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y  los  nuestros  subditos  muy  aprovechados  ^  y  estos  nnestroi 
reinos  enriquecidos;  y  habiendo  mandado  platicar  sobre  lo 
SQSodiclio  á  los  nuesti'os  contadores  mayores^  juntamente  con 
^gunoé  de  los  del  nuestro  consejo,  y  habiendo^  por  eUos 
tratado  y  conferido  cuino  negocio  de  tanta  importancia  ,  y 
€X>nsultado  con  Nc^ ,  fue  acordado  que  debíamos  mandar  dar 
eBta  nuestra  carta ,  y  proveer  en  ella  lo  de  yuso  contenido,  y 
Nos  tuvímoslo  por  bien ,  y  queremos  que  tenga  fuerza  y  vigor 
de  ley ,  como  si  fuese  fecha  y  otorgada  en  cortes,  á  suplicación 
de  los  procuradores  de  las  ciudades  y   villas  destos  reinos. 

Primeramente  reducimos  y  resumimos  é  incorporamos  en 
Nos  y  en  la  mi  corona  y  patrimonio  todos  los  mineros  de  oro 
y  plata  y  azogue  de^stos  nuestros  reinos ,  en  cnalesquiera  par- 
tes y  lugares  que  sean  y  se  hallen ,  realengos ,  ó  de  señorío^ 
6  abadengos,  ahora  sea  en  lo  publico  concejil  y  baldíos,  ó  eo 
heredamientos,  y  partes,  y  suelos  de  jxirticulares,  no  embar- 
gante las  merce4.íe3  que  por  Nos  ó  por  los  Reyes  nuestros  an- 
tecesores se  hayan  fecho  á  cualesquier  personas  de  cualquier 
estado,  preeminencia  ó  dignidad  que  sean,  y  por  ciialeafjuie- 
ra  causas  y  razones ,  ansi  de  por  vida  ,  y  á  tiempo  y  debajo 
de  comheion^  como  perpetuos  y  libres,  y  sin  condición;  las 
cuales  todas  mercedes,  entendida  la  facilidad  y  generalidad 
con  que  se  han  hecho,  y  el  perjuicio  que  á  Nos  y  á  nuestra 
corona  y  patrimonio  real  se  ha  seguido  y  sigue ,  y  el  daño  y 
impedimento  que  al  beneficio  público  y  bien  y  pro  comim 
de  los  nuestríis  subditos  y  naturales  ha  resultado  y  puede  re- 
sultar ,  y  por  otras  justas  causas  que  á  ello  nos  mueven ,  lag 
revocamos  y  anulamos,  y  damos  por  ningunas;  y  queremos 
que  los  diclios  mineros  estén  y  sean  desde  luego,  sin  otro  acto 
de  aprehensión  y  posesión  ,  de  la  dicha  nuestra  corona  y  pa- 
trimonio í  según  y  como  por  las  leyes  destos  reinos  y  antiguo 
fuero  y  derecho  nos  pertenece ;  bien  asi  como  si  las  dichas 
mercedes  y  alguna  dellas  no  fueran  hedías  ni  concedidas, 
quedando  solamente  en  su  fuerza  y  vigor  respecto  de  los  otros 
metales  y  cosas  en  ellas  comprentíidas,  que  no  sean  el  dicho 
oro  y  plata  y  azogue ;  y  quedando  asimismo  en  su  fuerza  y 
vigor  respecto  de  las  minas  de  plata  y  po7'^  ""c  por  las  dichas 
personas  á  quienes  se  han  concedido  mercedes  ,  6 

pproiros  ea  su  nombre ,  y  por  SU,  >  ae  han  cq- 
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ficiar,  guardando  e!  tal  descubridor  lo  que  en  nueétra  pro- 
visión de  yuso  strrá  dicho  y  ordenado;  lo  cual  se  enüeoda 
que  puedan  hacer,  y  catar  y  descubrir  las  dichas  minas  en 
la8  Vlichas  partes  y  lugares ,  salvo  en  las  minas  de  Guadal" 
canal ,  con  una  legua  al  rededor  dellas ,  y  en  las  minas 
que  están  descabicrtas  en  los  términos  de  Cazalla^  y  Arch 
cena  Ti  y  Galaroza^  con  un  cuarto  de  legua  al  rededor  cié 
cada  una  dellas;  todo  lo  cual  ha  de  hal^r  entero  y  cum- 
phdo  efecto,  no  embargante  cualquier  arreiidaiiiiento  que  ha- 
yamos mandado  hacer  de  cualesquier  mineros  del  reino, 

Y  en  cuanto  á  la  parte  que  los  tales  descubridores  y  be- 
neficiadores de  las  dichas  minas  han  de  haber,  coiiformánda- 
nos  en  esto  con  lo  que  el  dicho  señor  Rey  don  Juao  en  la 
dicha  ley  ordenó  y  clispuso,  es  nuestra  voluntad  y  queremos 
que  los  que  asi  ílejcubrieien  y  Ijcneficiaren  las  dicJias  mioa^ 
do  plata  y  oro,  sacándose  ante  todas  cosas  las  costas  que  en 
el  cavar,  y  labrar  y  beneficiar  de  las  dichas  minas  se  hubie-* 
ren  beclio,  de  lo  restante,  sacadas  las  dichas  costas,  hayan 
la  tercia  parte  ^  y  las  otras  dos  tercias  partes  sean  para  Nos; 
lo  cual  sea  y  se  entieuda  general  é  indistnitamente  de  cual- 
quiera cualidad  é  riqueza  que  sean  las  tales  minas,  aunque 
8ea  muy  grande  é  muy  excesiva ;  ca  sin  ninguna  excepción  ni 
distinción  de  riqueza  ni  calidad,  queremos  que  liayan  la  di- 
cha parte,  y  que  p:ír  ninguna  cansa  ni  razón  que  sea  les  pue- 
da ser  quitada,  impedida  ni  embarazada,  ni  m  ¡>uetla  dar  ni 
dé  otro  entendimiento,  interpretación  ni  declaración  á  esta 
nuestra  ley  ,  sino  que  en  tfxlo  caso  y  en  tcxla  manera  sean 
ciertos  y  seguros  de  la  dicha  parte,  con  esta  limitación  y 
moderación;  que  habiendo,  el  que  asi  labrase  y  lieneficiare  . 
la  dicha  mina,  habido  de  provecho  é  interese  la  costa  de 
la  su  tercia  parte,  cien  miUluatdos:  durando  el  provecho  de 
la  dicha  mina  adelante,  haya  tan  solamente  la  cuarta  par^ 
te  ^  según  y  por  la  Ibrma  que  liabia  la  tercia  parte;  y  que 
llegando  á  haber  de  pi-ovcclio  é  interese,  quitas  las  costas^ 
otros  cien  mil  duendos ,  que  se^n  por  todos  dúdenlos  mil 
ducados^  de  alli  adelante  hayan  solamente  la  quinta  parte; 
la  cual  quede  adelante  ana  firme,  sin  que  se  deminuya  ni 
baje,  aunque  la  tal  mina  dure  é  sea  ^  ?ran  utilidad, 

«y  4^u3lquier  cihinúihd  é  de  cual*  ^  que   sea. 
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Y  en  cuanto  á  la  orden  y  forma  que  en  el  descubrímien- 
to  é  registro  dejas  dichas  minas  se  ha  de  tener,  y  el  tiempo 
en  que  se  ha  de  hacer  por  los  tales  descubridores ,  porque  ea 
esto  no  haya  dubda ,  y  se  entienda  lo  que  deben  y  luin  de  ha- 
oer,  mandamos  quel  que  descubriere  minas  de  oro  é  plata, 
dentro  de  yeinte  dias  después  que  la  hubiere  descubierto  y  ha« 
liado  metal ,  sea  obligado  á  la  r^istrar  ante  escribano  real  é 
anee  la  justicia  en  cuya  jurisdicción  estuviere  la  tal  mina,  lle- 
vando y  presentando  del  metal  que  hubiere  hallado ,  y  en  di 
rastro  se  declare  la  persona  que  la  descubrió,  y  la  parte  don* 
de  está  y  se  halló,  y  el  metal  que  se  presentó;  y  que  dentro 
de  otros  sesenta  dias  después  de  fecho  el  tal  r^istro,  se  envíe 
ante  el  nuestro  administrador  ó  ante  la  persona  ó  personas  que 
por  él  fueren  nombradas  por  obispados  ó  provincias ,  mra  que 
él  asiente  y  ponga  en  el  libro  y  registro  general  quél  na  de  te* 
ner  de  las  dichas  minas,  y  se  tenga  razón  y  sepa  de  todas  las 
que  se  descubrieren;  y  que  no  haciendo  el  registro  en  la  di- 
cha forma  y  tiempo,  y  no  guardando  lo  que  dicho  es,  pueda 
otro  cualquiera  hacer  el  tal  registro ,  y  haber  y  adquirir  el  de- 
recho quel  tal  descubridor  hobiera  haciendo  el  diclio  registro. 
Y  porque  hasta  agora  antes  de  la  data  y  publicación  desta 
nuestra  provisión  se  han  descubierto  é  registrado  muchas  mia- 
ñas, las  cuales  se  están  asi  ocupadas  y  embarazadas,  y  dellas 
no  hay  entera  noticia ,  y  los  re^tros  se  habrán  hecho  diferen- 
temente y  en  diversas  maneras,  mandamos  que  todos  los  que 
antes  de  la  data  y  publicación  desta  nuestra  carta  hobieren  des« 
cubierto  y  registrado  minas,  sean  obligados  dentro  de  dos  me- 
ses á  renovar  é  tomar  á  hacer  los  dichos  registros,  según  y  por 
la  forma  que  está  de  suso  dicho  en  los  que  de  aqui  adelante 
las  descubrieren  y  registraren ,  y  dentro  de  otros  tres  meses  se 
envien  los  tales  registros  ante  el  dicho  nuestro  administrador, 
é  que  no  lo  haciendo  asi,  se  guarde  lo  que  diclio  es  en  los 
que  de  nuevo  descubrieren  é  registraren. 

Y  porque  no  señalando  el  término  y  espacio  que  las  tales 
mmas  que  asi  se  descubrieren  han  de  tener ,  resultaria  gran 
confusión  y  diferencia  y  pleitos ,  é  el  primer  descubridor  po- 
dia  pretender  que  su  mina  y  el  derecho  que  pcHr  la. haber  des* 
cubierto  le  pertenecia ,  se  extendia  y  concluía  todo  lo  que  la 
vena  dd  metal  durase,  y  se  condnase,  y  qqe  en  todo  w  c^ 
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i  durase,  no  se  pcHlIa  otro  entremeter  á  catar  ^  ni  buficar, 
ben  ficiar^  de  que  asimismo  resultaba  gran  embarazo  é  ioii 
dinieiHD  al  descul>rimiento,  y  labor,  y  l>eneficio  de  las  dichot 
juinais,  declaramos  que,  habiendo  el  descubridor  de  la  muía  A 
uiinaB  de  plata  fecho  el  descubrimiento  é  registro  que  estík  dh*; 
cho  en  el  capítulo  precedente,  la  tal  mina  que  asi  hubiere  des** 
rio  é  registrado  tenga  cien  varas  de  medir  en  largo  ó 
cincuenta  en  ancho,  eegun  que  él  las  escogiere,  de  manera 
^que  dentro  del  dicho  término  y  espacio  ninguno  otro  se  pue* 
da  entremeter  á  catar ,  cavar  ni  labrar ,  y  que  dentro  del  dicbo 
término  é  limites  el  dicho  descubridor  tan  solamente  tenga  el 
tal  derecho  y  facultad ,  sin  que  por  Nos  y  en  nnestro  nombre 
lii  por  otro  alíinno  le  puetla  ser  impedido  ni  embarazado,  se- 

un  que  está  dicho  de  suso;  y  fuera  del  dicho  término  cual- 
quiera otro  i>neda  entrar  y  descubrir,  é  baya  el  mismo  térmi— 
BU  é  precio  por  la  forma  que  dicha  es. 

Otrosí :  por  cuanto  Jos  desc^ubridores  de  las  dichas  minas^ 
después  de  las  haljcr  asi  descubierto  y  registrado,  pretendien- 
do con  esto  solo  liaber  adípiirido  derecho  para  que  ninguna 
otro  dentro  en  los  límites  y  término  de  las  tales  minas  pueda 
entrar  ni  cavar  ni  labrar,  se  las  potlrán  asi  tener  embarazadas 
ein  las  labrar  ellos ,  ni  pollerías  otros  lieneficiar ,  de  que  se  im. 
petliria  el  principal  fruto  é  utilidad  que  asi  |>ara  Nos  como  á 
los  nuestros  subditos  y  beneficio  público  se  pretende;  pues 
aquel  principalmente  consiste  en  la  lalx>r  y  l>enericio  de  los 
mineros  y  metales ,  y  no  en  solo  el  descubrimiento ;  declara- 
mos y  mandamos  quel  tal  descubridor  de  la  mina  ó  minas  de 
plata ,  después  de  la  haber  registrado  en  la  suma  que  dicha  es, 
dentro  de  seis  meses  sea  obligado  á  la  ahondar  y  cavar 
hasta  tres  estados,  y  no  la  ahondando  y  poniendo  en  los  di- 
chos tres  estados,  se  puetla  denunciar  ante  el  juez,  é  hacerse 
della  registro  como  de  vacante,  é  no  descubierta;  y  que  des- 
pués de  haber  puesto  las  tales  minas  y  pozos  en  los  diclios  tres 
estados,  sean  obligados  á  las  tener  pobladas  y  labradas,  según 
y  por  la  orden  y  en  el  tiempo  cpie  por  las  ordenanzas  se  de- 
cLiran,  en  las  cuales  se  dará  la  orden  que  en  lo  susodicho  se 
debe  terier,  sin  que  en  ellas  se  quite  ni  iícmínuya  cosa  algu- 
jEi^  cM  )o^en  eski  nuestra  carta  conten' 
j  ^ jKfirjue  por  ser  este  negocio  *  é  importan- 
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da  que  es ,  y  tan  en  servicio  nuestro  y  beneficio  general  de 
nuestros  subditos  y  vasallos ,  es  justo  que  los  que  atendieren 
al  beneficio  y  descubrimiento  de  las  minas ,  sean  ayudados  é 
£ivorecidos,  mandamos  á  vos  las  dichas  nuestras  justicias,  con- 
cejos y  personas  que  les  deis  é  hagáis  dar  todo  el  favor  é  ayu- 
da que  para  conseguir  lo  en  esta  nuestra  carta  contenido  fue- 
re necesario,-  y  les  deis  y  hagáis  dar  toda  la  leña,  y  carbón, 
bestias,  herramientas,  materiales  y  los  otros  aparejos  que  para 
la  labor  y  fábrica  de  las  dichas  minas  fueren  necesarias ,  pa- 
gando su  justo  precio  por  ellas,  sin  que  en  lo  susodicho  se  le 
]ponga  ni  consienta  poner  embargo  ni  impedimento  alguno, 
•antes  en  todo  sean  favorecidos  é  ayudados. — ^Porque  vos  man- 
idamos  á  todos  é  á  cada  uno  de  vos  que  veáis  lo  susodicho ,  'é 
lo  guardéis  y  hagáis  guardar,  cumplir  y  ejecutar  en  todo  y 
por  todo,  como  dicho  es,  y  contra  ello  no  vais,  ni  paséis ,  ni 
consintáis  ir  ni  pasar  por  manera  alguna ,  sopeña  de  la  mi  mer- 
ced y  de  cincuenta  mil  maravedís  para  la  mi  cámara  á  cada 
tino  que  lo  contrario  hiciere ;  y  mando  á  vos  los  mis  contado^ 
tes  mayores  que  asentéis  esta  carta  en  los  libros  que  vosotros 
tenéis,  para  que  haya  cumplido  efecto  lo  en  ella  contenido,  y 
pongáis  el  recaudo  que  sea  necesario  por  la  parte  que  nos  per- 
tenesciere  de  las  dichas  minas.  Dada  en  Valladolid,  á  diez  dias 
del  mes  de  enero  de  ínil  y  quinientos  y  cincuenta  y  nueve 
años ;  y  mandamos  que  esta  nuestra  carta  sea  pregonada  pú- 
blicamente en  esta  nuestra  corte.  —  La  Princesa — Yo  Juan 
Vázquez  de  Molina ,  secretario  de  S.  M. ,  la  fice  escribir  por  su 
mandado,  su  Alteza  en  su  nombre.— Gutierre  López  de  Pa- 
dilla.— Licenciado  Bñbiesca  de  Muñatones — Licenciado  Ar- 
rieta.  —  Doctor  Velasco.  —  Licenciado  Arguello.  —  Francisco 
de  Alraaguer.  —  Fernando  de  Ochoa. 

En  la  villa  de  Valladolid,  á  diez  y  seis  dias  del  mes  de  ene- 
ro de  mil  y  quinientos  y  cincuenta  y  nueve  años ,  en  la  plaza 
pública  de  la  dicha  villa  se  pregonó  la  pragmática  desta  otra 
parte  contenida  con  trompetas  y  atabales ,  estando  presentes  el 
licenciado  Morillas ,  y  el  doctor  Suarez  de  Toledo ,  y  el  licen- 
ciado Jaraba ,  alcaldes  de  la  casa  y  corte  de  S.  M.,  y  mucha 
gente.  De  lo  cual  doy  (k  yo  el  licenciado  Montalban ,  que  sir- 
vo el  oficio  de  secretario  del  consejo  de  la  hacienda  de  S.  M*— 
1E1  licenciado  Montalbaih 
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G>o  la  misma  fecha  de  10  de  enero  de  este  año  de  i55^ 
fue  nombrado  Antonio  Alvarez  de  Zamudio  escribano  de  la  < 
I  jaiision  de  don  Francisco  de  Mendoza,  con  3^9  maravedís 
¡  salario  al  dia.  Su'vló  basta  3i  de  mayo  de  i56c. 


#  #  # 


Don  Francisco  de  Mendojano  estaba  acorde  con  varias  do] 
r'las  determinaciones  adoptadas  en  la  pragmática  anterior^  y  so«l 
[  l>re  ellas  y  otros  negocios  de  las  minas  escribió  directamence  al 
^  Bcñor  don  Felipe  Segundo  las  cartas  que  siguen. 


#  «  *  # 


i 


Cartas  de  don  Francisco  de  Mendoza  al  señor  Jtey  don 

Felipe  Segundo ,  acerca  del  modo  con  que  debería  haberse 

publicado  la  ordenanza  de  minas ,  y  sobre  varios  ne§ocio$\ 

de  la  administración  de  las  de  GuadakanaL 


Sticxetaria  de  £it«do» — G>rret|M>ncleu<;ia  da  Cattiüa,  Qum.  I  So. 
ji  de  enero  de  loSq, 


k 

^E  Sacra  Católica  Keal  Magestad.  —  Escrito  be  á  V.  M.,  como 
^^Hiabia  dicbo  á  los  del  consejo  de  bacienda  por  escrito,  lo  que 
^^9^^  parecía  en  lo  que  se  ordenaba  sobre  las  minas,  y  como  se 
!  acordó  que  se  biciese  lo  que  esta  lía  consultatlo  con  V.  M.;  ya 
está  para  publicarse  un  día  destos:  el  ü^slado  envió  a  V.  M.  y 
Otro  del  memorial  que  di  en  consejo,  V.  M.  será  servicio  de 
laudarlo  ver ,  yo  deseo  que  se  baya  acertado  jx)rque  va  mu*  fl 
bo  en  ello. 

Ansimlsmo  tengo  enriada  relación  de  lo  de  las  minas  de 
Cnadalcanal  y  otras  partes  con  el  doctor  Velasco,  y  el  po/o  de 
a  Puerta  va  cada  dia  siendo  mejor ,  *  y  el  de  la  Tra*    h 

Tiesa  tornan  á  dar  metal:  al  prese  «as:  tengo  en-    | 

iendido  que  lo  d^cán  addmte  eo  ^S^^a  ban  es- 


* 
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turbado  en'  las  miiias  de  Araoena ,  que  8on  muclias  en  invier-* 
na  Nuestro  Señor  la  Sacra  Católica  Real  Persona  de  Y.  M. 
guarde  con  acrecentamiento  de  mayores  reinos  y  señoríos,  co- 
mo los  criados  de  Y.  M.  deseamos. — En  Yalladolid,  á  once  de 
enero  de  mil  quinientos  cincuenta  y  nueve.  — Humil  criado 
de  Y.  M.  que  sus  reales  pies  y  manos  bes^ — Pon  Francisco  de 
Mendoza. 

Secretará  de  Eitftdo, —  Corrospondencia  de  Outilla,  n.*>  137. 

a4  de  febrexo  de  1S59. 

Escrito  he  á  Y.  M.  sobre  la  c»rdenanza  que  se  ha  hecho 
para  las  minas  del  reino,  y  enviado  el  traslado  del  memorial 
que  Ai  en  el  consejo  de  hacienda. 

£1  veedor  de  las  minas  vino  á  esta  Q)rte  llamado  por  el 
consejo  de  la  hacienda ,  y  dio  memorial  en  que  dice  que  hay 
gastos  demasiados  con  personas  que  se  podrían  escusar ;  y  co- 
no no  ha  visto  la  fábríca  de  aquellas  minas  antes  que  se  pu- 
siese guardas  en  ellas  y  otros  oficiales ,  no  entiende  la  causa 
ni  inconvenientes  que  hay,  y  se  han  ofrecido,  porque  jo^ 
gastos  que  hasta  aqui  se  han  hecho,  y  personas  que  9e.  ha^ 
puesto,  han  sido  nescesarias  y  forzosas;  y  he  dicho  al  consejp 
que  tornaré  á  remirar  las  personas  y  otrps  gastos  que  alli  ^ 
hacen,  y  que  todos  los  que  se  pudieren  eseusar  se  quitarán, 
pues  entiendo  la  nescesidad  de  V.  M.,  y  que  esto  se  hará  con 
.grande  cuidado;  y  es  cierto  que  yo  lo  he  tenido,  y  que  lo  he 
limitado  todo  lo  que  á  mi  parescer  se  sufre;  pero  no  puede 
ser  tan  limitado  y  estrecho,  porque  la  hacienda  es  muy  grue- 
sa,  y  son  menester  personas  de  confianza ,  y  de  fuera  de  Cua-* 
dalcanal  y  su  comarca ,  y  conviene  tener  antes  sobradas  per- 
sonas que  de  meuos ,  por  haber  siempre  enfermos ,  y  ser  do- 
liente aquel  sitio,  y  para  negocios  que  se  ofrescen;  mas  como 
r.  M.  ha  menester  dineros ,  todos  ios  que  dicen  que  darán 
orden  para  que  los  haya  ó  se  ahorren ,  les  paresce  que  han 
de  ser  favorescidos^  y  lo  sonj  el  consejo  entendió  que  aque- 
llas personas  ({ue  señalaba  no  se  podian  escusár  sino  era  tor- 
nando á  tener  la  hacienda  tan  mal  recaudo  como  tuvo  antes 
que  se  pusiese  orden  y  estas  guardas  y  per^n^ 
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V*  M.  fue  servido  de  ruandarme  servir  de  admínístnidí 
general  de  las  minas  de  este  reino,  y  asi  lo  dice  mi  comí 
y  como  tal  tonpo  de  asistir  y  estar  adonde  mas  conviniere 
gcrvicio  de  V.  M.  haciendo  mi  oficio.  En  la  comisión  se 
da  que  yo  ponga  en  las  minas  de  Cuadalcanal   las  peraonai 
que  conviniere  y  fueren  nesresarias  para  aquella  admini^tn^ 
cion  y  Ixnirficio  de  los  metales  y  gnarda  del  los ,  y  V.  M*  re- 
servó para  su  nombrauíiento  los  oficios  de  tesorero  y  contador, 
y  al  consejo  de  hacicuda  le  p^irescii)  que  también  convenía  se 
nominase  veedor;  y  aunque  este  nombramiento  yo  repliqué 
que  habia  de  ser  á  mí ,  jx>rque  era  nescesario  que  fuese  el  tai 
veedor  pei^sona   que  cu  ten  diese  ios  oficios  que  alli  se    trata» 
ban,  y  que  se  pudiese  quitar  si  no  lo  entendiese  bien  ó  no  hi- 
elen el  oficio  como  coa  venia;  el  consejo  resolvió  en   nombre- 
He  á  iinitaciou  de  los  tres  oficiales  de  la  casa  de  03ntrataciaa 
de  Sevilla,   aunque   los   oficios  y   los  ejercietos  dellos  soa 
muy  diferentes,  yo  pasé  por  ello  sin  advertir  á  V.  M,  ni  h^ 
"cer  mas  réplica.  H 

Asimismo  se  trató  que  yo  no  pudiese  dejar  en  mi   lugaf^ 
persona  en  las  minas  de  Guadalcanal  ^  y  desto  hubo  muchas 
réplicas,  y  yo  di   dcllo  noticia  á  V.  M,  estando  en  Flandes; 
'yó  he  estado  en  las  minas  de  Guadalcanal,  y  como  hombns 
que  miro  con  mucho  cui<lado  tantos  dias  lo  que  es  menester  á 
aquella  fábrica  con  celo  del  servicio  de  V.  M.,  y  entendidas 
«U3  necesidades ,  le  puse  el  recaudo  de  jx^rsonas  y  otras  cosai 
que  a>uvenia :  y  con  este  fin  me  alargué  y  acorté,  y  creo  que 
he  acertado  á  servir,  aunque  no  tanto  como  debo,  á  las  merce- 
des que  V.  M,  me  ha  hecho.  Entre  las  personas  que  puse  q 
son  necesarias  y  forzoí^as,  es  un  administrador  particular 
aquellas  minas,  el  cual  entiende  las  fundiciones  y  afinacio- 
nes, y  todo  el  iK-neficio  de  los  metales  y  lalx>r  de  minas,  co- 
mo hombre  que  ha  tenido  minas  y  labr¿ídolas  y  tratádola^— 
muchos  años,  y  de  calidad,  para  que  los  demás  le  tengan  réj^f 
peto  y  obedescan  lo  que  les  mandare,  el  cual  trata  en  part\-^ 
cnlar  de  las  cT)3a3  nescesarias  á  la  labrica,  para  cada  uno  de  V^ 
oficios  y  labor  de  Ls  minas,  entre  los  cuales  hay  muchas 
Dudencias  y  muy  contíiuias;  y  para  ellas  y  otras  provisioi 
extraorómBvh^  requiere  asistencia  r*     '     ^ »  y  aunque  est 
^rrsonas  prácticas  de  cada  oBc^  'jue  se  Uau  ]jr 
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¿o  Kaber ,  como  al  fin  son  oficíales  qne  no  tieneta  mas  ínteres 
que  su  salario,  perderse  hia  mucho,  si  en  su  virtud  se  dejase 
el  hacer  bien  sus  oficios,  y  irian  en  ello  muy  grandes  internes, 

Íes  de  nray  poco  una  ni  dos  personas  que  entiendan  lo  que 
acen ,  ni  el  salario  que  ellos  llevan ,  ansi  para  que  les  miren 
á  las  manos,  como  para  que  hagan  bien  sud  oficios,  porque 
aunque  el  fundidor  fiínda'  y  ocupe  todo  el  tiempo  en  hacerlo 
bien  ó  mal,  es  mucho  el  interés,  y  si  no  se  enmienda  en  la 
inisma  obra,  no  tiene  después  remedio;  porque  dice  quenQ 
tuvo  mas  plata  el  metal  ó  plomo,  y  no  se  le  puede  hacer  car* 
go  ni  pedir  cosa  cierta  sino  lo  que  diere;  y  sinifico  á  Y.  HL 
que  es  esto  de  tanta  importancia ,  que  no  se  puede  encarecer, 
ñi  lo  entenderá  ninguno,  ñno  el  que  lo  tratare  y  experimentare. 
Este  administrador  está  el  tiempo  que  yo  resido  en  la^  minas 
de  Cuadalcanal  y  su  comarca ,  porque  como>h6mlN«  qué  ha 
de  atender  á  negocios  generales,  ni  conviene -ni  se  sufre  que 
yo  asista  á  todas  estas  cosas  que  este  hace,  ni  las*^ puedo  entena 
der  tan  particularmente  como  para  aquello  se  requiere;  y  co* 
mo  á  este  tal  yo  le  tengo  industriado,  y  estando  yo  alti  veo  co* 
tno  gobierna,  y  pasan  los  negocio^  por  mi  mano^  eh  iniausen*^ 
da  tengo  por  cierto  que  ningún  otro  acertaria  á  hacer  aquello 
mejor  que  él ,  ni  de  los  qué-  remiden  en  la  fábrica  también ;  y 
asi  le  dejo  el  poder  y  comisión  limitado  solamente  para  lo  que 
es  forzoso  ,  y  para  las  compras  sustanciales  y  otras  cosas  tengo 
hecha  yo  la  provisión ,  y  ansimbmo  el  nombrailniento  de  las 
personas ,  que  lo  uno  y  lo  otro  n0  fio>de  este  administrador  ni 
de  otra  persona;  y  con' esto  y  con  hacer  la  menos  ausencia 
que  yo  puedo ,  está  bien  proveido  aquello. 

LiDs  del  consejo  de  la  hacienda,  con  el  celo  que  es  razón 
del  servicio  de  V.  M.,  entienden  que  el  poner  yo  este  admi- 
nistrador no  conviene ,  y  que  el  nombramiento  del  es  mejof 
que  sea  al  consejo ,  porque  les  paresce  que  no  es  razón  tónfiar 
de  la  persona  que  yo  nombrare  tanto  como  de  mí,  y  quecs^- 
tando  yo  presente  se  puede  escusar,  y  en  mi  ausencia  que  lo 
pueda  hacer  uno  de  los  oficiales  que  están  nombrados  por 
V.  M. :  como  tengo  dicho,  conviene  que  esta  tal  persona  la 
haya  de  las  calidades  referidas ,  y  que  es  forzoso  que  estando 
yo  presente,  y  que  en  cnanto  al  usar  este  oficio  uno  de  los 
tres  oficiales  nombrados  jx)r  Y.  M.,  no  coavVeue  ^t  inax^v^A 
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causad  entre  lia  cuales  son :  que  nhiguno  ele  tos  tres  oBcják^ 
tiene  experiencia  nt  autoridad,  ni  sabe  lo  que  coDviene  pa^| 
sei*  admini^^tradür ;  ni  yo  osaría  confiárselo,  ni  pensada  que 
cumplía  coa  lo  que  debo  á  mi  oficio  como  eoy  obligado;  y  ai 
cualquiera  dellos  hubiese  de  usar  el  dicho  oficio «  era  forzoia 
poner  otro  que  hiciese  el  suyo ,  que  si  los  hacen  cc>mo  del 
C8tan  bien  ocupados;  demás  desto,  seria  gran  competencia 
tre  ellos,  y  no  st*  oln^lcscerán  los  unos  á  los  otros;  y  si  fiíe 
puesto  uno  de^tos  tres  oficiales  ó  otra  |>erK>na  r.ombrada 
el  consejo,  auncjne  íuejié  bastante,  seria  de  muy  gran  liiconv^ 
niente,  porque  aunque  no  hiciese  lo  que  yo  le  mandase  ó 
acertase,  do  me  tendría  aquel  respeto  que  conviene,  sabiei: 
que  puede  ocurrir  al  consejo ,  y  que  yo  no  le  puedo  castiga 
ni  despedir;  y  V.  RL  ha  de  mandar  advenir  que  esta  es  ut 
mayordomía  la  que  yo  ten^o,  y  que  si  los  oficiales  que  estai 
debajo  de  mi  mano  no  tienen  entendido  que  los  puedo  qui-* 
tar  y  poner  ^  y  castigar  ^  que  no  se  hará  su  servicio  ni  lo  qne 
conviene  á  su  hacienda:  yo  to  teng,o  ordenado  de  manera  que 
el  administrador  por  ninguna  via  pueda  aprovecharse  ni  ha<^H 
cer  ruindad  en  cosa  que  toque  á  la  [ílata  ni  á  dinero,  ni  tiexH^I 
mano  para  ello,  y  lo  que  toca  á  esto  de  la  plata  y  dinero,  lo- 
do lo  he  cargado  sobre  los  tres  oficiales  que  V.   M.   mando 
nond>rar,  y  yo  y  los  que  nombró  nos  desviamos  dello,  y  en 
especial  el  administrador  está  muy  distinto  y  aprtado;  y  pue^ 
to  caso  que  V.  M.  mandase  que  se  pusiese  administrador,  si  no 
fuese  tal  cual  conviniese  y  tuviese  las  partes  que  he  dicho  de 
manera  que  se  hiciese  la  hacienda  como  conviene,  yo  no  de^ 
jarla  de  poner  j>ersona  que  supliese  su  oficio :  líame  parescida 
dar  á  V.  M,  tan  particular  relación,  porque  se  me  ha  dicho 
que  el  consejo  escribe  á  V.  M.  para  que  provea  lo  que  sea 
mas  su  servicio. 

De  las  minas  de  Guaflalcanal  lie  dado  noticia  á  V.  M.  ea 
-mis  cartas,  y  últlroanictite  di  al  doctor  Velasco  las  relacionea 
de  la  plata  que  se  habla  sacado  de  las  fundiciones  que  por  un 
mes  se  hacían,  y  lo  cjuc  se  afinaba,  y  la  hondura  de  los  jxh 
Z08  y  el  metal  que  se  saetí  en  un  mes,  y  los  gastos  que  se  ha- 
cían, y  con  él  platitjue  muy  largo  t'^^^^-  lo  de  aquella  fabrica 
«í/íjo ron  per^na  del  consejo,  v  hacer  i elación 

K  M.  de  8u  hacienda. 
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SecreUría  de  liacíenda — ^Iíhaj,  n&m.  ^6* 
8  da  «lano  de  1SS9. 

•  S.  C  R.  M En  tres  de  hebrero  desteaño  de  mil  é  qmi 

fJU>B  é  cincuenta  é  nueve  escribí  á  V.  M-  y  envié  la  reJi 
tde  la  plata  que  procedió  destaa  nújias  de  V.  M.  en 
mes  de  enero  tlel  dicho  año.  Ahora  envió  coa  este  peón  la 
ilación  de  la  platfi  qiie  ha  procedido  en  todo  el  dicho  mes 
^  febrero,  cook>  V,  M.  mandará  ver. 

En  seis  deste  se  envió  á  Sevilla  á  los  oficiales  de  la 
de  la  Contractacion  oclienta  é  dos  planchas  de  plata  ,  que 
fiaron  cuatro  mi!  é  nuevecientos  é  treinta  é  dos  martxie,  y 
ochavas.^  que  estaban  en  la  caja  de  las  tres  llaves,  prooedií 
desde  treg  de  hebrero  hasta  cuatro  diaa  deste  ines  de 

El  pozo  de  la  Puerta  va  pujante  como  suele:  el  de  la  Tra?^' 
viesa  va  razonable:  el  Rico  ha  dejado  muclia  parte,  pero  bala 
|iecho  eete  pozo  muchas  veces,  y  ha  vuelto  sobre  si,  y  así 
rspera  y  se  entiende  lo  volverá  á  hacer  ahora,  Dioe  lo  ^c 
píente  totlo  como  los  criados  ile  V.  M.  deseamos*  *  1 

En  otras  he  suplicado  á  V,  M.  me  mande  dar  el   salarie 

ordinario  que  á  otros  oficiales  se  dá  en  esta  fábrica,  pues  ereci| 

V,  M.  tiene  entendido  lo  que  yo  aqui  sirvo  y  mei'ezco,  y  el 

gasto  que  se  me  ofrece  mas  que  á  otros,  por  haber  detener  oñ^i 

ciales,  como  los  tengo,  para  el  buen  despacho  de  los  negocios] 

desta  contaduría  de  V,  M.  En  esta  torno  á  suplicar  á  V.  M»j 

Die  mande  hacer  lamerme  quesera  para  mi  muy  grande. Nal 

Ijc  querido  rt*presentar  en  lo  demás  el  haber  perdido  aqui  laJ 

salud  en  servicio  de  V.  M.,  y  gastado  parte  de  mi  haclenda^^ 

i  por  lo  que  6<í  roe  ofirecen  alguna?  necesidades;  y  teniendo  sa- 

'íud  y  no  teniéndola,  no  he  dejado  de  tener  muy  buen  recat>«4M 

^do  en  esta  contaduría  de  V*  M.  para  el  despacho  de  los  negó— " 

icios,  como  es  notorio.  Ya  tengo  salud,  gracias  á  Dios  que  me 

la  ha  4ádo,  para  mejor  pcnler  servir  á  V.  M.  Soy  tan  importU'- 

no  ep  16  qiíe  suplico  a  V.  M.^  ]x>rque  tengo  muy  entendido quéj 

lo  merezco,  y  asr^^'p^fp  qt*e  V.  M.  me  mandará  hacer  la  nier-|.^ 

ccd.  Nuestro  Señor  la  S.  C.  E.  persona  de  V.  M»  guarde  y 

'prospere  con  acrescentamlento  de  mayores  reinos  y  señori 


las  infitrucclanei  convenientes  para  el  Inien  desempeño  de  1 
:itlcTiini»ti*acion  general  de  las  minas,  llegó  á  GiiadalcanalJ 
inuieiliatamcnte  dio  aviso  del  estado  de  la  fábrica  y   sua 
bores,  prf^ductos  de  Ii>s  pozos,  y  deoias  negocios,  tanto  alRef  j 
como  á  la  Princesa  gobernadora  ,  en  las  cartas  sigujientes. 

#  #  #  # 


Carta  de  don  Francisco  de  Mendoza  al  señor  üey 
Felipe  Segundo^  sobre  los  negocios  de  las  miiuu, 

St^ietaría  de  Ettado.  ^  CoTreiponáencÍA  de  QutiUjí ,  uom.   124. 
í  de  abril  de  iSS^. 

S.  C.  R.  M Con  escribir  al  consejo  de  la  hacienda  loi j 

'  Degocíos  destas  minas  y  el  estado  en  que  están ,  me  descuid<t  1 

de  dar  relación  á  V*  M. ,  porque  creo  que  ellos  lo  hacen  ea¡] 

las  cartas  qnc  e^rll^en  de  negocios ;  y  ahora  que   por    ser  dj 

Inensajerü  el  barón  de  Qnintanar  don  Juan  Axeiixoí  de  ^^\ 

lan ,  daré  á  V.  M.  alguna  noticia  de  lo  que  toca  á  minai, 

el  cual  lleva  algunas  moestras  de  metales ,  que  por  jurarm^ 

3r  vida  de  V.  M,  no  osé  dejar  de  dárselas ,  y  no  quiso  qut 

en  cantidad  por  el  embara7X>,  Esta  fábrica  de  Guadal- 

il  está  buena  ,  y  con  la  orden  y  recaudo  para  el  l)enefic¡o 

f  de  los  metales  que  conviene.  El  pozo  de  la  Traviesa  ha  vxtel- 

to  á  dar  en  el  metal ,  y  es  rico ,  y  según  me  afirman  los  ofi- 

> cíales  y  maestros  de  la  vena  ,  será  en  cantidad:  dáseles  toda 

kpricaa  á   labrallos,  para  que  den  el  provecho  lo  mas  presto 

►  que  sea  posible.  El  jkízo  de  la  Puerta  da  cantidad  de  meta!, 

bueno:  lábranse  otros,  de  que  se  tiene  buena  esjieranza. 

[Húndese  con  cuatro  hornos,  y  afiuaeie  con  cuatro  buitrones; 

i  y  según  la  camidad  del  metal  y  lo  que  acude  en  plata,  se  sa- 

jicara  este  mes  de  abril  cincuenta  mil  ducados ,  y  el  de  ma- 

lyo  creo  se  sacará  lo  mismo,  y  de  I06  demás  meses  de  adelan- 

[te  no  osaré  dc^cir  hasta  que  hayan  pasado  estos  dos:  pondré 

1  diligencia  que  se  saque  tocio  el  metal  que  pueda  ser,  y  trai- 

igo  liombres  prácticos  de  descubrir  minas  en  esto  de  Guadal- 

^^é-^aj/Ji}^  Arácená  y  Cázalla,  porque  son  ^nde  se  han 
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en  este  término  de  Guadalcanal :  buscólos  que  sean  buenos»  y 
pienso  de  no  dejar  cosa  que  no  se  mire  y  trastorne ,  y  lo  nú»- 
mo  en  Aracena  y  Cazalla. 

Buendia  está  con  Juan  de  Xuren  en  el  pleito  que  tratii 
sobre  el  arrendamiento  de  las  minas:  es  hombre  que  se  le 
entiende  de  las  venas ,  y  que  será  de  provecho  para  ésta  ,  y 
mas  ahora  que  no  puedo  detener  á  un  alemán  que  la  tiene 
á  cargo:  suplico  á  Y.  M.  mande  que  se  despache,  porque  yo 
tengo  concertado  con  éi  que  venga  á  servir  aqui. 

Las  cuentas  desta  fábrica  convendrá  que  Y.  M.  mande  to- 
mar ,  y  que  no  se  envejezcan  ni  tarden  tanto  como  las  pasa^ 
das ,  porque,  aunque  yo  tengo  cuenta  con  lo  que  se  gasta,  me 
parece  que  es  bien  que  se  tome  y  fenezca  por  orden  de  Y.  M. 

Algunas  minas  se  han  comenzado  á  labrar  conforme  á  la 
premática,  y  lian  salido  opositores  con  otros  registros ,  dicien- 
do que  son  suyas:  acuden  con  sus  debates  á  los. alcaldes  ordi- 
narios en  cuya  jurisdicción  caen  las  minas  ,  y  por  la  mayor 
parte  les  han  mandado  c^sar  la  labor ,  y  están  paradas  :  van 
con  las  apelaciones  á  Granada,  de  que  se  sigue  dilación  y 
Otros  inconvenientes:  si  S.  M«  fuese ■  servido ,  podria  mandar 
que  destos  negocios  de  minas  desta  comarca,  que  es  adonde 
•e  tiene  noticia  por  los  registros  que  hay  muchas,  conosciese 
yo  déllos  para  que  tuviesen  buen  despacho ,  y  que  la  apela- 
ción fuese  al  consejo  de  la  hacienda ,  porque  tiene  platera  -y 
noticia  destas  cosas,  y  cuenta  con  ellas;  por  lo  que  á  la  ha^i- 
cienda  de  Y.  M.  creo  que  conviene:  Y.  M.  provea  lo  que  sea 
servida 

También  es  necesario  que  Y.  M.  mande  que  se  hagan  laf 
ordenanzas  que  se  dice  en  la  premática  de  las  minas» . 

El  contador  Gaspar  Dávila  lia  muchos  dias  qtie  anda 
enfermo ,  y  ahora  lo  está  mucho;  convendría  que  se  curase 
bien  de  una  vez:  Y.  M.  vea  lo  que  será  servido  si  me  pide  li- 
cencia, que  para  dársela  por  algunos  dias,  y  que  «st¿  aqií^ 
en  Guadalcanal,  no  entiendo  que  es, hacer  ausencia.  ,  ^ 

Enviado  he  á  llamar  á  Juanes  Estemberg ,  que  está  ea 
Aracena ,  para  saber  lo  que  tiene  entendido  desta  vena  y  de 
las  de  Cazalla ;  y  proveído,  conforme  á  ello,  lo  que  convenga^ 
iré  á  hacei'  lo  mismo  á  Aracena:  deseo  que  me  haya  engaña- 
do en  lo  que  ha  heclio ,  que,  á  según  tengo  la  relacbn»  es 
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nniy  poca  Nuestro  Señor  la  sacra  católica  real  persona  de 
Y.  M.  gnarde ,  con  acrecentaimento  de  mayores  reinos  y  se^ 
ñorios,  como  sus  criados  deseamos.  En  Guadalcanal ,  seis  dé 
~abríl  de  nñl  quinientos  cincuenta  y  nueve Besa  los  reales 

E'bs  y  manos  de  V.  M.  su  hnmil  criado.—.  Don  Francisco  dé 
endoza. 

Carta  d  don  Francisco  de  Mendoza^  administrador  gene- 
ral  de  las  minas  de  Guadalcanal^  remitiéndole  unos  capí" 
tulas  tocantes  d  su  buena  administración,  formados  por  el 
veedor  Pablo  de  Jtfelgosa ,  y  sobre  otros  negocios  de  dichas 

minas. 

G)iitadnrías  genérale^,  nnm.  307a. 
19  de  abril  de  i5S9, 

El  Rey.  -^  Don  Francisco  de  Mendoza ,  nuestro  admi* 
nistrador  general  de  las  minas  destos  reinos.  Ya  sabéis  como 
por  mi  mandado  yinó  á  e^ta  nuestra  corte  Pablo  dé  Melgosa, 
nuestro  veedor  de  las  minas  de  Guadalcanal^  para  informarnos 
del  de  algunas  cosas  cumplideras  á  nuestro  servicio,  para  la  ]á« 
bor  y  beneficio 9  y  fábrica  de  las  dichas  minas;  y  habiéndole 
oido  los  del  nuestro  consejo  de  la  hacienda » le  maridaron  que 
diese  un  memorial  de  las  cosas  que  le  ocurrían  tocantes  á  lo 
susodicho,  el  cual' le  dio,  y  dét  ise  focaron  los  capítulos-  qiie 
con  esta  se  os  invian,  firmados  del  licenciado  Montalban ,  qué 
«rvc  el  oficio  dé  secretario  del  nuestro  consejo  de  la  hacienda; 
verlo  heis ,  y  cerca  de  lo  en  ello  contenido  proveeréis  aquello 
que  06  paresciere  que  mas  conviene  á  nuestro  servicio  y  á  la 
labor ,  beneficio  y  fábrica  de  las  dichas  minas. 

Y  porque  residiendo  como  han  de  residir  á  la  continua 
en  esa  fábrica  el  dicho  veedor  y  los  otros  dos  oficiales  que  en 
ella  tenemos,'  que  son  el  contador  y  tesorero,  es  justo  y  nesce- 
sarlo  que  tengan  aposentos  en  la  casa  de  esas  minas,  provee- 
réis que  se  les  den  como  estén  bien  aposentados:  y  si  para  esto 
fuere  menester  acrecentar  algunos  edificios  en  la  dicha  casa, 
haréis  que  se  labren,  y  asi  en  esto  cofno  en  lo  que  toca  al  tra* 
tanúenlD  de  sus  personas  mirarás  que  se  tenga  \a  cvietiU  c^ 
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^ray-on,  como  con  nuestros  oficiales:  y  distancio  vos  susenlEJ 
í^il)nca,  dejareis  en  vuestro  lugar  a  uno  ríe  los  tücbott 
pñciales,  dello8  cual  os  pareciere,  ordenando  que  ac 
coii  él  los  otros  i\m  oficiales  y  alcalde  en  una  piexz  da  h  < 
cln  casa  que  \os  senaláredes,  para  tratar  y  acordar  las 

3ne  fuarcn  nesoe^arias  proveerse  durante  la  dicha   aiifeodi,] 
e  lo«  cuales  preferirá  eo  los  asientos  y  en   lo  decnas  el  qtt 
que  quedare  en  lugar  de  vos  el  dicho  don  Franc¡8cx>^  y  < 
Im  otros  dos  oficiales  y  el  alcalde  no  liabrá  preferencia  aiogih  I 
ua,  íiinoque  se  sentaran  corno  vinieren- 
Al  diclio  Pablo  de  !Wclj¡;osa  le  mandamos  dar  un  trail 
de  las  Ordenanzas  desas   minas,  y  de  la  Instrucción    que  ' 
iinndanios  ilar  cuando  os  |)roveimos  del  dicho  cargo  de  adr 
niHirador  ^  porque  se  refiere  á  ellas  el  título  del  dicho  ofic 
de  veedor,  para  que  él  é  los  otros  nuestros  oficíales  srjkan 
entieudaii  lo  que  cada  uno  es  obligado  á  hacer  en  su  oficio,  j 
délo  que  ma§  conviniere  á  nuestro  servicio:  é  mando  que 

la  razón  desta  mi  céilula  y  del  dicho  memorial  Hernaod 
Orlioa,   mi  contador*  Fecha   en  Vallailolid,  á  diez  y    nuc 
días  del  mes  ile  abril  de  mil  y  quinientos  y  cincuenta    y  ni 
ve  años,  —  La  Princesa.  —  Por  mandado  de  S.  M.  su  Altesi 
cu  su  nombre,  -i- Juan  Vázquez, 

Capítulos  del  memorial  que  dio  Pablo  de  Melgosa. 

El  administrador  pcnrral  será  respetado  de  todos  los 
Cíales  de  S,  M  como  su  presidente,  segnii  es  costumbre. 

El  adnjinistratlor,  cuando  no  estuviere  presente,  ha 
entender  cjue  los  tres  oficiales  de  S,  M.  han  de  hacer  el  oficii 
de  la  administración  de  aquella  hacienda  por  la  orden  qx 
cuando  él  estaba  presente,  presidiendo  para  ello  el  oficial  qi 
el  consejo  mandare ,  adonde  no  lo  hagan  todos  tres  juntos  si 
que  el  dicho  adminisUrador  deje  teniente  para  ello*  El  adi 
jilstrador  ha  de  ordenar  al  juex  que  allí  pone  que  no  se  et 
tremeta  á  hacer  mas  oficio  de  lo  que  toca  á  las  cosas  de 

juí^ticia.  .     /     ,  r      % 

El  administrador,  cuando  diere  licencia  a  algnn  oficial j  j 
la  fábrica  fma  ir  Riera  della,  como  suele,  mande  que  \^ 
licencia  la  asiente  el  coutadoi*  i>ara  que  al  uempo  que  a 
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al  tal,  no  se  le  libre  mas  de  b  que  se  le  debe ,  é  al  ofi- 
ú  qtie  nn  residiere  no  se  le  libre  si  no  tuvo  licencia. 

El  administrador  debe  ordenar  que  tomen  la  cuenta  al 
ayordomo  del  almacén ,  é  que  esté  presente  un  oficial  de 
]VL ,  ¿  no  pase  ningund  mes  que  no  se  fenezca  con  él ,  por- 
.  coeoñ  de  muchas  menudencias. 
El  administrador  haga  que  antes  que  se  hagan  las  libran- 
de  la  leña  y  carbón  ,  señale  la  cuenta  un  oñcial  de  S.  M., 
;  aunque  se  satisfaga  del  rescibo  de  ello,  primero  é  después 
[baga  la  libranza  el  contador,  é  la  firme  el  administrador  y 
[oficiales  del  Rey, 

El  administrador  debe  mandar  que   ningund  oficial  viva 
jen  Guadalcanal  ^  sino  en  las  minas ;  digo  de  los  que  lleva-* 
¡'han  salarios  ordinarios,  porque   sisi  conviene  á  la  haciendA 
de  S.  M. 

I       £1  administrador  haga  que  los  afinadores  residan  en  la  fá-^ 
l^irica  todo  el  tiem{x>  que  durare  la  afinación^  é  les  baga  dar 
j  aposento  donde  estcn,  é  los  mande  servirse  de  algunos  escla-p* 
l-vos  de  S.  M.^,  dándoles  el  salario  que  han  de  dar  á  otro  jor- 
nalero porque  aprenda  el  oficio. 

El  administrador  mande  que  los  fundidcMes  todo  el  tsem** 
tjo  que  fundan  no  salgan  de  noche  fuera  del  corral  de  la  fá- 
tNrica;  é  paracKcusar  la  ocasión  del  salir  á  aderezar  las  berra* 
SBentas  que  se  les  quieliran  muchas  veces,  tengan  las  que  los 
bastaren  para  la  noche,  é  no  salgan;  é  también  le^  mande 
jerrirse  de  algunos  esclavos  de  S.  M.,  como  á  los  afinadores, 
para  que  los  enseñen. 

El  administrador  mande  que  las  puertas  de  los  pozos  don- 
de sacan  metal  se  cierren  de  ncíche  ,  é  tengan  las  puertas  una 
redecñUa  át  Itierro  por  donde  se  pueda  ver  si  trabajan  los  tor- 
neros ^  é  mande  que  los  plomeros  entren  en  los  pozos  herra- 
mientas sobradas  para  que  no  tengan  necesidad  de  mandar  á 
los  torneros  que  salgan  á  aderezarlas  ,  pues  no  tienen  á  qué' 
s^r  de  noche  á  otras  cosas. 

El  administraílor  general  ordenará  que  los  lavanderos 
laven  en  los  lavaderos  que  están  en  la  pieza  de  moler  é  lavar, 
ij  que  á  la  mañana  cuando  van  á  lavar  entren  allí  su  comida, 
é  no  salgan  hasta  alzar  de  obra ,  é  la  pieza  e»te  cerrada  «é 
Icngu  una  reja  de  bierro  en  la  puerta  por  donde  se  puedan 
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^nr  tos  que  trabajan,  é  la  Ib  ve  teng^  un  oficial  de  loii 
de  S.  M. ,  á  tuyo  cargo  esté  el  abrir  ]iara  entrar  é  saUr ,  é  l»*| 
cerlos  catar  en  mi  presencia ;  y  este  oficial  se  reinikle  cada  os  I 
é  mnndíu  ,  como  jxire^rierc  que  haya  mejor  recaudo,  pon^j 
iqtii  te  lava  el  metal  qite  se  ceba  ^  que  es  muy  ricCL 

El  ailimnktrailor  mandará  que  la  gente  que  ee  ha  de( 
grr  ptira  entrar  i  trabajar  en  los  tornos  y  po7os  ^e  coja  d  i 
mingo  ü  la  tarde.  Deepues  de  héchoks  la  paga,  la  qoe  lu  de' 
trab&ijur  [)or  la  fábrica  se  coja  el  lunes  por  la  mañana  pm  | 
loda  la  «emana  ,  y  de  k  una  y  la  otra  se  dé  al  cogedor  1» 
morui  neñalada  del  administrador  ó  oficiales,  y  el  cogedor lil' 
ga  inneitra  de  ellos  ante  el  veedor ,  el  cual  tema  cargo 
dcfn<xlir  al  que  i>o  parcsciere  que  es  para  trabajar,  é  firme  I 
«tofnii  de  lo  que  se  les  debe  de  su  trabajo,  las  cnales  le 
Taran  el  cogedor  y  el  que  los  asienta ,  con  la  memoria  cjue  I 
di6  para  cogerlo  el  administrador,  para  que  junios  aTcngiií 
lo  f juc  se  Ift  híi  de  librar.  La  memoria  se  dará  al  cogedor  1 
«abado  á  la  noche,  ó  el  domingo  de  mañana. 

El  administrador,  al  ticm|x>  que  se  han  de  hacer  las  1 
minas  |xira  pagar   los  salarios  ordmarios  á  todos  loe  oficú 
Jiará  juntar  con  él  á  los  tres  oficiales  de  S.M*,  y  ordenen  qi^ 
el  contador  baga  las  libranzas,  y  las  firmen  todos  por  la  orden 
-dicha ,  y  vean  antea  de  librarlos  si  han  residido  como  les  esd 
ordenado,  porcjue  si  no ,  ee  le  quitará  por  rata  al  que  hofateie 
faltado  sin  tener  licencia. 

El  administrador  ,  cuando  quisiere  ver  alguna  cuerna  en 
los  libros  de  S,  M.  que  el  contador  tiene  á  su  cargo,  majuls 
que  el  oficial  del  dicho  contador  le  lleve  los  dichos  libros 
adonde  quisiere  verlos* 

El  administrador  ordene  que  los  oCc'ales  de  S.  M.  fir 
luego  los  cargos  y  cosas  que  les  está  ordenado  firmar  en  el 
'  bró  del  contador ;  é  no  habiendo  lugar  de  firmarse  luego , 
á  cargo  del  contador  inviar  con  su  oficial  el  libro  á  que  lo  ñiá 
men  ,  porque  no  haya  dilación  alguna  en  ello. 

El  administrador  é  oficiales  de  S.  M.  se  juntarán  cuando 
se  haya  de  inviar  á  SeviDa  ó  á  otra  parte  para  hacer  traer  al- 
gunas cosas  que  son  menester  para  el  servicio  de  la  fábrica ,  y 
él  y  ellos  firmen  las  cartas ,  é  ni  mas  »*'  ^m  cuando  les  rcs^- 
pondieren  estén  juntos ,  y  sepan  ¡avió  para  qur 
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y  hayan  cíe  allí  hacer 
óeWo  al  que  lo  rescibiese ,  y  la  ineax>r¡a  por  donde  8© 
quede  eii  un  libro  que  terna  el  escribano  para  asentar 
co«as  que  ordenaren. 

£1  adariui&trador  ordene  que  las  coeas  é  provisiones  ét 
imientod  para  la  ñíbiica ,  tenga  cargo  de  mirar  lo  que 
le,  é  poner  los  precioe  dello  uno  de  los  tres  oficiales  del 
Bey^  reinudándolos  cada  mes  ó  semana  como  paresciere  mejor^ 
que  habiendo  la  provisión  del  trigo  ó  carneros  como  suele 
o&a  \oñ  dineros  de  S.  M. ,  como  se  vaya  sacando  el  dinero 
Ijada  secnaiia  ó  mts^  se  entre  en  la  arca  de  tres  llaves  hasta  tor*p 
naorlo  á  eiüplear ,  é  la  cuenta  deje  ienescida  el  oficial  semanera 
£1  admini^ador  declare  Las  medicinas  é  dietas  que  sedan 
lo»  caícrmos  á  quienes  de  la  fabrica  se  deben  dar ,  porque 
hatta  agora  hanse  dado  á  todos  los  oficiales  del  Key  y  de  la  fá- 
brica que  Ui  han  pedido  é  á  sus  criados  de  alg;uuos^  porque 
¿no  se  han  de  dar  sino  á  los  pobres ,  se  sepa,  ¿  con  el  médico 
•e  declare  el  tiempo  que  ha  de  asistir  en  la  fábrica  que  debía 
cada  día ,  é  k  orden  que  ha  de  tener  en  el  hospital  y  bo- 
tka*  porque  lo  dene  todo  á  su  cargo:  é  habiendo  de  haber 
de  Sp  M. ,  convernía  que  el  lM:)spital  y  bodca  esté  en  la 
L  9  y  el  médico  vaya  cada  día  á  la  fábrica^ 
El  administrador  señalará  á  las  personas  que  se  debe  dar 
papel  t  tinta  y  candelas,  porque  se  dan  á  algunos  de  los  ofi- 
ciales del  Rey ,  y  á  algunos  y  al  juez  y  teniente  de  adminis- 
trador«  porque  el  mayordoox)  que  lo  tiene  á  cargo,  sepa  al 
que  lo  lia  de  dar.  ,,  ji,  ..j  :d 

El  administrador  mandará  que  k»  eaclavoe  de  S*  M,  se  re- 
partan entre  todos  los  oficios  <le  la  fábrica,  y  excusando  otroe 
tantos  trabajadores  vayan  con  el  tiempo  aprendiendo  los  oficiot. 
El  administrador  declarará  que  el  que  tiene  á  cargo  las 
benr^iaiientas  y  cosas  nescesarias  para  la  labor  de  la  hacienda 
ha  dé  por  orden  del  veedor,  é  se  le  resciba  en  cuenta  lo  que 
otoviere  aefialado  del  veedor,  por  excusar  el  emliarazo  de  ir 
por  cada  cosa  destas  á  pedir  al  administrador  general     . 

£1  administrador  declarará  qiie  todo  d  dinero  qne  vinie- 
re á  la  fábrica  por  S.  M.,  se  meta  en  la  arca  de  tres  llaves  en 
presencia  de  los  tres  oficiales,  i  saquen  los  que  les  paresciere 

gastos  menudo». 


rfiuMnca< 


¿8  Aíio  1559. 

El  administrador  ba  de  mandar  que  en  la  fábrica  haya 
contino  iin  trekjx,  para  que  loe  que  van  al  trabajo  sepan  la 
hora  á  que  han  de  entrar  é  salir  de  él. 

£1  administrador  ha  de  ordenar  que  no  se  nombre  á  nin«- 
^na  persona  qtreho  sean  de  los  que  Ueraban  salario  ordinario 
de  la  iilbñoa ,  para  if  á  ninguna  cosa  de  las  tocantes  á  aquella 
£ibrica;  habiéndole  que  sepa  hacerlo,  é  al  que  se  enviare,  le 
den  él  y  los  tres  ^ficiales  la  instruccbn  de  lo  que  ha  de  hacen 
en  el  libro  del  escribano  de  f&brica  quede  otro  tal. 

£1  administrador  é  los  tres  oficiales  se  hallen  juntos,  cuan* 
do-  se  inyiare  lá  plftta  á  Sevilla ,  é  todos  firmen  la  carta  que  se 
escribe  con  el  qué  se  invia ,  é  ni  mas  ni  menos  hagan  en  todas 
las  que  se  escribieren  tocantes  aquella  hacienda. 

El  adnúnistrador  dé  á  los  onciales  de  S.  M.  lo  que  en  la 
instrucción  y  ordenanzas  que  á  él  se  le  dio,  hablare  tocante  á 
cada  lúio  de  loe  dichos  oficiales,  como  en  la  provisión  de  sos 
c^ios  s¿  contiene,  para  que,  conftimie  á  lo  que  en  la  instruo- 
ebn  cM  dicho  administrador  se  manda,  usen  sus  oficios. 

Eií  una  instrucción  que  se  dio  al  contador  dice  que  fir- 
mará el  veedor  é  contador  todos  los  gastos  que  se  hacen  en  la 
filbrica.  Ebsta  agora  ha  firmado  el  teniente  ¿e  administrador  y 
el  contador.  Y.  M.  mandará  como  se  ha  de  hacer  de  aqui  ade- 
lante. 

El  administrador  señalará  loe  aposentos  en  la  casa  real  pa- 
ta sí  é  para  los  tres  oficiales  de  S.  M.  primero  que  para  otro 
mnguno,  á  cada  uno  de  manera  que  puedan  residir  en  la  £&- 
brica  dentro  de  la  dicha  casa. 

El  adiíiinistrádor  hará  que,  cuando  alguno  de  loe  tres  ofic- 
'dafes-  de  S:  M. ,  ó  por  no  tener  sdtad,  ó  se^  le  mandare  ir  á  al-^ 
guna  parte  en  servidiq  de  &  M. ,  qoe  el  tal  oficial  deje  nom^ 
brádo' quien  use  su  dficia,  tomándde  la  solemnidad  que  se 
tequiere,  porque  asi  se  hace,  entre  los  oficiales^e  S.  M.  qué  re« 
'mfen  en  la  casa  dé- la  GonCratacion  de  Sevilla. 

El  adimniétrádor  é  los  tres  oficiales  se  hallen  juntos  cuan- 
do se  diere  alguna' obra  á  destajo,  para  que  en  presencia  de 
todosse  remate  é  por  sus- pregoxies^  como  se  acostumbra.— H 
Uoendado  Montalban* 


j 

I* 
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Cootadnria  de  las  miiut,  libro  nmn.  aa. 
a4  de  abril  de  iS.    . 

#  #  *  # 

DoD  Francboo  de  Mendoza ,  adimnistrador  general,  pro- 
Teyó  un  mandamiento  en  Guadalcanal  á  24  de  abril  del  año 
de  1 559  por  ante  el  escribano  }uan  Vázquez,  en  que  di- 
jo :  ^  que  por  cuanto  por  la  nueva  pragmática  que  su  Majges- 
^lad  mandó  hacer  sobre  lo  tocante  á  las  minas  de  estos  remos, 
«Amanda  que  una  Ic^a  á  la  redonda  de  las  minas  que  se  han 
j» descubierto,  y  labran  en  el  término  de  la  villa  de  Guadal^ 
»> canal,  y  media  l^ua  de  las  de  Gazalla »  y  nn  cuarto  de  le- 
tfgasL  de  laa  de  Aracena,  ninguna  persona  pueda  buscar  ni 
«» labrar  mina  alguna;  y  porque  conviene  al  servicio  de  su 
>»Magestad  que  en  el  dicho  término  se  entienda  las  minas  que 
t>hay  y  no  estén  encubiertas:  confiando  de  Pedro  Rubio,  ve- 
99  ano  de  la  villa  de  Azuaga ,  y  de  Pedro  Hernández  de  la  Tod* 
9» re,  vecino  de  !^uente-Ovejuna,  personas  de  experiencia  en  lo 
«^tocante  á  minas,  los  nombró  y  señaló  para  que  en  nombre 
^>de  su  Magestad  viesen  juntos  el  dicho  término,  y  en  tierras 
»» realengas,  concejiles,  y  de  particulares,  y  en  cualesquier  he- 
»>redade8  de  panes  y  vinas  pudieran  buscar  y  descubrir  todos 
»>los  núneros,  dando  aviso  de  las  que  descubrieren  en  dichas 
i> heredades  de  particulares  para  tasar  el  daño,  jurando  antes 
»>sa  oficio,  y  acompañados  de  otra  persona  nombrada  por  el 
» administrador ,  con  salario  á  cada  uno  de  dichos  descubrido* 
hns  de  cinco  reales  y  medio  cada  dia.** 

En  4  de  mayo  se  nombró  en  iguales  términos  á  Alonso  de 
Cárdenas ,  y  Alvaro  Hernández ,  Vecinos-  de  Hornachos. 

En  1 3  de  junio  de  dicho  año  se  nombró  en  ignajes  térmi- 
nos á  Diego- ^iz  de  Peñalver,  vecino  de  Alukxlovar¿ 

En  el  dia  siguiente  se  nombró  en  iguales  términos  á  Juan 
Pareja ,  y  Francisco  Rodríguez ,  vecinos  de  Almodovar. 

En  el  mismo  dia  á  otro  Francisco  Rodriguez  de  la  misma 
vecindad  con  un  peón. 
'      En  Al  d^i^oM>4éSchú  año  «e  nombró  en  los  mismos 
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términoe  á  Francisco  Hernández ,  vecino  de  la  Puente  del  An* 
zobispo. 

#  #  *  • 

Carta  de  Juan  de  Orhea  para  don  Francisco  de  Mendoza^ 
avisándole  que  envia  á  las  minas  á  Martin  de  Irigoen. 

Gontadcuíft  de  las  miiwt ,  liivo  nim,  ai« 

is  4e  idinl  de  XSS9. 

. .  Muy  Uuetre  Señor:  los  dias  pai&dpa  recebí  una  carta  de 
jB^  de  VaUadolki  Después  supe  que  era  partido  parar  esa» 
Boftiíaa  Plega  ¿  Dios  que  kaya  va&  llegado  con  salud,  y  le  pso* 
vea  ddkt  por  mudios  años. 

y  islo  lo  que  vo^  eaviaba  á  mancar  cerca  del  maestro  quo 
desc^lNk  iSi^^se  aU  partf  jlp  de  la»  mipap,  yo  procuré  con  Jorge 
de  XIimf|pm:pttra  qu»  faohíese  uno,  y  asi  lo  hobo.á  este  llevan 
dor ,  qyib:i$  Uama  Martín  de  Irig^en,  que  me  diceque  es  buen 
ofidaL  £1  no  es  bien  romanzado,  que  será  el  mayor  trabajo 
que  coteél  se  terna ;  pere  ta  su  vascuence  me  dicen  que  es  le^ 
9Ído*pm  komme  de  buena  razona.  Por  ahí  habrá  vascongados 
que  harán  relación  por  él  Yo  he  concertado  con  él  desta  wet^ 
aielrs^:.  que  por  decis^  dias  de  ¡da  y  dedseis  de  vuelta ,  si  ahí 
no  qiNwref  tmi  le  mandará  pagar  á  ^ete  reales  por  dia,  y 
|X)r.él  ^mpedUe  ahí  se  ocvqpáre  á  medio  ducado  cada  dia.  Y 
porque  esfeps;  ondales  no  son  muy  ñcos,  y  él  es  ya  viejo,  le 
lie  habidode  prestar  para  una  cavalgadura  1 5o  reales. -^JEIot 
^lia  harto  que  iiiese  cosa  á  gusto  de  vm. 

Jorge  de  Urrupain  tiene  ciertos  aceros  en  Medina.  Si  vm. 
Cuviere  neoeñdad  de  alguna  cosa  dellos,  le  servirá  por  d  pre- 
cio que  fuere  buena—  Qu^urde  nuestro  Señor  la  muy  Uuüie 
.persona  y  estado  de  vm.  con  d  acrecentamiento  que  desea.— 
De  Eylw:  á  1%  de  abril  de  iSSf,  «...Besa  las  maoos  á  vm»  sf 
surtidor -— Joan  de  Orbea. 

♦  ♦«#  •  ■• 
En  aa  de  este  mismo  mes  de  ajbrü  Jiwi  Ferac  de  tférida» 
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fietíiio  de  Ciia^Icanal ,  y  mayordomo  de  la  igl^ia  parroquial 
¿t  Schsk  villa,  otorgó  obligación  de  emplear  en  la  torre  de  di- 
.da  ígktta  letenta  y  cinco  mil  maravedís  que  la  señora  Prin- 
sn  gobernadora  había  librado  en  el  producto  de  las  minai 
pni  el  mencionado  objeto. 

•  •  #  • 

fíñimartzas   añadidas  por  don  Francisco  de  Mendoza^ 
mimnuirador  gcnerjü  por  S.  M,  de  las  minas  de  estos 

reinos, 

i 

Coota^iina  de  lai  núnai ,  Hbro  n&m.  %%*  í 

a6  de  ftlnil  do  1SS9*  1 

Don  Trandico  de  Mendoza,  administrador  general  por 
S.  M.  de  Im  minas  destos  reinos  descubiertas  y  por  descubrir 
fice  digo:  que  siendo  informado,  y  habiendo  visto  que  al  ser^ 
licio  de  S.  M.  conviene  proveer  algunas  cosas  en  esta  fábrica 
délas  minas  de  Guadalcanal,  y  en  el  entretanto  que  S*  M, 
Seal  ó  kw  señores  del  su  consejo  de  hacienda  mandan  ptra 
con,  ordeao  lo  siguiente.  r  1  n 

Primeramente,  porque  en  la  casa  de  los  metales  de  ordina^ 
cío  cüán  hombres  quebrando  el  metal  y  apartándolo  de  la 
moefa  que  ne  ha  de  fundir,  y  el  jornal  que  ganan  es  grand^ 
J  pOfrqiie  están  encerrados,  no  se  ve  lo  que  tralxijan  ni  se  vi- 

»;  y  si  trabajasen  lo  que  es  razón  ^  se  podrían  ahorrar  al^ 

salarios;  y  porque  conviene  al  servicio  de  S.  M,  y  buen 

Veaodo  de  su  hacienda ,  ordeno  y  mamlo:  que  uno  de  los  de* 
pofttBrios  de  los  metales,  esté  dentro  de  la  casa  de  los  metales 
IPieodo  cooio  trabajan  las  personas  que  quiebran  meta!  y  la- 
▼in  y  apartan  dentro  en  ella ,  y  para  que  con  mas  cuidado  y 
diligrnna  trabajen  y  hagan  sus  oficios,  y  cuando  sallaren  á 
eomer^  salga  con  ellos;  y  cuando  volvieren  á  enti-ar,  entre 
oao  dios;  y  cada  ano  de  los  dichos  depositarios  estén  por  días 
ó  aenianas  con  los  dichos  partidores  y  personas  que  iralujan 
eo  la  dicha  casa ,  sopeña  que  sí  asi  no  lo  hicieren ,  por  la  pr¡- 
metsk  \tz  pierdan  el  salario  de  dos  dias;  y  por  la  segunda,  de 


I 
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toda  la  semana ;  y  por  la  tercera ,  quitados  loe  oficios  y  que 
no  los  puedan  tener  mas. 

ítem:  que  cuando  la  gente  qne  trabaja  en  las  dichas  mi-. 
Has  es  ida  á  comer,  y  á  prima  noche  cuando  es  hora  de  cenar, 
conviene  que  haya  todo  buen  recaudo  como  siempre,  ordeno 
que  á  las  dichas  horas,  la  persona  que  estuviere  en  mi  lugar 
y  el  juez  y  contador  y  tesorero  por  semanas  cada  uno  la  suya, 
visiten  toda  la  fábrica  y  anden  de  una  parte  á  otra ,  mirando 
81  las  guardas  catan  en  sus  cuartos  y  sirven  sus  oficios  como 
les  está  ordenado  y  como  son  obligados,  y  mirando  que  no  se 
haga  algún  mal  recaudo,  y  el  taJ  á  quien  cupiere  la  semana^ 
no  se  vaya  á  comer  hasta  cpie  la  gente  haya  vuelto  á  traba-* 
jar;  y  si  hallaren  que  alguno  de  las  dichas  guardas  no  están 
en  sus  enanos  y  sit*\^en  como  conviene ,  den  aviso  dello  á  mi 
ó  á  la  persona  que  en  mi  lugar  estuviere,  y  de  lo  demás  que 
les  paresciere,  para  que  se  provea  lo  que  convenga  al  servicio 
de  S.  M.  y  buen  recaudo  de  su  hacienda,  y  ellos  sean  cas- 
L^gados. 

r*       Y  porque  el  veedor  ha  de  andar  siempre  visitanflo  la  fá- 
Ibrica  y  viendo  como  todos  hacen  sus  oficios,  y  si  entran  ó  sa- 
len á  ella  como  les  está  ordenado,  y  á  este  fin  no  se  le  da  or* 
líen  en  el  capítulo  antes  desto;  le  ordeno  al  dicho  veedor  ten- 
ga muy  especial  cuidado  de  ver  y  visitar  la  dicha  fábricái 
cada  día ,  y  si  las  dlclias  guardas  usan  sus  oficios  hien  y  fiel- 
mente y  con  el  €"uidado  y  diligencia  que  se  requiere  y  son 
M>hligado9,  y  le  encargo  la  conciencia  y  el  servicio  de  S.  M,, 
tpara   que    todas  las  faltas  que  viere    que  hacen   las  dichas 
renardas,  den  aviso  y  noticia  del lo  á  mi  ó  la  persona  que  en 
pini  lugar  sirviere,  é  haga  que  se  cumpla  lo  contenido  en  el  ca- 
ppi tillo  antes  dcste. 

W  ítem:  ordeno  que  las  guardas  de  los  pozos,  y  lavaderos,  y 
Miornos,  y  buitrones,  se  muden  por  semanas,  guardando  lo  que 
|%e  les  ordenare  por  mi  ó  por  !a  ¡lersona  que  en  mi  lugar  sir- 
pViere,  y  que  usen  de  sus  oficios  con  todo  cuidado  y  diligencia 
ren  todo  lo  que  les  está  ordenado  y  se  les  ordenare,  y  que  por 
[»ln  priuxna  falta  que  hicieren  en  sus  oficie»»  incurran  en  pena 
I  Me  dos  dias  tie  salario;  y  por  la  segunda «  sris  días  de  salario; 
[•y  por  la  tercera,  sean  despedidos  de  cios. 

r        ítem:  porque  lo  mas  mijiortí  í  ahoia?- 
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[év  tcM  possris  y  yo  tengo    muy  encargado  que  ae  haga  así,  jt 
nre»ce  que  no  se  tiene  et  cuidado  bastante;  ordeno  que 
d  primer  clomtiígo  que  viene,  los  capataces  entren  en  los  po- 
tm  qiMc  ae  labran,  y  vaya  con  los  irnos  dellos  Juanes  de  Ester-? 
krpuer  alemán ,  y  con  otrc®  Kodrigo  Lucas  asimismo  aleman»i 
y  iagan  «eñales  en  todos  los  pozos  que  al  presente  se  labran  á? 
'  ftmi  ,   pcM-  doiKle  8e  entienda  al  fin  de  la  semana  lo  que  lo«¡. 
jÉmiciu^  han  ahondado  de  los  dichos  |iozos,  y  que  de  aquí- 
jdrbme  tocias  los  domingos  los  dichos  capataces  sean  obliga- 
émk  baoer  las  dichas  señales,  y  me  den  noticia^  ó  á  la  perso-. 
01  que csmviere  en  rai  lugar,  y  al  veedor  de  las  dichas  mi-: 
pOBU  que  se  asiente  en  las  copias  que  se  hicieren  de  los 
í  de  la  dicha  semana,  y  se  sepa  y  entienda  por  todos 
trabaja  en  los  dichos  píjzos,  y  lo  que  se  ha  ahonílado; 
f  que  la  persona  que  por  mí  sirviere  el  dicho  oKcio  ó  el  vee-* 
áor,  ten^m  cuidado  de  hacer  medir  á  los  dichos  capataces  lo. 
que  se  lia  ahondado  y  hecho  en  cada  po?o  ^  y  cuando  les  pa^ 
vndercm  h^an  entrar  en  los  dichos  pozos  á  otras  personas; 
que  midan  lo  que  se  ha  hecho,  para  que  se  sepa  si  los  dichoá 
(spamces  lo  miden  ju&tamente ,  y  la  dicha  persona  que  usare 
par  mí  el  dicho  oñcio,  me  envíe  relación  de  lo  que  se  ha« 

Omm:  ordeno  que  luego  que  se  compren  las  cerradas  eoé 
preaencta  del  veedor,  se  corten  deUas  las  zacas  y  zaquetas,  y^ 
ic  haga  cargo  el  mayordomo  de  las  zacas ,  y  se  d^cargue  de» 
k»  ciieroa. 

ítem:  que  por  orden  y  cédula  del  veedor  y  visitador  je 
dé  en  la  mayordomía  lo  que  fuere  ncscesario  para  la  dicha 
llfariea. 

Itrm :  que  en  presencia  del  veedor  resclba  el  mayordonx) 
hi  cxisas  que  trajeren  á  la  fábrica ,  y  firme  la  memoria  del  re* 
ábOt  para  que  ae  haga  cargo  en  la  contaduría  al  dicho  ma* 
yoidomou 

Itcm:  porque  está  ordenado  que  haya  una  persona  que 

La  gente  que  trabaja  en  las  minas  y  fábrica ,  y  hace  las 

de  todos  y  de  los  plomeros  que  entran  en   los  pozos  y 

y  está  asimismo  ordenado  que  las  guardas  tengan  me- 

dello»,  ordeno  que  el  veeilor  vea  las  memorias,  asi  de 

C3oma  del  que  coge  la  gente ,  para  que  eauenda  ú 
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H 


aSo    iSSg. 


toda  la  gente  qne  está  cogida  trabaja  y  no  haya  engaño,  y  lo 
iBiisoio  haga  en  la  demás  gente  que  se  coge  para  {Koncs. 
I  Otrosí ,  porque  en  las  copias  de  los  gastos  ordinarios  de  la 
clicha  fábrica  no  se  han  de  jx>ner  sino  los  salarios  y  jornales 
ordinarios,  y  en  copia  por  sí  aparte  gastos  n^cnudos;  ordeno 
que  si  se  ofreciere  hacer  otro  gasto  que  pase  de  cuatro  reale« 
arriba,  siendo  extraordinario,  no  ee  asienten  en  las  dichas  co- 
pias si  no  fuere  por  libranza  aparte;  y  que  si  algún  peón  se 
hubiere  de  asentaren  alguna  copia,  será  declarando  á  dónde»  y 
á  qué  vá ,  y  que  el  camino  no  eceda  en  costa  de  seis  ó  ocho 
reales  arriba,  y  que  si  pasare  dellos  se  baga  por  libranza. 

Y  porque  el  escribano  de  fundiciones  no  tiene  el  aposento^ 
ni  puede  tener  el  recaudo  y  guárela  que  conviene  en  los  li- 
bros que  tiene  en  su  jxxler,  y  son  de  importancia-,  y  porque 
estén  á  buen  recaudo  y  con  losderaas  libros  déla  fabrica,  onle- 
no  que  el  dicho  escriliano  de  fundiciones  entregue  en  fin  deste 
mes  de  abril  en  la  a'ntaduría  todos  los  libros  que  tiene  en  su 
poder  ^  asi  de  las  fundiciones  y  plomo- plata,  y  plomo  pobre,  y 
de  otras  cualeíquicr  cosas  tocantes  á  su  oficio ,  y  de  aqui  ade- 
lante los  irá  entregando  de  tres  en  tres  raeses,  con  tanto  que 
el  contador  le  dé  cédula  de  como  ee  los  entrega  y  quedan  en 
cu  poder:  y  porque  los  señores  del  consejo  de  hacienda  tienen 
proveido  y  mandado  que  se  les  lleve  cada  tres  raeses  la  rela- 
ción de  los  gastoe  y  otras  cosas ,  ordeno  que  al  mesmo  tiempo 
[el  contador  envié  la  relación  de  los  dichos  libros,  con  las  de- 
más relaciones  como  le  está  mandado,  y  de  aqui  adelante  asi- 
mesmo  la  envié  por  la  dicha  orden,  porqvie  conviene  al  ser- 
vicio de  S,  M.  tener  noticia  de  todo,  y  asimismo  envié  la  me- 
moria de  lo  que  los  pozos  se  lian  aliondado  y  del  metal  que 
9c  saca  cada  me». 

Otrosí :  porque  acaece  que  se  muden  los  plomeros  ó  torne- 
ros qne  una  vez  están  asentados  en  las  copias,  y  entran  otros 
en  su  lugar,  y  los  tales  piden  el  jornal  de  los  que  estaban  en 
el  lugar  que  él  ó  ellos  entraron,  y  puede  haljer  engaño  y  firaiide, 
ordeno  cjuc  no  se  pague  a  ninguno  por  otro  sino  al  mismo 
que  Inibiere  servido,  aunque  diga  que  le  dio  los  dineros  por 
halx^rlos  él  de  cobrar. 

ítem:  que  el  juez  de  las  dichas  minas  tenga  un  lilíro  de 


condenaciones  de  cámara  y  g: 


P* 


justicia ,  que  concuerde 
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8iO  «tre  fjiie  tenga  el  tesorero  que  resciblere  las  dichas  penas, 
j  m  asienten  en  el  uno  y  en  el  otix>  todas  bs  condenaciones 
cpe  ae  lücúereQ  en  las  dichas  mlnas^  y  en  el  dicUo  libro  asien* 
Ir  d  juez  todas  las  que  ha  heeho  en  eu  tiem{K>  para  que  se 

ítem:  qne  todos  los  procesos  que  hubíereri  pasada  y  pre^ 
echen  en  un  arca,  de  la  cual  tenga  una  Ibve  el 
j  otra  el  escribano  que  luciere  el  oficio,  asentándolos  por 
jQveiiLincx 

Otrosí :  por  cuanto  soy  informado  que  los  oficiales  de 
&  M.  á  ctivo  cargo  están  las  tres  llaves  de  las  arcas  de  plata 
^oe  procede  de  las  dichas  minas ,  suelen  por  pequeña  causa 
úar  ia  llave  de  la  tlicha  plata  á  otras  personas,  y  tei ceros,  y 
Ms  criados  para  abrir  las  arcas  de  la  dicha  plata,  y  porque  lo 
Wodtclio  no  conviene  al  buen  recaudo  de  la  hacienda  Real 
de  S.  M*,  ordeno  y  mando  cpie  de  aqni  adelante  ninguno  de 
los  oficiales  de  S.  M.  á  cuyo  cargo  está  la  dicha  plata,  por  cau- 
«  peqoena  y  liviana,  no  puedan  ni  den  las  llaves  que  están 
i  mi  cargo  á  ninguna  persona,  ni  tercero  ni  criado,  y  con  jus- 
to impedimento  solo  las  puedan  dar  al  jue/  ó  escribano  de  la 
Cihrica,  6  a  una  guarda  déla  dtf^ha  fábrica  que  sea  á  nú 
comento  y  satisfacion,  ó  del  que  estuviere  en  mi  lugar;  6  en 
HMrmii  de  los  dos  á  contento  de  los  otros  dos  oficiales  sus 
CDmpaóeixys. 

Ooxisí :  por  cuanto  yo  tengo  dada  memoria  de  la  leña  que 
se  htde  dar  á  algunos  oficiales  de  la  dicha  fálirica,  y  en  ello 
«  ^Mta  mucho;  y  he  entendido  que  ha  hahitlo  desorden  en  11o 
^ir  mucha  leña,  ordeno  que  á  ninguna  persona  de  la  dicha 
^ftfarica  se  dé  leña  si  no  fuere  para  ahinilirar  los  ])ozoe  al  tieiu- 
^  ^oomo  se  suele  hacer;  y  mando  al  portero  que  no  la  con- 
tenta sacar,  sopeña  que  por  la  primera  vez  pierda  el  salario 
dedofl  dias,  y  por  la  segunda  de  una  semana,  y  por  la  ter- 
cie un  mes*  y  si  adelante  la  diere  sea  de6|KxÍido  de  la 
Clbcica. 

Todo  lo  cual  ordeno  y  mando  que  se  guarde  y  cumpla, 
y  se  ponga  en  la  contaduría  con  las  demás  ordenanzas He- 
cha en  Giiadalcanal,  á  veinte  y  seis  dias  del  n>es  de  abril  de 
quinientos  y  cincuenta  y  nueve  años  —  Don  Francisco 
iza. —  Por  mandado  de  su  merced  —  Juan  Araoz* 
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'Jtespuesta  á  una  carta  de  don  Francisco  de  Mendoza ,  dé 
'*  S  de  abril  de  iSSg,  sobre  las  negocios  de  las  minas 
de  GuadalcanaL 


8  de  mayo  de  1SS9. 

El  Bey — Don  Francidco  de  Mendoza,  nuestro  admi- 
nistratlor  general  de  las  minas  destos  reinos:  vi  vuestra  car^ 
ta  de  seis  del  pasatlo ,  y  fue  muy  bien  avisarme  de  que  esa 
fábrica  esta  bien  proveida  y  con  el  recaudo  que  convie- 
^;  y  holgué  de  saber  que  el  pozo  Rico  y  el  de  la  Traviesa 
van  mejorando,  y  que  han  de  haeer  cantidad  de  metal,  y 
<|ue  el  po7o  de  la  Puerta  lo  da  razonablemente  ,  y  cjue  espe- 
ran c|ue  lo  ha  de  hacer  muy  bien  por  ser  esta  la  sustancia 
desa  hacienda ;  y  asimesmo  he  habido  placer  de  lo  que  de- 
cís que  en  el  mes  de  abril  jjasado  se  jKxlrlan  iuviar  á  Sevilla 
ocho  mil  marros  de  plata ,  y  en  este  de  mayo  otros  tanto». 
Dios  lo  aumente  todo  ^  y  siempre  iréis  avisando  del  subceso 
de  lo  uno  y  de  lo  otro;  y  también  deseo  saber  qué  muestra 
dan  los  otros  pozos  que  en  dias  pasados  cooieuzastes  á  ahon^ 
dar  de  la  Gran  ComfKtña. 

Proveeréis  que  haya  abundancia  de  hornos  y  buitrones 
para  que  los  metales  se  puedan  mas  presto  fundir  y  afinar.  - 

Las  minas  de  Aracena  y  Cazalla  y  Galaroza  será  bien  que 
las  visitéis ,  y  avisarme  heis  de  lo  que  os  pareciere  dellas ,  y 
de  lo  que  hallan  los  buscadores  que  habeLs  puesto ;  y  pues 
sabéis  que  son  costosos ,  mirareis  que  el  gasto  que  hiciereu  sea 
riDoderado. 

Para  las  ordenanzas  que  se  han  de  hacer  conforme  á  la 
premática  ,  inviareis  vuesti'a  relación  de  lo  que  os  (>are8i?e  que 
ie  ilebe  proveer  en  ellas ,  pues  aprovechará  mucho  vuesti^p 
aviso  por  la  práctica  y  experiencia  que  desto  tenéis. 

Las  cuentas  de  esa  fabrica  es  bi^|^||p  ^  tomen  ,  como 
decís,  V  q^^  ^^^  1*^  hagan  Ins  cont'*^^^*^  de  cuentas,  á  los 
.cuales  mandaré  que  tci 


que  tengan  i 
En  lo  que  decís  que  se 


ir  mmas 
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«Dfllbnbe  á  U  preroática,  y  lian  salido  algunos  opositores  ron 
mroi  rrgiBtroe  diciendo  eer  suyas  ,  y  sobre  ello  se  cansan  plei- 
iof ,  en  le»  cuales  hay  dilación  con  ir  las  apelaciones  á  lachan»- 
QDrria  de  Granada ,  y  en  el  entretanto  se  manda  cesar  la  la- 
lar;  envío  á  mandar  á  las  justicias  que  procedan  brevemente 
ai  la«  causas,  sin  dar  lugar  á  dilación  ,  é  que  las  a|Telaciones 
^  las  sentencias  que  dieren  las  otorguen  para  nuestra  conta- 
Ama  mayor  ^  y  no  para  otra  parte  alguna ;  y  que  en  el  en- 
mtanto  no  eonsientao  que  cese  la  laljor  de  las  dichas  minas, 
csmo  rereis  por  la  cédula  que  con  ésta  se  os  invía,  Haréisse^ 
booúficar. 

Pues  el  contador  Gaspar  de  A\ila  está  enfermo ,  y  os  pa- 
IC8CC  que  contendría  curarse ^  y  que  para  esto  se  fuese  á  la 
TÜla  de  Guadalcanal ,  hágase  asi ,  ordenando  que  quei^le  buen 
fccstftdo  eo  su  oficio ,  como  no  haya  falta  durante  su  ausen- 
cia  ^  ^  n  Cuere  cosa  larga  ^  avisarnos  heis  dello. 

Porque  he  entendido  que  Joanes  de  St€mberg\,  alemán^ 
hace  poca  fruto  en  esasminas^  proveeréis  que  se  haga  cuen- 
ta con  él  de  lo  que  se  le  debe  de  su  salario  ,  y  librársele 
htis^  mandándosele  que  no  entienda  mas  en  ellas  ^  y  se 
wueha  d  Flandes ,  y  dársele  ha  para  su  ayuda  de  costa 
éel  camino  lo  que  os  paresciere ,  al  respecto  del  dicho  sa- 
lario* E  mando  que  tome  la  razón  Hernando  Ochoa,  mi  con- 
tador. Fecha  en  Torqueniada,  á  ocho  dias  del  mes  de  mayo 
iW-  mil  y  quinientos  é  cincuenta  y  nueve  años.  —  La  Prin- 
esesa..^—  Por  mandado  de  S*  M,  su  Alteza  en  su  nombre.  ^^ 
Juan  Vázquez. 

•  #  #  # 

Se  liquidó  la  cuenta  con  este  alemán  en  íin  de  mayo  de 
ttHB  aoOf  y  resultó  que  se  le  babian  satisfecho  á  razón  de 
«eiecieiitm  ochenta  y  dos  maravedís  por  día ,  desde  el  once  de 
-fallo  dfC  mil  quinientos  cincuenta  y  seis ,  en  que  se  le  mandó 
abonar  el  referido  salario;  con  lo  cual  quedó  testado  de  los 

libros,  y  se  le  despidió, 

#  •  «  # 

En  cinco  de  junio,  en  vista  de  la  necesidad  de  dar  en^ 
á  ia  olicína  de  la  veeduría ,  se  trató  de  hacer  la  obra 


I 


I 
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necesaria  para  dio,  y  se  oWigó  a  hacerla  Cristóbal  Qnljemo 
-albaóir,  vecino  de  Llereaa ,  en  cantklad  de  treinta  mil  ma- 
ravedís ,  en  dos  pagpi  «  uno  á  la  mitad  ,  y  otro  al  remate  de 
Ja  obra. 

#  #  #  « 

En  ao  del  mismo  mes,  cumpliendo  con  las  reales  órde* 
'«es  que  mandaban  proveer  las  minas  de  la  gente  y  provi^ 
sioQ  necesaria  y  útil  para  su  labor  y  beneficio ,  se  dio  orden  é 
ínstrnccion^  alcalde  FranciscoGonzalez  de  Abasta  para  ir  á  la 
feria  de  Zafra,  y  comprar  oclio  á  diez  esclavos  negros  ,  ateza- 
I  -dos  ,  bueíaos  mo/os  y  recioa ítem :  para  acopiar  doscien- 
tos cincuenta  chlbatos  gordos  y  tiernos. Para  todo  ello  se 

^díaroa  trescientos  nul  maravedís. 

#  #  *  # 

I  •  Carta  de  don  Frwicisco  de  Mendoza  dando  cuenta  del 
estado  de  las  minas, 

r        Secrotftría  de  B«tado. ->— Correspondencia  de  Caitílla  ,  núm.  124, 


1 5    de  julio  de  tSSp^ 

S.  C  R.  M Cuanto  mas  miro  en  las  cosas  de  las  mi- 

Illas,  entiendo  que  conviene  dar  particular  noticia  á  V.  M.  de 

í  lo  que  veo  tocante  á  su  servicio.  A  8  del  mes  pasailo  escribí 

á  V.  M. ,  y  di  razón  del  estado  destas  minas ;  y  cierto  como  es 

cosa  en  que  se  ha  mirado  poco  en  España ,  no  se  entiende  tan 

lt>ien  como  será  menester ,  y  una  de  las  causas  porque  snpli- 

lljué  á  V.  M.  me  diese  lieeiicin  para  irle  á  l>esar  las  manos,  es 

liarle  noticia  desií*  negocio  en  parte  que  lo  pue<Ia  comunicar 

Ifcon  fícrsonas  platicas,  pcírqne  habiéndolas,  V.  M.  tendrá  este 

[negocio  en  lo  que  es  rasíoiu  y  mandará  proveer  lo  que  mas 

convenga;  y  es  justo  tpie  V,  M,  tome  lui  jxjco  de  trabajo, 

pues  podría  redundar  en  prandísimo  acrecentamiento  de  su 

]  corona  Real  ;  y  mn miará  V.  M.  proveer  de  las  |Tersoiias  nece- 

[•^arias,  que  desale  acá  »c  hará  ina!.  Turno  á  aconlar  á  V.  ÍL 

i«ste  negocio,  porque  c;ida  día  v  «vas en  minas  que 
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,  aunque  he  visto  muchas  en  las  Indias ,  me  hacen  du« 
áa.  Cerca  de  año  y  medio  aquel  pozo  Rico  deja  de  dar  me- 
al,  y  con  ninguna  esperanza  de  volver  á  dar  en  él,  y  yo, 
dr  puro  porfiado  todo  este  tiempo,  he  hecho  ahondarle  ,  e  ya 
cttlí  arrepeniido  del  gasto ,  ^e  no  era  poco^  ha  venido  á 
éjr  en  el  metiU ,  y  tengo  por  cierto  que  ha  de  ser  tan  bue- 
m  coma  al  principio,  que  será  causa  para  confirmarme  mas 
ca  mí  porfia  y  opinión  de  ahondar  otros  pozos. 

El  pozo  de  la  Traviesa  tengo  para  mi  que  volverá  á  ha- 
cor  lo  imsmo  quel  Rico:  el  de  la  Puerta  va  bueno  :  háse  de-^ 
jtdo  de  f\indir  y  afinar  desde  fian  Juan^  porque  las  calores 
na  muy  recias,  y  la  gente  no  lo  puede  sufiir.  La  mina  de 
Afacena  ha  dado  metal ,  y  al  mejor  tiempo  ee  convirtió  todo 
en  oarcasita  ^  qtie  pensaron  los  que  lo  teman  á  cargo  era  de 
ningún  provecho,  y  aunque  estaba  luanes  de  Estemberg 
qUí  ,  no  ío  cofioció  :  después  ec  ha  entendido  ser  de  prove- 
cho ,  y  se  ha  puesto  recaudo ;  pero  hay  pocas  personas  que 
b  aepan  beneficiar. 

En  Cazalla  se  ha  dado  en  dos  minas  el  meta! ;  pero  atra- 
^riésanos  una  piedra  muy  dura  que,  con  haber  muy  ruines 
oficiales  para  horadarla ,  se  gasta  mucho  con  estos  inconve- 
aienlrs  y  dudas,  y  otras  que  se  han  descubierto  en  el  negcKÍo 
general  de  minas,  á  que  convendría  dar  buena  orden,  cónsul- 

;  lado  con  personas  que  sepan  de  este  oficio.  Me  ha  parecido 
ioraar  á  dar  nodcia  á  V.  M. ,  como  soy  obligado  ,  jior  el 
cvgp  en  que  me  ha  mandado  servir  ;  y  en  otras  cartas  he 

,     (Bacilo  á  V.  M.  algunas  cosas  que  quisiera  sal>er  su  voluntad, 

I     por  no  errar  en  nada,  ni  salir  della.  Nuestro  Señor  la  S.  C  R. 

'  pcTKHia  de  V,  M,  guarde ,  con  acrescentamiento  de  mayores 
reinos  y  «eñoríos ,  como  sus  criados  deseamos.  En  Guadalca- 
ixil,  á  quince  de  -julio  de  mil  quinientos  cincuenta  y  nueve. — 
Homil  criado  de  V.  M.  que  sus  reales  pies  y  manos  besa  ^^ 
Doo   Francisco  de  MendoiKa. 


•  *  #  # 


I 


I 


Habiendo  llegado  á  juntarse  una  grande  porción  de  des-     I 
boa  de  las  fundiciones  y  afinaciones  en  las  minas ,  don      ■ 
VnofaBOD   de  Mendoza   coacertó  con    un  alemán,  llamado 


j 
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Conielio  Seonop,  ben'eficarlos ;  y  el  asiento  ó  escritura  qud  «5 
foriBaliió  sobre  ello  dice  a@i.  ^> 

#  «  #  * 


¡  Concierto  que  se  toma  con  don  Francisco  de  Mendoza ,  ad-^ 

^tfiinistrador  general  de  las  minas  de  estos  reinos. jmr parte 

<le  S.  M. ,  con  Cometió  Seonop ,  la^>ador  y  fundidor ,  y  d 

lo  que  se  ha  de  obligar,  es  la  siguiente. 


Conladiir£a«  generales,  uúm*  ^C^a» 
7  de  agosto  de  iSS^, 


PrlmerameDte,  qoc  el  dicho  Cornelio  s^  ha  de  obligar  que 
l>eoeficiará  y  lavará  los  cuatro  terreros  de  los  pozos  que  ge  di*- 

.  ceo  el  Rico,  y  el  de  la  Puerta,  y  Traviesa ,  y  Mineta,  y  todo 
lo  que  está  dentro  de  los  corrales  donde  está  la  casa  del  inge^ 

lulo  de  nK>ler  y  lavar  ,  ó  lo  que  dello  se  le  señalare  bueno  y 
malo ,  lo  cual  se  le  ha  de  señalar  luego  que  el  concierto  se 

Nefeetúe;  y  coinenzará  á  lavar  |x>r  cualquiera  de  los  dichos  ter- 

1  teros  que  se  le  señalare ,  ó  |xir  lo  de  los  cHchos  corrales, 

ítem  ;  el  dicho  Cornelio  ha  de  beueliciar  y  lavar  todo  lo 
fiusodicho  ,  y  apartarlo  y  molerlOs  y  hacer  todos  los  mas  be- 
neficios que  fueren  neiM^sarios ,  y  fundirlo;  y  el  plomo-plata 
que  dello  saliere,  afinarlo  y  dar  la  plata  fina  en  poder  del  te* 
«orero  de  S.  M.  de  las  dichas  minas  ,  totlo  á  costa  de  ducado  y 
medio  que  se  le  ha  de  dar  |X)r  cada  marco  de  plata. 

Y  para  que  se  entienda  que  el  dicho  Cornelio  hace  en  Io« 

I  dichos  terreros,  y  en  to<lo  lo  denias  que  ha  de  lavar  de  los  cor- 
erales,  todo  lo  que  conviene  al  beneficio  de  la  hacienda  de 
3,  M, ,  6€  ha  de  obligar  á  que,  acabado  de  lavar  todo  lo  su- 

[fiodicho  ,  si  paresciere  á  la  jiersona  ó  |>ersouas  que  se  pusieren 

rpor  parte  de  S,  M.  que  los  dichos  terreros,  y  lo  del  dicho  cor- 
al ó  alguna  parte  dellos,  no  quedan  bien  lavados,  y  le  que- 
da provecho  para  jxíderse  tornar  á  lavar ,  que  el  dicho  Cor-- 
nelio  se  ha  de  ocupar  en  tornarlo  á  lavar  y  hacer  lavar,  y  los 
demás  beneficios  que  tuviere  necesidad  de  hacerse  y  de  fun- 
dirse y  de  afinarse ,  pagándose  la  costa  que  en  ello  se  IxicierB 
de  la  hacienda  de  su  JMageetad ,  y  dándole  al  dicho  Cornelia^ 


► 
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dbi  ftti»  cada  día  para  que  coma  ,  y  no  iiiag ;  y  ha  de  ser 
ábCgado  á  hacer  esto  hasta  tanto  que  la  dicha  persona  ó  per- 
nos nombradas  por  S.  M*  digan  que  está  bien  lavado,  y  que 
m  ie  sacará  mas  provecho  qvie  se  hace  de  costa;  y  no  ha  de 
Urvar  mas  salario  de  los  dichos  dos  reales  cada  dia. 

ítem :  porque  el  dicho  Cornelio  ha  de  hacer  lo  susodicho, 
R  le  ha  de  dar  por  cada  marco  de  plata  de  los  que  diere  afi- 
ndo»  conforme  á  conx)  en  las  dichas  minas  se  suele  afinar, 
ducado  y  medio ,  de  lo  cual  ha  de  hacer  y  pagar  todas  las  cos^ 
IV  que  fueren  nescesarias ,  desde  llevar  el  metal  y  terrero» 
de  donde  están  adonde  se  han  de  llevar ,  y  hasta  dar  la  plata 
£aa,  como  es  dicho. 

Itera :  por  parte  de  S.  M.  se  han  de  dar ,  á  cuenta  del  di- 
cho ducado  y  medio ,  al  dicho  Qjrnelio  cada  un  dia  cuatro 
mies ,  pagados  en  fin  de  cada  una  semana  para  que  coma  ,  y 
anaúmsmo  se  ha  de  pagar  en  fin  de  cada  una  semana  los  jor* 
nales  y  saVarVos  de  las  j)erK)nas  que  el  dicho  Coroelio  trujere 
co  ei  lieneijcio  y  labor  de  lo  susodiclio,  y  dello  se  ha  de  ha» 
cor,  por  la  persona  que  asienta  la  gente  en  las  diclias  mi- 
nas, €x>pia  de  por  sí  de  la  gente  que  el  dlclio  Cornelio  ti'ae,  y 
de  lo  que  ha  de  haber  el  diclx>  Cornelio  cada  dia,  y  se  ha  de 
pagar  por  la  dicha  copia  como  se  pagan  las  copias  de  las  per- 
iooai  cjue  traliajan  en  las  dichas  minase  y  lo  que  mas  bobiere 
^  gaeiar  ee  ha  de  hacer  desta  manera,  o  por  libranzas,  tocio 
[p  coenta  del  dicho  ducado  y  medio. 

I  ítem:  que  el  dicho  Cornelio  ha  de  coger  toda  la  gente 
ijuc  fuere  menester  para  lavar  los  dichos  terreros,  y  para  todo 
¡lo  demás  que  lia  de  hacer,  y  dar  á  destajo  lo  que  le  pares- 
aere,  con  parc^scer  de  la  persona  que  el  administrador  gene- 
{lal  nombrare,  que  se  ha  de  hallar  presente  al  coger  de  la 
IfBQie  y  destajos  que  se  dieren;  y  esta  dicha  persona  ha  de  te- 
^fifsr  tazón  de  totla  la  gente  que  trabaja  y  destajos  que  ee  dan, 
.y  que  no  te  den  jornales  excesivos ,  y  ha  de  traer  el  dicho 
Cbroelio  en  loe  lavaderos  tloc*e  esclavos  de  los  de  S.  M. ,  á  los 
cuales  se  les  ha  de  dar  el  jornal  justo  que  paresciere  á  la  di- 
cha periona  y  al  dicho  Cornelio  del  dicho  ducado  y  medio. 
L  Iteoí  :  que  el  dicho  Cornelio  no  pueda  haber  de  ganaiícía 
¡iíoo  doe  mil  ducados,  jior  cada  terrero  quinientoa  ducados, 
|Q  esCa  manera:  que  beneficiado  el  un  terrero^  si  en  él  hobie- 

r  a  ^ 
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[fe  de  ganancia  ,cn  el  ducado  y  medio  que  ha  de  liaber  por  ca- 
marco  de  plata,  descontadas  las  costas,  quinientos  ducados, 
ijue  se  le  den ;  y  si  en  este  primero  terrero  no  montare  tan- 
lÍo,  no  se  le  ha  de  dar  mas  de  lo  que  montare;  y  si  mas  ga* 
lancia  hohiere  de  los  dichos  quinientos  ducados ,  no  ha  de 
laber  tnas;  y  si  en  el  segundo  terrero  no  hubiere  de  ganan*'   I 
Icia  hasta  otros  quinientos  duca*lo8,  se  junte  con  ello  ío  que   ■ 

3l>ró  del  primero  ,  y  babieudo  en  lo  uno  y  en  lo  otro  para 
Icumplílle  los  dichos  quinientos  ducados  de  cada  terrero,  en 
al  caso  se  le  han  cíe  dar ,  y  si  no  lo  hohiere ,  la  cantidad 
|iie  montare  en  ello ;  y  esta  niesma  orden  se  ha  de  tener  en 
Hos  otros  dos  terreros,  por  manera  que  se  entiende  que  ha- 
íiendo  en  los  dichos  cuatro  terreros ,   y  lo  que  se  ha  de  la- 
rar  del  dicho  corral ,  ganancia  en  el  dicho  ducado  y  medio 
|ue  ha  de  haber  porcada  marco,  quitadas  las  costas,  que   | 
legue  á  los  diclios  dos  mil  ducados  ,  ha  de  haber  el  diclio 
jrnclio  dos  mil  ducados,  por  cada  terrero  quinientos  du- 
ados ;  y  si  no  llegare  en  la  dicha  ganancia  del  dicho  duca-   I 
[lo  y  medio  para  haber  los  dichos  dos  mil  ducados,  no  ha  de  - 
Ihatier  mas  de  lo  que  hobiere  en  la  dicha  ganancia,  sacadas 
[las  dichas  costas;  y  si  montare  en  la  dicha  ganancia  mas  de 
[los  dichos  dos  mil  ducados ,  no  ha  de  haber  el  dicho  Cor* 
Ineho  mas ,  y  ha  de  ser  para  S.  M. ;  y  si  no  hohiere  ganan-  * 
(Cía,  sino  que  las  costas  fuesen  tanto  ó  mas  que  la  ganancia,*, 
ducado  y  medio,  no  ha  de  pagar  el  díclio  Cómelo  ninguna 
cosa  de  la  dicha  costa,  ni  de  los  cuatro  reales  que  se  le  lian 

(e  dar  para  su  sustentación  cada  un  dia,  sino  solo  ha  de 
aber  perdido  su  industria  y  trabajo, 
ítem :  se  le  ha  de  dar  al  dicho  Cornelio  fechos  los  lavada 
)9,  y  casa  y  corral  para  la  guarda  dellos,  y  ireinle  y  cua- 
ti harneros,  y  veinte  y  cuatro  tinas,  y  doce  docenas  de  ta- 
blas de  pino^  pocas  mas  ó  n>cno«,  y  seis  cubos  pequeños,  y 
cincuenta  varas  de  angeo  ,  y  do®  docenas  de  machotas  y  mar- 
tillos ,  y  seis  palas  y  doce  rodillos ,  de  lo  cual  ha  de  dar  cuen- 
'ta  el  dicho  Cornelio ;  y  básele  de  dar  carlx>n ,  y  leña ,  y  asti- 
lla ,  y  fundidores  y  afinadores,  á  costa  del  dicho  ducado  y  > 
ledio ,  al  prescio  como  cuesta  á  la  dicha  fábrica  y  tienen  los 
lichos  ohciales, 

ítem:  se  le  han  de  dar  los  hornos ^  y  buitrones,  y  her- 
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j  Ut  guardas  que  S.  M,  tiene  puestas  para  los  di- 
8Ín  que  le  cueste  nada  aJ  diclio  Cornelio;  y  si 
qotnere  poner  otras  guardas  á  su  costa ,  las  pueda  ponen 
Iicni :  si  el  dicho  Coruelio  quisiere  hacer  algunos  inge* 
úm  de  moler,  ó  otros  que  sean  de  provecho^  á  costa  del  d¡- 
dn  ducado  y  medio»  los  pueda  hacer,  y  después  de  hal)er 
de  beneficiar  y  lavar  todos  los  dichos  terreros  y  Iq 
éá  dicho  corral  ,  los  dichos  ingenios  como  quedaren  han  de 
m  j  cjnedar  para  S.  M.;  y  si  el  diclio  Cornelio  no  hohiere 
U»da  la  dicha  ganancia  de  los  dichos  dos  mil  ducados,  y  los 
tísm  ingenios  hobieren  costada  quinientos  ducados,  ó  den- 
de  arriba  5  Ó  menos,  se  le  ha  de  dar  al  dicho  Coruelio  ,  de- 
fciéodocde  pora  cumplimiento  de  los  dichos  dos  mil  ducailos 
de  ganancia «  los  dichos  quinientos  ducados,  ó  lo  que  hobie- 
m  costado  menos ,  ó  la  parte  que  dellos  le  faltare  para  cum- 
flfimieato  de  los  dichos  dos  mil  ducados;  y  si  mas  se  le  de- 
IMcren  de  los  dichos  quiuieutos  ducados,  no  lia  de  haljcr 
ttpf  aunque  hayan  costado  mas  los  dichos  ingenios  ^  y  ha- 
Iñendo  habido  los  dichos  dos  mil  ducados,  han  de  quedar 
jan  S.  AL  ^  sin  pagar  por  ello  cosa  alguna* 

El  cual  dicho  asiento  y  concierto  se  obliga  el  diclio  se* 
Sor  don  Francisco  de  Mendoza ,  adraiuistrador  general  de  las 
nielas  destos  reinos ,  que  será  cierto  y  seguro  al  dicho  Come- 
b;  y  el  dicho  Cornelio  se  obliga  á  cumplillo  con  tanto  que 
d  dicho  asiento  se  apruebe  por  los  señores  del  consejo  de  la 
hacienda ,  y  para  ello  el  dicho  señor  don  Francisco  lo  en- 
fiaiá,  y  traerá  respuesta  brevemente,  y  que  la  persona  d 
perdonas  que  han  de  asistir  con  el  dicho  Cornelio  para  res- 
ábir  la  gente «  y  señalarles  los  salarios  que  han  de  haber,  y 
las  demás  cosas,  lian  de  ser  puestas  por  el  administrador  ge- 
oeraL  Fecha  en  el  Asiento  de  las  M'mas,  á  siete  días  del  mes 
de  agosto  de  mil  quinientos  cincuenta  y  nuere  años —  Don 
Francisco  de  Mendoza* 

En  las  dichas  minas ,  siete  días  del  mes  de  agosto  de  mH 
y  qninientos  y  cincuenta  é  nueve  años,  Cornelio  Sconop, 
nmdidor  y  lavador,  otorgó  y  se  obligó  de  cumplir  y  hacer 
•odo  lo  contenido  en  esta  capitulación  como' en  ella  se  con- 
üeoe;  y  áendo  aprobada  por  S.  M,,  hará  las  escrituras  que 
cnTengan  para  el  cumplimiento  dcUo.^ — Testigos — ^  Rodrigo 

6: 


^  aIIo  1559. 

I41CI»  y  Hernán  Ponce,  capellán  de  las  minas,  y  Franriico' 
Jkkmflo ,  estante  en  taa  minas..  Y  el  dicho  Comelio  y  Rodri-* 

f>  Lucas  lo  firmaron, —  Rodrigo  Lucas — Comelio  Sconop*^* 
o  Pedro  Paez ,  escribano  de  S,  M. ,  y  de  la  fábrica  de  las 
dichas  minas ,  á  lo  que  otorgó  el  dicho  Comelio  fui  presente 
con  el  dicho  otorgante  y  testigos,  y  saqué  lo  susodicho  del' 
CíriginaU  y  por  ende  fice  aqui  este  mío  signo  á  taL —  En  te^» 
timonio  de  verdad —  Pedro  Paez- 


Por  Real  cédula  de  veinte  de  setiembre  de  mil  quinien- 
tos sesenta  y  uno ,  refrendada  de  Francisco  de  Eraso,  secre- 
tario del  Rey,  y  señalada  del  mismo  y  del  contador  AI  ma- 
guer, se  sirvió  S.  M.  aprobar  el  asiento  que  antecede,  man* 

dando  se  cumpla  en  todas  sus  partes, 

i 

#  #  *  # 

En  10  de  agosto,  Bartolomé  González,  carpintero,  veci- 
[no  de  Llercna,  se  obligó  á  dar  hecha  toda  la  obra  propia  de 
•u  oficio ,  y  necesaria  para  la  casa  del  veedor  de  las  minas^ 
I  \  mejor  que  se  hacia  en  ellas,  aquella  en  siete  mil  mará  ve- 
táis, y  ésta  en  tres  mil  y  quinientos,  con  la  mayor  brevedad 
[que  fuera  posible. 

En  i3  de  seüembre.  Maestre  Hanz  Apts,  alemán,  natu- 
Iral  de  Malinas ,  en  el  ducado  de  Flandes  ,  se  obligó  á  servir 
tn  las  minas  en  su  oficio  de  carpintero  ,  y  hacer  ingenios  y 
ademar,  gozando  de  salario  3c>o  ducados  al  año,  de  que 
Otorgó  obligación  formal  dicho  dia  ,  que  firmó  Juan  de  Xed- 
ler  como  testigo ,  por  no  saber  él  firmar.  Se  le  libró  dicho  ea-» 
lario  basta  ün  de  diciembre  de  1564. 

#  •  •  • 
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Jtdadon  y  copia  de  los  fundidores  alemanes^  y  ademado^ 
ftSt  y  quebradores  de  metal  que  han  trabajado  en  estas 
mnas   de  S.  M. ,   qwe  se  nombran  de  Martin  y  Gonzalo 

^^Jhlg€idQ ,  desde  iS  de  setiembre  hasta  a 3  del  mismo 

^^M  año  1S59. 

W       Enr 


libro  núm.  a  a  de  Im  Ck>iitadiina  de  mii^si. 
FüNBIDORES     ALEMANES. 


L 

i. 

j 

* 


Enrique  Spernege,  maestro  de  un  liorna  cíe  loa  ingenios, 

i  3  reales   por  día* 

Pablo  Leyn  ,  maestro  de  otro  horno ,  id.  á  a  reales  y  tne^ 

dio  por  día. 

Jactyuede  Limborg,  ayuda  de  un  liorno,  id. 
Gocizala  Ayden  ^  ayuda  de  otro  horno,  5d. 
Simón  de  Limburg,  ayuda  de  otro  homo,  ij^ 
VÍHqoe,  serridor  de  uno  de  los  horno»,  id.     *'^'  *^ 
Leonardo  Cuff,  eeividor  de  otro  horno,  id, 
Enrique  Romeo,  servidor  de  otro  horno,  id. 

Ademadores.  ' 

^  Ktcolao  Budiron ,  36  reales  á  la  semana. 
Víoque,  Í14  reales. 

Marthia,  flamenco,  3  reales  y  medio  por  día* 
Francisco  Barca,  id* 
€!rs9tobal  Esteban ,  id. 
Arnao,  ich 
Juan  Saboyano  ^  á  3  reales  por  dia. 

Quebradores  de  metal. 

Juan  Feltum^  24  reales  á  la  Bemana. 
Magdalena,  su  hija,  2  reales  por  día. 
Haroos  Enrique,  á  3  reales  por  dia. 
Jacques  de  Losa ,  á  a  reales  por  dia. 
Lorenzo  Sánchez ,  á  2  reales  y  medio  por  dia. 
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Pedro  de  Limburg,  á  3   reales   al  clia. 
Ju^ti  QmXjk  a  real^  y  medio  por  dia. 
Simoii  RenK>ii,  idem. 
Hei'mín  González ,  á  n  reales  por  día, 
Blaniiel^  negro  del  Rey,  se  le  maxiúene, 
Luis  de  la  Cruz,  esclavo,  id- 
Francisco,  id.  iíl. 
Jorge,  id.  Ü 
Antón ,  id,  id. 
Sebastian,  id,  id. 
Hernando^  id.  id. 


Personas  que  trabajan  con  Cornelio  Sgonop, 

Relación  y  copia  de  las,pcrsorms  que  han  trabajado  con 

Comclio  Sconop  en  ,e^la$ juinas  de  ^  3Í,  que  se  nombran 

de  3íanin  y ^^oij^alo  fi^lgcitio  ^  £n  fo^  tcrr^ros^  desde  a 5 

de  scticrnlfre  Ju^tq  3ip  -del  mismo  mes  de  1 559. 

Martin  Alvarez ,  s  reales  por  dia. 
Lamberto  de  Limburg^  á  4  reales  por  dia. 
Gi^gorio  de  Medina^  ¿a  reales  por  dia. 


#  »  #  • 

Habiéndose^  aumentado  csonsldeTaHeraentc  las  fábricas  de 
liad  minas  de  Cazalla  y  Araoena ,  y  conviniendo  al  orden  que 
idebia  reinar  en  ellas,  y  al  mejor  servicio  de  S.  M,,  que  bu- 
Ibiese  alli  un  juez  privativo  que  ejerciese  la  jurisdicción  Keal, 
I  el  administrador  general  don  Francisco  de  Mendoza  cometió 
[este  cargo  al  licenciado  Alfaro,  que  lo  desejiipeñaba  en  las  de 
[GuadalcanaL 

Y  para  atender  ;í  la  provisión  y  servicio  de  éstas ,  con 
•motivo  del  gran  número  de  operarios,  máquinas  é  ingenioa 
f  que  ya  habia  >  nombró  mayordomo  á  Juan  López  Ordoñez, 
con  fecha  de  17  de  octubre  de  este  año  de  iSSg  ,  en  aten- 
ción á  la  fidelidad  y  conocimii        ^  de  que  babia  dado  prue- 
bas sil-viendo  de  guarda  de  Le  seíialó  1 70  marav©' 
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Sb  al  «lia ,  y  loe  gozó  hasta  su  fallecimiento  en  fin  de  agosto 
de  iSya. 

Ed  5  fie  no\  iem1)re  de  este  año  fue  nombraJo  Garría  de 
loitimantc  depositario  de  los  inetates  con  seis  reales  de  sueldo 
ifm  percibió  hasta  17  de  abril  de  1S61. 

#  #  #  # 


Año 


líombramiento  del  capitán  inglés  Ficharte  Gudal  para 
servir  en  las  minas  de  Guadalcanal, 


t 


Libro  nóm.  a  3  de  la  Contad Qrí&  de  Iai  Minati 


19  de  enero  de  i56<i. 


Don  Francisco  de  McncloTra ,  administrador  general ,  8cc. 
Por  cttanCo  soy  informado  que  el  capitán  Richarte  Gndal ,  in- 
glét^  es  persona  práctica,  hál)íl  y  de  experiencia  en  las  cosas 
al  conocimiento  de  minas  y  metales,  y  de  hacer  con- 
y  otros  ingenios  provecí losos  á  la  labor  y  fábrica  de- 
;  por  ende,  por  lo  que  cumple  al  sc*rvicio  de  su  Magostad 
I  beneficio  de  las  minas  que  en  su  nombre  se  labran  en  el 
•érmifio  de  Guadalcanal  y  otras  partes,  nombro  al  dicho  ca- 
Rickarte  Gudal,  inglés^  para  que  vaya  á  las  dichas  mi- 
de Guadalcanal ,  y  sirva  en  ellas  y  en  las  otras  de  su  Ma- 
y  en  el  minar  y  contraminar  de  las  dichas  minas,  y 
las  otras  cosas  ^\e  según  su  arte  le  fuere  ordenado  por  raí 
la  persona  que  residiere  en  mi  lugar  en  la  admiiiistra- 
deilas,  y  que  haya  y  lleve  de  salario  y  quitación  por  el 
lio  é  industria  qiie  en  ello  ha  de  poner,  diez  mil  y  qul-^ 
maravedís  cada  mes,  que  es  á  ra?on  de  35o  marave- 
cada  dia ,  de  los  cuales  ha  de  comenzar  á  gozar  desde  do* 


P". 
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ce  deste  presente  roes  de  enero  en  adelante.  Fecha  en  Toledo, 
á  19  días  del  mes  de  enero  de  i56o  años.  — Don  Francisco 
de  Mendoza.  — ■  Por  mando  de  su  merced ,  Antonio  Alvareí 
de  Zamudio. 

En  1  a  de  febrero  se  presentó  en  las  minas  el  anterior  nom- 
bramiento ,  y  ee  tomó  razón  en  los  libros  de  su  contaduría. 

Ensayes  de  plomo  y  plata  que  se  afinaron  en  el  año 

de  i56o. 


Uibro  B&m.  34  4e  la  Contadaria  de  lai  nunai  de  Gaad&lcanAl. 

Febrero. 

f  f 

En  ocho  de  febrero  se  ensayaron  setenta  y  cinco  ar-     g     § 

robas  y  diez  libras  de  plomo- plata,  que  produje-   S 

ron  ciento  ochenta  y  dres  marcos  y  cuatro  onzas 

de  plata ....•.*,   i83  4 

En  nueve  del  niisnx»  se  ensayaron  ochenta  y  tres 
arrollas  y  quince  libras,  que  pnxlujeron  ciento 
ochenta  y  siete  marcos  y  dos  onzas 187   a 

En  diez  se  ensayaron  oclicnta  y  cuatro  arrobas  y 
cinco  libras,  que  produjeron  ciento  noventa  y 
ocho  marcos  y  seis  onzas, 1 98  6 

En  doce  se  ensayaron  noventa  y  una  arrobas  y  diez 
libras ,  que  produ jei  on  doscientos  cuarenta  y  cin- 
co marcos  y  una  onza ,  .  24S   i 

£n  trece  se  ensayaron  ciento  diez  y  nueve  airobas, 

j    que  proilujci-on  tresíieutos  veinte  y  ocho  marcos 

y  una  onza.  .  ,  .  , SaS   I 

¡Pn  catorce  9e  ensayaron  oclieuta  y  siete  arrobas  y 
y  veinte  libras^  que  proilujcix>n  doscientos  ocho 
nura)9».  , io3 

£n  quiíH^  se  ensayaron  ciento  y  quince  arrobas  y 
quimx*  libras,  tjue  produjeron  doscientos  quince 

tuai^KK»  y  xvca  im\m$ ,.siiS3 

,  diiv*  y  s**i*  8»e  ensayaron  ochenta  y  siete  arroljas 
y  eiiica  libras ,  que  pn>iluici  ^*=^nt3L  y 

nuevo  imix'ú*  y  ^i  oat^  .   1 70  ^ 


En  Jiez  y  siete  se  ensayaron  ciento  diez  y  nueve  ar- 
robas y  veinte  libras,  que  produjeron  doscientos 
y  cinco  marcos  y  una  ontú. 

Su  Teinte  se  ensayaron  ochenta  y  ocho  arrobas^ 
que  produjeron  ochenta  marcos  y  tres  onzas  y 
cuatro  ochavas. .*..... 

En  veinte  y  uno  se  ensayaron  ochenta  y  ocho  ar- 
rollas y  ciiKX)  libras,  que  produjeron  noventa  y 
tres  marcos  y  cinco  onias 

En  veinte  y  dos  se  ensayaron  cincuenta  y  nueve  ar- 
robas y  tres  libras,  que  produjefon  setenta  y  un 
marcos  y  seis  onzas.  . 

En  veinte  y  tres  te  ensayaron  cincuenta  y  cuatro 
arrobas  y  veinte  libras,  que  protUijeron  sesenta  y 

(dos  marcos^  seis  ou^as  y  cuatro  ochavas.  .... 

En  dos  de  marzo  del  dicho  auo  de  mil  quinientos 

■  y  sesenta,  se  ensayaron  sesenta  y  una  arrobas  y 
trece  libras  de  plouio-plata,  que  produjeron  odíen- 
la marcos,  cinco  onzas  y  cuatro  ochavas  de  plata* 
£o  caatro  del  mismo  se  ensayaron  ciento  diez  y  sie* 
arrobas,  que  produjeron  doscientos  sesenta  y  nue- 

Te  marcos  y  cuatro  onzas.*  .  v 

Ea  cinco  se  ensayaron  ciento  veinte  y  dos  arrobas 
y  die^  libras,  que  produjeron  doscientos  setenta 

H^  y  dos  marcx>s  y  una  onza 

"Eo  seis  se  ensayaron  ciento  veinte  y  ocho  arrobas  y 
veinte  libras,  que  produjeron  doscientos  cincuen- 
ta y  cinco  marcos  y  siete  onzas ¡ 

Ea  siete  se  ensayaron  ciento  cincuenta  y  cuatix)  ar- 
robas y  quince  libras ,  que  produjeron  ciento  cin- 
cuenta y  cuatro  marcos 

En  dira  y  nueve  se  ensayaron  ciento  veinte  y  cinco 
arrobas ,  que  produjeron  ciento  cuarenta  y  nue^ 

ve  marcos  y  seis  onzas 

Eb  veinte  se  ensayaron  ochenta  y  nueve  arrobas  y 
cin<x>  lil>ra9,  que  produjeron  doscientos  veinte  y 
odio  marcos  y  una  onza * 


So                              a5o  i 56o, 
En  veinte  y  uno  se  ensayaron  ciento  veinte  y  seis 
arrobas  y  quince  libras ;  qne  prorlujeron  trescien- 
tos y  sieta  mirco»  y  cinco  onzas Sc^  5 

En  vctíite  y  dos  se  ensayaron  noventa  y  ocho  arro- 
bas y  veinte  libros,  que  produjeron  doscientos  y 

.    diez  marcos- y  una.  onza.  ,  * ^  .^  ,  .  .  •  aio   i 

En  veinte  y  tres  se  ensayaron  noventa  y  cinco  ar-  i 

robas  y  diez  libras,  que  pro^lnjeroo  doscientos 
cliez  y  siete  marco»  y  cuatro  onzas. 2x7  4 

Abbil. 

I  En  dos  de  al^ril  do  dicho  año  de  mil  quinientos  y 
sesenta ,  se  ensayaron  cincuenta  y  cinco  arrobas 
y  veinte  y  libras,  que  produjeron  cincnenta  y 

siete  marcos  y  cinco  onzas. 67  5 

Sn  tres  del  mismo  se  ensayaron  ochenta  y  o<:bo  ar- 
robas y  diez  liljras^  que  produjeron  doscientos 
sesenta  y  siete  marcos  y  una  onza ♦  .  .  ^67   í 

En  cuatro  se  ensayaron  sesenta  y  tres  arrobas  y  vein- 
te libras ,  qne  prodiijeroa  doscientos  ocho  marcos 

y  tres  onzas.   ....  *  "•j, ao8  3 

In  cinco  soensayaron  setenta  y  dos  arrobas  y  vein- 
te libras,  que  produjeron  doscientos  trece  marcos 
y  cuatro  onzas ííi3  4 

[En  seis  se  enrayaron  oclienta  y  tres  arrobas  y  vein- 
te hbras,  qne  príxlujeroo  doscientos  treinta  y  seis 
marcos  y  tres  onzas, a36  3 

Mayo. 

En  veinte  y  dos  de  mayo  de  dicho  año  de  mil  qui- 
nientos sesenta ,  se  ensayaron  ciento  veinte  arro- 
bas y  veinte  libms  de  plomo-plata ,  que  produ- 
jeron doscientos  sesenta  y  nueve  marcos  y  siete 

onzas. .  ^ ^  •  .  .   269  7!? 

I  En  veinte  y  cuatra  del  mismo  se  ensayaron  ciento 
veinte  arrobas,  que  produjeron  doscientas  noven- 
ta y  oclio  marcos  y  cuatro  oneas 298  4 

En  veinte  y  cinco  se  ensayaron  ciento  veinte  y  una 
arrobas  y  cinco  libras,  que  produjeron  tloscien-» 

^  M 
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los  ochenta  y  cinco  marcos, ,  28S         t 

En  vetóte  y  siete  ee  ensayaron  noventa  y  cuatro  ar- 
robas, qne  produjeron  noventa  y  dos  marcos.  ,     9a 

En  reinte  y  ocbo  se  ensayaron  ochenta  y  cinco  ar- 
robas y  quince  libras ,  que  produjeron  ciento  y 
nueve  marcos  y  una  onza. X09   i 

En  veinte  y  nueve  »e  ensayaron  ciento  veinte  y  dos 
arrobas  y  quince  libras ,  que  produjeron  aescien- 
IOS  cuarenta  y  seis  marcos  y  seis  onzas 346  6 

Sb  treinta  se  ensayaron  noventa  y  siete  arrobas  y 
eincQ  libras,  que  produjeron  trescientos  y  seis 
marcos  y  una  onza.  ..,.,. ,  3o6   I 

En  treinta  y  uno  se  ensayaron  veinte  y  ocho  arro- 
las y  veinte  libras,  que  produjeron  sesenta  y 
ocfao  marcos  y  cuatro  onzas.  .,.......,*     68  4 

Junio. 

Ed  prÍ0icr0  de  junio  de  dicho  año  de  mil  qumien- 
tM  y  sesenta  ^  se  ensayaron  noventa  y  seis  arro- 
bas ,  que  produjeron  trescientos  cuarenta  y  nue- 
▼e  marcos  y  dos  onzas ,  .  ,  849  % 

£0  diez  y  siete  se  ensayaron  ciento  cincuenta  y  nue- 
ve arrobas,  que  produjeron  quinientos  cmcuen- 
ta  y  cinco  marcos,  y  cuatro  onzas 555  4 

En  diez  y  ocbo  se  ensayaron  ciento  treinta  arrobas 
y  diez  libras,  que  produjeron  cuatrocientos  y 
cincuenta  marcos 4^*^ 

En  diez  y  nueve  se  ensayaron  ciento  veinte  y  una 
arrobas  y  cinco  liljras,  que  produjeron  trescien- 
tos y  diez  marcos • 3 10 

Eo  veinte  se  ensayaron  ciento  y  cuarenta  arrobas  y 
cinco  libras  ,  que  produjeron  doscientos  diez  y 
nueve  marcos ,  siete  onza» ,  y  cuatro  ochavas.  .^1974 

En  veinte  y  uno  se  ensayaron  ciento  veinte  y  una 
arrobas  ,  que  proíUijeron  trescientos  ochenta  y 
oc!>o  marcos  y  cuatro  onzas.  ,  «  - 4  388  4 

En  veinte  y  dos  se  ensayaron  ciento  diez  y  siete  ar- 
rollas y  quince  libras,  que  produjeron  trescien- 
tos cuarenta  marcos  y  dos  Qiun§^}.,^m  ««>t  i**:>"  ^4^  ^ 

7- 


&%  A^o  iS6a 

En  \  einte  y  cinco  se  ensayaron  cincuenta  y  siete  ar- 
robas, que  pro<.liijeron  treinta  y  dos  marcos,  eeis 
onzas  y  cuatro  ochavas.  .  • ,,.«,.     3a  6  4 

Julio, 

En  tres  de  julio  de  dicho  año  de  mil  quinientos  y 
sesenta ,  se  ensayaron  noventa  arrobas  y  veinte 
lil)ras  de  plomo-plata ,  que  produjeron  doscien- 
tos ochenta  y  tiinco  marcos  y  seis  onzas  de  plata.  28 5  6 

En  cuatro  del  iniemo  se  ensayaron  ciento  veinte  y  i^Él 

tres  arrobas  y  cinco  Uhras,  que  produjeron  tres-  1 

cientos  cuarenta  y  tres  marcos 843 

En  cinco  se  ensayaron  ciento  catorce  arrobas  y  velrt- 
te  libras^  que  proilujeron  doscientos  cuarenta  y 
ocho  marcos,  cuatro  onzas  y  cuatro  ochavas»  .  .  248  4  4 

En  seis  se  ensayaron  ciento  ocho  arroljas ,  que  pro- 
dtijerou  doscientos  sesenta  y  nueve  marcos  y  cua- 
tro ochavas. .  269       4 

En  ocho  se  ensayaron  setenta  y  ocho  arrobas  y  vein- 
te hbras  ,  que  prochijeron  ciento  treinta  y  dos 
niarcoSj  seis  onzas  y  cuatro  ochavas. iSa  6  4 

Setiembre. 
En  treinta  de  setiemlire  de  rite  lio  año  se  ensayaron 
veinte  y  cinco  arrobas  del  mismo  metal ,  que  pro- 
dujeron sesenta  y  tres  marcos  y  cuatro  onzaa.  •  ►     63  4 

Octubre, 

En  ocho  de  octubre  del  referido  año  se  ensayaron 
cuarenta  y  cÍtiíg  arrDl>ag  y  veinte  y  tres  hbras, 
que  produjeron  cincuenta  y  cinco  marcos  y  dos  3 

onzas .  ,  •     55  a 

En  nueve  se  ensayaron  sesenta  y  cinco  arrobas^  que 
produjeron  ciento  setenta  y  nueve  marcos,  .  .   ,   179 

En  diez  se  ensayaron  ochenta  y  dos  arrobas  y  quin- 
ce libras  4  que  proílujeron  doscientos  setenta  y 
siete  marcos  y  seis  onzas 277  6 

En  once  se  ensayaron  sesenta  y  seis  arrobas,  que 

produjeron  doscientos  cuatro  marcos.  ......  204  ■» 


aSo  iS6o.  53 

h  doce  te  ensayaron  treinta  y  seis  arrobas  y  Sez 
Ebrat  qur  proel ujeroa  ciento  veinte  y  siete  mar- 
€Qt  y  tniatro  onza$ , ^^7  4 

Id  cüopce  ee  ensayaron  cincuenta  y  nueve  arrobas 
y  retóte  libras,  que  protUijeron  ciento  noventa 
y  tiw  marcos  y  cinco  onzas i^S  5 

Ea  qoince  se  ensayaron  ochenta  y  siete  arrobas  y 
«£  libras^  que  produjeron  doscientos  diez  y 
•eii  meufoot  y  tres  onzas 2x6  3 

Eq  diez  y  seis  se  ensayaron  ochenta  y  nueve  arro- 
bas y  veinte  Vibras,  que  produjeron  doscientos 
setenta  y  cuatro  marcos. ,  27^ 

En  diez  y  nueve  se  ensayaron  ochenta  y  cuatro  ar- 
nibas  y  cinco  Hbras,  que  produjeron  doscientos 
seienta  y  ocho  marcos  y  cuatro  onzas.  .•.*,.  278  4 

En  Teintc  y  uno  se  ensayaron  noventa  y  dos  arro- 
bas y  cinco  libras,  que  proilujeron  doscientos  se- 
teuca  y  seis  marcos  y  seis  onzas 276  6 

En  veinte  y  dos  se  ensayaron  noventa  arrobas  y 
diez  libras,  que  produjeron  doscientos  ochenta  y 
¿ene  marcos  y  tres  onzas. 287  3 

ín  veinte  y  tres  se  ensayaron  noventa  y  una  arro- 
bas y  quince  libras,  qoe  produjeron  doscientos 
sesenta  y  cuatro  marcos.  . 264 

Eq  veinte  y  cuauo  se  ensayarou  ochenta  y  siete  ar- 

■  roláis  que  produjerou  doscientos  cincuenta  y  un 
marcos  y  una  onza*  . 25 1    1 

£n  veiote  y  cinco  se  ensayaron  ochenta  y  seis  ar- 

■  robas  y  cinco  libras ,  que  produjeron  doscientos 
sesenta  y  ocho  marcos  y  siete  onzas. 268  7 

.     En  veinte  y  seis  se  ensayaron  noventa  y  dos  arrCH 

Íbas  que  produjeron  doscientos  noventa  y  tres 
marcos. • 293 


I 


Noviembre. 
Ea  dos  de  noviembre  de  dicho  año,  se  ensayaron 
^       cx'lienta  y  ocho  arrobas  y  cinco  hbras,  que  pro- 
B^  dujeron  doscientos  cincuenta  y  cinco  marcos  y 
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Ed  cuatro  clel  mismo  se  ensayaron  ciento  once  ar- 
robas, que  produjeron  doscientos  setenta  y  eiete 
inarcoe  y  dos  onzas '  .  . ^77  % 

En  cinco  se  ensayaron  ciento  veinte  y  nueve  arro- 
bas, que  produjeron  cuatrocientos  cincuenta  y 
\m  marcos  y  cuatro  onzas .  .  .  *  ^Si  4 

En  seis  se  ensayaron  ciento  trece  arrobas  y  diez  li- 
bras, que  produjeron  trescientos  setenta  y  do» 
marcos  y  seis  onzLis .  37a  6 

En  siete  se  ensayaron  noventa  y  siete  arrobas ,  que 
produjeron  doscientos  cuarenta  y  dos  marcos.  *  %^^ 

En  ocho  se  ensayaron  ciento  veinte  y  una  arrobas 
y  diez  libras,  que  produjeron  trescientos  veinte 
y  tres  marcos  y  tres  onzas *   ,   .     ,  SaS  3 

En  nueve  se  ensayaron  ciento  once  arrobas  y  quin- 
ce libras,  que  prcK^lujeron  trescientos  nn  mareos 
y  dos  onzas .  ,  .  ,  3oi   a 

En  doce  so  emayaron  ochenta  y  nueve  arrobas, 
que  produjeron  doscientos  setenta  y  siete  marcos 
y  siete  onzas,  ,,,,,, ,   ,  277  7 

En  catorce  se  ensayaron  ciento  veinte  y  tres  arro- 
bas y  veinte  libras^  que  produjeron  trescientos 
cuarenta  y  tres  marcos  y  cuatro  onzas 3^S  4 

En  diex  y  seis  se  ensayaron  noventa  y  seis  arrobas 
y  cinco  libras,  que  proílujeron  ciento  ochenta  y 
seis  mareos  y  ima  onza 186   i 

En  diez  y  ocho  se  ensayaron  veinte  y  nueve  arro- 
bas, que  proílujerou  ochenta  y  uu  niaiTOS.   .  ,     8í 

En  diez  y  tineve  »e  ensayaron  ciento  diez  y  nueve 
Wc^béñ  y  veinte  libras,  que  proíhijeron  doscien- 
tos ochenta  y  un  marcc>s  y  tres  onzas a8i   3    I 

En  veinte  «e  ensayaron  veinte  y  ocho  aiTobas,  que 

produjeron  sesenta  y  cuatro  marcos  y  seis  onzias.     64  6 

En  veinte  y  mío  se  ensayaron  ciento  veinte  y  cua- 
tro aiTobas,  que  produjeron  doscientos  ochenta  y 
dos  mareos  y  tres  onzas ,  aBa  B 

En  veinte  y  dos  se  ensayaron  veinte  y  nueve  arro- 
bas y  diez  libras,  que  proilujeron  cincuenta  y 
nueve  mareos  y  «na  onza.  - S9   i 


Afio  iS6c.  55 

En  veinte  y  tres  se  ensayaron  ciento  cincuenta  y 

cinco  arrobas  y  cinco  libras,  que  produjeron 

trescientos  sesenta  y  dos  marcos  y  cuatro  onzas.  •  362  4 
En  v^nte  y  seis  se  enssiyaron  sesenta  y  fires  arrobas^ 

que  produjeron  ciento  .setepta  marcos  y  xim  . 

onza*  •  •,•  ■•  f  .•  *  •.-•,•« I*  *'  •'  •  •  «■•  •  •.  •>•  ■«  {4'«»  .-ir^o  fX 

>  De  fi»rma  que  en  todo  el  año  de  mil  ^juimeotos  y  sesenta 
se  afinaron  en  los  buitrones  de  4ich4  fábrica',. ei|  tloscientas  y 
sesenta  y  tres  cendradas,  siete  mil  seiscientas  noventa  y  nueve 
arrobas  y  onee  libras  de  plomo-iplajta,:  pmoedkbl  todo  de  la 
vena  del  Molinillo,  y  sacaron  dellas  diez  y  ocho  mil  novecien- 
tos y  treinta  y  dos  marcos. 

De  las  faltas  que  hubo  en  dichas  afinaciones ,  granalla ,  y 
e9cobilla  que  les  quedó  en  el  dicho  año ,  sacaron  cuatrocien- 
tos noíventa  y  cuatro  marcos,  tres  onzas,  y  siete  ochavas:  que 
unida  esta  cantidad  á  la  partida  anterior,  impoata  la  plata  afi- 
nada en  el  susodicho  año,  diez  y  nueve  mil  cuatrocientos  vein- 
te y  seis  marcos ,  tres  onzas ,  y  cuatro  ochavas. 

Razón  del  hondor  que  tenían  los  pozos  de  las  minas  de 
GuadcUcanal  en  veinte  y  cuatro  de  abril  del  año  ^rrál 
quinientos  sesentcu         - 

Memoria  del  h(Hidor  de  los  pozos  de  k  vena  de  Guadalcanal. 

h.-. .' 

•     .24  ¿6  «bril  de  i56o.  .;  .      ■  -^       '  A 

El  pozo  Kico  tiene  de  hondo  cuarenta  y  seis  estados,  y  á 
los  treinta  y  seis  estados  tiene  muy  buen  metal  en  una  testera. 

El  pozo  de  la  Puerta  tiene  de  hondo  veinte  y  seis  estados, 
y  tiene  metal  en  el  suelo. 

El  pozo  Quinto  tiene  de  hondo  veinte  y/seift  estados  y 
medio.  i  .       .". 

El  .pozo  de  la  Traviesa  de  hondo  cuarenta  y  un  estados,  y 
tiene  metal  á  los  treinta  y  ocho  estados. 

El  pozo  de  la  Mineta  tiene  de  hondo  veinte  y  cuatro 
estados. 


S6 
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Con  e»ta  fecha  se  deapaclió  Real  cédula  en  Toledo,  mandan- 
do á  don  Francisco  de  Mendoza  que  las  penas  de  cámara  que 
produjese  el  juzgado  de  las  minas ,  se  empleasen  en  aderezar 
caminos  y  en  gastos  de  justicia ,  y  no  en  otra  cosa. 

Total  gasto  de  las  mina$  de  Guadakanal^  Aracenaf  y 
Cazalla ,  en  el  mes  de  junio  de  1 56o» 


} 


Libro  ii(un.  a  3  4e  la  GoELUdiina  de  lai  tDÍnii, 

SA.LAEI08     DE     LOS     OFICIALES. 

Junio  de  i5  6ol 


i 


MftTa¥edíi. 

Importaron  los  salarlos  de  los  Oficiales  de  dichas 

minas  en  todo  el  expresado  mes  de  junio.  ,  .     i94^S3 

Primera    semana, 

A  loe  capataces,  plomeros  y  torneros 4oa3¿^ 

A  los  herreit)s,  carpinteros,  albañires,  peones, 

jornaleros  y  otras  i^crsonas ,  ,  .  .  a33i3 

A  los  fundidores,  ademadores,  y  partidores  de 

metal  .  *  • ,  ,  .  .  ,  1929$ 

A  la  gente  que  trabajó  con  Cornelio  Sconop.  .  .  io835 

Segunda   semana. 

A  los  capataces,  plomeros  y  torneros. 3  7^53 

A  los  herreros,  carpinteros,  albañires,  peones, 

jornaleros  y  otras   personas.  ...» ^7187 

A  los  fundidores ,  ademadores ,  y  partidores  de 

metal i433i 

A  la  gente  que  trabajó  con  Cornelio  Sconop.  .  .  10797 

Tercera  semana. 

A  los  capataces,  plomeros  y  torneros 536íí3 


aSo  i  56o-  57 

A  im  lierrrros ,  carjjiotcros ,  albañires ,  peones, 

fomaleros  y  otras  personas ,  •  ,       ^^44^ 

\kim  fuodidores,  ademadores,  y  partidores  de 

flKCal,   . 21916 

ib  gmie  que  trabajó  con  Coiaelio  Scoaop.  .  .        14838 

Cuarta    semana, 

I A  hi  capataces ,  plomeros  y  tornaros 38746 

A  loi  tierreros,  carpinteros,  albaíiires,  peones, 

fomaleros  y  otra&  personas ^9753  1 

lAkn  fundidores,  ademadores,  y  partidores  de 

oiecal 13414 

I A  h  gente  que  trabajó  con  Coruello  Sconop.  .  .  9479 

Minas  del  término  de  Aracena^ 

Se  libraron  en  dicho  mes  de  junio  para  los  gastos 
de  Lis  minas  que  se  benefícian  en  término  de 
Aracena. aSoooo 

Minas  del  término  de  Cazalla. 

Se  Ubraroo  eo  dicho  mes  de  junio  para  los  gas- 
ios  de  las  minas  que  se  beneGcian  en  término 
de  Cazalla. 9o3iS 

libranzas  ordinarias  y  extraordinarias. 

Se  libraron  en  el  tesorero  en  totlo  el  dicho  mes 
de  junio  por  libranzas,  demás  de  lo  susodicho, 
fuera  de  nóminas  y  copias 11 1 1329 

Total  •  .  .2046391"^ 

•  «  #  # 

Can  (echa  r.**  do  julio,  nombró  su  Magestad  á  Martin 
lez  de  Yerlbar,  contador  de  las  tuinas,  con  salario  de  qui- 
IL  8 
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,  nientos  ducados  anuales  que   percibió   hasta    i5   de  enero 

[de  i576. 

'  #  #  #  # 


En  9  de  agosto  de  este  año  de  1 56o  mandó  don  Francis- 
co de  Mendoza  que  fuesen  á  las  minas  de  Aracena  las  perso- 
nas, y  cou  los  salarios  siguientes. 

El  señor  Diego  López ,  Veinticuatro  de  Sevilla,  á  cuidar 
de  la  labor  y  beneficio ,  con  mil  maravedís  al  dia. 

Hernando  Diaz,  en  calidad  de  contador  con  siete  realesi 
Diego  Pedroche,  guarda  de  los  buitrones,  cinco  reales. 
David  Lucas,  ensayador,  seis  reales* 
Pedro  de  Arrióla,  guarda,  cinco  reales, 
Enrique  Pregue,  fundidor,  seis  reales. 
Cuatro  ayudantes  de  fundiciones ,  cinco  reales, 
Alonso  Muñoz  y  Marcos  Domínguez,  afinadores ,  á  razón 
de  34  maravedís  por  cada  arroba  de  plomo-plata. 


#  #  #  # 


1 


En  26  de  setiembre  se  dieron  concluidas  todas  las  obras 
de  albauilería  del  aposento  del  veedor  y  de  la  contaduría  de 
^las  minas,  y  se  tasaron  las  demasías  en  7208  maravedís, 

.    *  •  ♦  # 

Asiento  que  hito  don  Francisco  de  3fendoza ,  con  Francis^ 
€0  de  Ocampo ,  vecino  de  la  ciudad  de  Ubeda^  para  hacer 
€Íertos  ingenios  en  tas  bocas  de  los  pozos  ^  y  en  los  hornos 

de  las  minas. 

Libro  núm.  a3  *  de  la  Contadaría  de  lat  minaf. 
16  de  diciembre  de  1S60* 


Yo  don  Francisco  de  Mendoza,  administrador  general  de 
su  Magestad  de  las  minas  de  estos  reinos,  digo:  que  haciendo 
^os  Francisco  de  Ocampo,  vecino  de  la  ciudad  de  Ubeda,  que 


■ 


toioraoi  que  anclan  en  las  minas  de  Guadalcanal  para  desa- 
snar y  ttcar  los  melales  de  los  pozos,  anden  y  sirvan  con  una» 
psiQoa  ^  como  agora  andan  cotí  dos;  y  áeudo  el  ingenio  útil 
ypro¥«cho8o,  y  que  se  use  dé!  con  firmeza  á  mi  contenta- 
oíaSD^  promero  de  vos  dar  y  pagar  de  la  hacienda  de  su 
JI^Eñicl  aoo  ducados,  que  valen  753  mará ve<lís  porvuestix> 
iifaap  é  industria ,  sin  otra  cosa  alguna  mas  de  loe  materiales 
f  «icoles  que  sean  necesarios.  Y  Cáto  se  cumplirá  luego  que 
kebn  é  ingenio  esté  hecha  y  se  use  de  ella  á  mi  contento, 
iDHidiclia  esw  Asimismo  digo ,  que  dando  orden  é  industria 
jamcpje  los  ingenios  de  los  fuelles  para  fundir,  aíiden  con 
I  factlktid  y  menos  trabajo  de  las  acémilas ,  y  con  mayor 
y  echen  mas  aire,  y  anden  mas  apriesa  como  se  le  pi* 
de  manera  que   se  use  de  la  dlclia  invención ,  se  os 
Mío  dichos  closcientos  ducados  de  la  dicha  hacienda ,  luego 
qm  wt  parezca  la  dicha  industria  á  mi  contentamiento,  y  si 
hf&itiks  do9  oficiales  que  sean  buenos  carpinteros,  se  les 
iuá  cuatro  reales  por  cada  un  dia  á  cüda  uno  por  los  días 
(fot  eraba  jareo ,  según  é  como  se  acostumbra  en  la  dicha 
ftbrica  ^  y   se  les  pagará   la  ida  y   la   vuelta* ,—  Fecha  en 

TdMo  á  16  de  diciembre  de  j56o  años Don  Francisca 

de  Mendoza* 

En  aa  de  febrero  de  tSfyjt» ,  presentó  uno  y  otro  ingenio. 
B  priroeto  no  debió  ser  á  satisfacción  del  administrador,  pues 
jt  fc  tlkftm  solo  1 5o  ducados  por  él;  pero  el  otro  quedó  á 
waúAícáoa  y  contento,  y  se  k  pagaron  por  él  los  aoo 
concertados. 

o  y  concierto  con  fuan  de  Xedler  y  otros  alemanes^ 
undo  el  derecho  que  podían  tener  á  las  minas  de 
I  y  otras  del  reino  ^  por  virtud  de  lo  estipulado 
en  aa  d^  octubre  de  i553, 

ContaduriM  geneTnUi  ,  núm*  307a > 

ao  de  diciembxü  da  t  S6a.  .• 

lo  que  se  asienta  y  concierta  por  el  consejo  de  la  hacien- 
de S*  M.,  en  su  Real  nombre,  íxmi  Juan  de  Xedler,  ale- 


t 
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man,  vecino  de  la.yilla  de  Almagro,,  por  sf,  y  en  nombrt 
de  Juan  de  Xuren  ,  vecino  de  la  dicha  villa ,  é  de  Juan  de 
Gilist,  ansimesmo  alemanes,  por  virtud  del  poder  que  dellos 
tiene,  es  lo  siguiente. 

Que  por  cnanto  los  contadores  mayores  de  S.  M.,  en  so 
Beal  nombre,  tomaron  cierto  asiento  y  capitulación  con  d 
dicho  Juan  Xedler,  en  Valladolid,  á  diez  y  ocho  de  aetíem- 
bre  del  año  pasado  de  mil  é  quinientos  y  cincuenta  é  tres, 
que  fue  aprobado  por  S.  M.  en  veinte  y  dos  de  setiembre 
del  dicho  año ;  y  por  el  dicho  asiento  el  dicho  Juan  Xedler 
tomó  á  su  cargp  de  haber  é  cobrar  por  tiempo.de  diez  años, 
que  comenzaron  á  correr  desde  primero  de  enero. d^l  año  pa* 
fiado  de  quinientos  é  cincuenta  y  cuatro,  la  parte  é  derechos 
pertenescientes  á  S.  M.  de  los  mineros  de  oro  y  plata  ,  cobre 
é  hierro,  y. otros  cualesquier  metales  que  se  sacasen  de  las  mi- 
nas que  €o  aquella  satop  estaban  descubiertas  ó  se  descubrie- 
sen en  las  ciudades ,  villas  é  luganes  y,  sus  tierras  é  pro-> 
vincias  de  las : órdenes  de  Santiago,  Calatrava  é  Alcántara, 
Campos  de  Alcudia,  Andévalo,  la  Serena,  Almorchon  y  su 
Encomienda,  arzobispado  de  Toledo,  y  condado  de  Benalca- 
zar  y  otros  partidos;,  y. por  la  diqha  parte  é  derechos  el  dicho 
Juan  Xedler  se  obligó  de  dar  y  pagar  á  S.  M. ,  ó  á  quien  en 
su  nombre  lo  hobiese  de  haber,  ciento  y  sesenta  y  seis  mil  é 
ducientos  é  cincuenta  maravedís  en  cada  uno  de  los  dichos 
diez  años ,  é  de  hacer  ciertos  ingenios  é  arteficios  nuevos  por 
el  beneficio  de  los  dichos  poinecos.,  é  labrar  los  metales ,  todo 
á  su  costa ,  y  cíe  pagar  asimesmo  á  S.  M. ,  demás  de  lo  sobre- 
dicho, de  todo  el  provecho  que  resultase  de  las  dichas  mi- 
nas la  cuarta  parte  del  oro,  é  la  sexta  de  la  plata  y  otros  me- 
tales, horro  de  costas,  todo  ñindido  é  aderezado  á  costa  del 
dicho  Juan  Xedler;  y  con  que ,  pasados  los  dichos  diez  años, 
quedasen  para  S.  M.  todas  las  dichas  minas,  ingenios  é  arte- 
fic-ios  qne  en  ellas  se  hol)ieren  hecho,  como  mis  particular- 
mente esto  y  otras  (íosas  se  contienen  en  el  dicho  asiento  :  des- 
pués de  lo  cual,  habiendo  comenzado  á  usar  del,  se  descu- 
brieron las  minas  de  Guailalcanal ,  é  pretendiendo  el  dicho 
Juan  Xedler  ser  comprendidas  en  el  dicho  asiento,  á  su  pe- 
dimento se  le  mandó  dar  la  posesión  dellas  por  la  justicia  or- 
dinaria de  la  provincia  de  León ,  y  por  S.  M.  fue  mandado 
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^  é  temar  en  su  Real  nombre,  á  cuya  causa  los  di- 
ésa  loftii  Xedler  y  sus  consortes  pusieron  demanda  á  S.  M* 
JMe  km  dichos  sus  contadores  mayores,  asi  sobre  el  cumpli- 
mtiÉO  del  dicho  asiento,  como  sobre  lo  tocante  á  las  costas  é 
|HU  que  conforme  á  él  hicieron  en  los  ingenios,  máqui* 
ai>  ó  traer  oficiales  y  otras  cosas,  diciendo  haber  gastado  en 
dfo  maj  de  rrcinta  y  cuatro  mil  ducados  ;  é  seyendo  por 
de  S,  M.  suspendidos  los  pleitos  tocantes  á  muías,  se 
JÓ  «ola mente  lo  tocante  á  los  dichos  gastos,  en  que  se 
sentencia,  condenando  á  S.  M.  por  razón  dellos,  en 
fiel  dulcidos,  de  que  se  suplicó  por  el  fiscal  en  su  nom- 
é  tanibíeii  por  la  parte  del  dicho  Juan  Xedler  é  sus  con- 
c  seyendo  después  desto  alzada  la  suspensión  de  los 
pleilOB ,  se  ha  tratado  en  primera  instancia  el  princi- 
pal lobte  el  cumplimiento  del  dicho  asiento ,  y  el  de  las  cos- 
m  é  gpMtDS  en  grado  de  revista  ,  é  anilx»  están  conclusos  pa- 
ra te  •emeociar.  Y  estando  en  este  estado  los  dichos  pleitos, 
tt  fia  cratado  é  concertado  por  via  de  metilo  c  conconha 
tpe  ante  todas  cosas  el  dicho  Joan  Xcíller ,  por  sí  y  en  nom- 
írr  de  lo»  dichos  Juan  de  Xuren  é  Juan  de  Gilist ,  cedan ,  re- 
Bmiciea  é  traspasen  entera  é  cumplidamente  en  Ix»neficio  de 
Si  M «  é  de  8ü  Iiacienda ,  é  patrimonio  real  todos  é  cuakiquier 
¿trtáto  é  acción ,  título  é  recurso  que  por  razón  del  dicho 
tseoio,  de  que  de  suso  se  hace  mincion,  ó  en  otra  cual- 
lier  manera,  tengm  (-  les  competa  y  pueda  comjietir  y  |)crte- 
Decrr^  asi  contra  S.  M.,  como  contra  los  halladoi^es  é  descu- 
Ividciies  de  las  dichas  minas  de  Cuadalcaual ,  6  otras  cuales* 
qnier  peraonas  que  tengan  ó  pretendan  tener  derecho  á  ellas 
«n  cualquier  manera ,  para  que  S,  M.  use  é  se  aproveche  del 
OAo  derecho  coñK>  quisiere ,  é  le  paresciere  que  mas  con- 
,  de  la  manera  que  lo  pudiera  hacer  si  no  se  liobiera 
con  ellos  el  dicho  asiento, 
Iiem  :  que  asimesmo  cedan,  renuncien  é  rraspasen  en 
Si  M.  lodo  y  cualquier  derecho  que  los  sobredichos  tengan  y 
les  oompeta ,  é  pueda  competir  é  pertenecer  en  cualquier  ma- 
nera«  añ  contra  S.  M.  como  contra  los  halladores  é  descubri- 
dcim  lie  otras  cuatesqnier  minas  é  mineros  que  se  hobicren 
cfaicotiierto  é  descubrieren  en  estos  reinos  después  que  co* 
á  correr  el  tiempo  de  los  dichos  diez  años,  contenidos 
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en  ddlcbo  asiento  qiie  icao  y  puedan  ser  coniprcndidos  en  él| 
écQOtra  cualesquier  personas  que  tengan  é  pretendan  tener  de, 
rocho  á  las  dichas  minas  é  uiiueros  en  cualquier  niñera,  para 
qtic  &  M*  use  é  m  aproveche  del  dicho  dereclio  como  mas  le 
con  venga,  de  la  misma  manera  que  6Í  no  se  hohiera  tomadoi^ 
y  feclio  el  dicho  asiento ,  desistiénJoee  del,  é  que  se  dé  desde 
luego  por  ninguno^  é  de  ningún  valor  y  eteio,  en  cuanto  toca 
á  lo  que  falta  por  cumplir  é  pagar  dél ,  de  los  dichos  ciento 
sesenta  y  seis  mil  doscientos  cincuenta,  que  se  ohligaron  de 
dar  eu  cada  uno  de  los  dichos  diez  años ,  apartándose  asimes* 
mo  de  todo  lo  demás  conteoido  en  el  dicho  asiento  entera  6 
eompl idamente,  para  que  no  pitedan  usar   ni  aprovecharse 
dtí  agora  ni  en  ningund  tiempo,  como  si  no  se  hobiera  to- 
mado, por  rasan  de  cederlo  é  renunciarlo  en  S.  ]VL,  según 
<licho  es. 

E  que  asimesmo  el  didio  Juan  Xedler,  por  si  y  en  nom- 
hre  de  los  dichos  sus  partes,  se  haya  de  apartar  é  aparte  de 
la  instancia  de  Im  sobredichos  pleitos  que  están  pendientes 
sobre  el  cumplimiento  del  dicho  asiento,  y  gastos  hechos  con- 
ibraie  á  él ,  dándolos  por  ningunos  é  de  ningún  valor  y  efe- 
lo  en  la  sentencia  que  se  dio  en  el  uno,  en  que  fue  condena- 
tío  S.  AL,  por  razón  de  los  dichos  gastos,  en  doce  mil  duca* 
dos;  y  otorguen  cerca  de  todo  lo  sobredicho,  la  escritura  ó 
escrituras  que  convengan,  con  las  fiíerzas, vínculos  é  firmezas 
que  sean  necesarios  y  se  les  pidiere, 

ítem  :  que  en  las  escrituras  que  el  dicho  Juan  Xedler 

hiciere  cerca  de  lo  susodicho ,  se  haya  de  obligar  y  obligue 

\  que  el  illcho  fuan  de  Xuren,  por  lo  que  á  él  toca ,  y  en  nom- 

,bre  del  diclio  Juan  de  Gilist ,  por  virtud  del  potler  que  dél 

I  tiene,  apix>bará  é  ratificará  este  dicho  concierto  é  la  tlicha 

escritura  que  conforme  á  él  se  hiciere,  dentro  de  cincuenta 

días  después  del  otorgamiento  del  la,  c  que  traerá  el  dicho 

l|uan  Xedler  al  consejo  de  la  hacienda  de  S.  M.  la  dicha  ra* 

I  tilic*ac¡on  diez  dias  después  que  se  bobiere  hecho, 

Y  por  razón  del  derecho    que  el  dicho  Juan  Xedler  é 
sus  oODlortes  podrían  tener,  en  virtud  del  dicho  asiento,  á  las 
^dkhas  minas  de  Guadalcanal,  é  á*  las  otras  minas  descubier- 

I  y  que  se  podrían  desculirir,  durante  el  tiempo  que  falta  por    \ 
^correr  de  los  dichos  diez  años,  é  por  cedello  en  S,  M.  entera- 
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aeole.  tegun  dicho  es ,  é  por  tocios  los  gastos  que  se  hicie- 
mra  traer  los  dichos  o6cíales,  y  en  las  máquinas  é  arteficios 
f  «sr»  con»  tocantes  á  las  dichas  minas,  por  lo  que  fue  con- 
solado SL  M.  en  los  dichos  doce  mil  ducados,  y  por  otro  cnal- 
!fun  derecho  y  pretensión  que  pretendan  tener  é  tengan  por 
hi  diehfls  cansas ,  é  otra  cualquier  que  haya ,  asi  contra  S.  M. 
ODO  contra  los  halladores  y  descubridores  de  las  dichas  nü- 
w  de  Cuadalcanal  é   otras  cualeNjuler  que    hayan  sido  [é 
fmá^n  tcr  comprendidas  en  el  dicho  asiento,  é  dándolo  por 
¿üpioo^  tegun  dicho  es,  liaya  de  mandar  S.  M.  que  se  den 
TpgiidQ  á  los  dichos  Juan  Xedlen  é  Juan  de  Xuren,  é  Juan 
it  Gilist  treinta  y  tres  mil  é  quinientos  ducados  de  á  trescien- 
I»  cmiica   y   cinco  maravedís  cada  uno ,  que  montan  doce 
é  quinientos  é  sesenta  é  dos  mil  é  quinientos  mara- 
mlii  ,    en    juro  al  quitar  á  razón  de  diez  é  seis  mil  mará- 
tedli  el  añilar ,  como  en  ello  se  montare,  é  se  le  sitúen  desde 
laem  en  buenas  é  ciertas  rentas  destos  reinos  para  que  gocen 
tíSaí  desde  primero  dia  del  mes  de  noviembre  dcste  presen* 
k  iño  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  años  en  adelante ,  é  que 
IWBt  y  allende  desto  les  remita  y  perdone  S.  M.  hasta  quinien- 
tai  ducados  qnc  poco  mas  ó  menos  presuponen  los  sobredi- 
diQt  haber  cobrado  en  su  Real  nombre,  por  virtud  del  tlicha 
iiiatto  de  los  derechos  que  prtenecian  á  S,  M.  de  su  sexta 
hasta  en  fin  deste  año  de  quinientos  é  sesenta,  de  al- 
minas  de  plata  y  otros  metales  que  se  han  labrado  en 
d  dieho  tiempo  de  las  comprendidas  en  el  dicho  asiento,  que 
bum>  y  lo  otro  monta  treinta  y  cuaü'o  rail  ducados;  y  que 
^|ttra  la  stttiacioa  del  dicho  juro  se  les  den  el  albalá  ó  albalaes, 
[y  los  prcvilegios  que  pidieren  ,  libres  de  derechos,  é  sin  que 
lie  ks  descuente  ningima  cosa  por  razón  del  diezmo  é  chan- 
[alkria  que  S.  M.  habia  de  haber  de  los  sobredichos,  segim 
(h  ordenanza. 

Iteni:  que  S,  M,  haya  de  aprobar  ó  ratificar  este  asiento 
f  para  mandar  cumplir  lo  en  él  contenido  por  la  parte  que  le 
f   y  que  se  den  á  los  sobredichos  los  rccaiidoh  f|ue   lucre 
joenester  para  la  situación  del  dicho  jum  en  la    forma  que 
üOñ  ^  Fecha  eu  Toledo  á  veinte  dias  del  mes  de  diciem- 

J»t  '      I     1  y  quinientos  y  sesenta  años.  Señalado  de  los  scño- 
Iff «ODDsejo  de  la  hacienda  de   S»  M. .  que  son  —  Rui 
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Comex.        Cutieire  López  Meiichaca —  Velasco. Erasa. 

Almaguer.  -^  £  firmado  de  su  nombre  del  dicho  Juan  de 
Xcdler.   - 

Por  Real  cédula  de  ocho  de  enero  de  mil  quinientos  Sfr* 
«enta  y  uno,  fecha  en  Mazarambroz,  se  sirvió  S,  M.  aprobar 
el  asiento  y  concierto  que  antecede.  Refrendada  de  Erase  ,  y 
aeñalada  de  los  del  coQáejo  de  la  hacienda  de  S.  M. 


k"^    f|in» 


Gcmoscída  cosa  sea  á  todo»  los  que  la  presente  escritura 
vieren,  como  yo  Juan  Xedler,  alemán,  vecino  de  la  villa  de 
Almagro,  por  mi  mesmo^  y  en  nombre  de  Juan  de  Xureo,  ale* 
man^  cecino  de  la  dicha  v'dla  de  Ahnagro,  por  sí  y  en  nom- 
bre de  Juan  de  Gihst^  asiniisiix)  alemán,  auisentes,  é  por  vir- 
tud del  poder  que  del  dicho  Juan  de  Xurea  tengo,  su  tenor 
del  cual ,  é  del  que  el  dicho  Juan  de  Xureu  tiene  del  dicho 
Juan  de  Gilist,  es  éste  que  6c  sigue — Sepan  cuantos  esta  carta 
de  poder  viereii,  como  yo  Juan  de  Xureu,  alemán ,  vecino  de 
la  villa  de  Almagro,  digo:  que  por  cuanto  Juan  Xedler,  ale- 
mán, vecino  de  la  dicha  villa,  tonit»  asiento  ron  su  Magestad 
é  con  sus  contadores  mayores  del  derecho  que  le  ¡:)enenece  de 
los  mineros  de  oro  y  plata,  y  otros  metales  destos  reinos  de 
£s|>aña  por  tiempo  de  diez:  años,  é  con  ciertas  condiciones,  co- 
mo mas  largamente  en  el  dicho  asiento  se  contiene,  al  cual 
I  me  refiero:  después  de  lo  cual  el  diclio  Juan  Xedler  me  hizo 
CCbion  del  dicho  asiento  en  cierta  forma;  é  jxirque,  fior  virtud 
déle  déla  dicha  cesión,   yo  pretendo  el  derecho  que  á  su. 
Magestad  é  a  mi  en  su  nombre  jx^rtenece,  asi  de  la  vena  de 
>  Guada Icanal,  conx)  de  otros  cuaíe§f]uier  en  el  dicho  asiento 
[«contenidas,  y  las  costas  y  gastos  que  (lor  virtud  «leí  dicho 
asiento  y  en  cumplimiento  del  se  han  fecho  é  cansado,  y  otras 
como  mas  largamente  se  cx>ntiene  en  las  peticiones,  au- 
I,  é  proéesos  que  sobi^  ello  se  tratan  con  el  fiscal  de  la  Ma- 
gMad  Real,  á  los  cuales  me  refiero:  é  porque  los  dichos  pleitos 
«istan  todavía  |3endíentes  e  |X)r  dcrer minar  en  los  consejos  de 
su  Mageslad;  é  de  presente  yo  no  puedo  ir  á  entender,  é  ser 
presente  para  hacerlos  difinir  y  acabar,  é  á  mi  derecho  con- 
tiene que  se  acaben  é  difinau  lc»s  dichos  pleitos;  ixir  tanto, 
I  pir  el  tenor  de  la  presente,  otorgo  é  conozítj  que  ir-, 

go  tullo  mi  poder  cumplido,  cuau  bastante  '  i 


» 


AKO  1 56o.  6S 

para  ser  válido  á  voe  el  dicho  Juan  Xedler»  alemán» 
de  la  dicha  villa  de  Almagro,  especial oien te  para  que 
mt  y  en  mi  nombre  é  como  yo  mesmo  é  como  persona 
foe  tenéis  parte  en  los  dichos  pleitos  é  negocios  é  pretensión 
Ukm^  podáis  parecer  é  parezcáis  ante  su  Magestad  Real  é  an- 
it  loi  «coores  de  sus  consejos  ^  atisi  de  su  consejo  Real ,  como 
,  coaio  de  consejo  de  Hacienda  é  contaduría,  é  ante 
é  con  derecho  delxiis ,  é  ante  ellos  é  cualquier  dellos 
é  hagades  todas  las  demandas,  pedí  mentas,  requeri- 
,  citaciones ,  presentaciones ,  emplazamientos ,  presen- 
tar ttsügoe,  escrituras  é  probanzas,  é  |>edir  é  oir  sentencta  ó 
«■iBiicáas  ansi  enterlocutorias  como  difinitivas,  consentillas  ó 
wfiHaft  cvial  mas  á  mi  dcreclio  convenga,  é  seguir  é  proseguir 
Mtdoi  apelaciones  alli  é  donde  con  derecho  deban  ser  seguí- 
ilis^  ó  dar  quien  las  siga,  ó  sacar  ó  ganar  cualquier  provisión 
Ó  provWioiies  que  á  rai  derecho  é  vuestro  convengan  ,  é  re- 
querir con  ellas  á  la  parte  ó  partes  contra  quien  se  ganaren,  é 
pedir  CMaciou  de  costas,  jurarlas  é  llevarlas  é  hacer  cualquier 
jaramenfo,  asi  de  calumnia  como  de  ccsorio  é  de  verdad  ,  de- 
cir e  pttlir  cpie  la  otra  parte  ó  partes  las  hagan  é  aclaren,  é 
hacer  todos  los  demás  autos  é  diligencias  que  convengan  é 
i^fy^r  sean  de  se  hacer,  é  que  yo  mesuro  haría  y  facer 
|lodria  peyendo  prestante,  aunque  sean  tales  é  de  tal  calidad 
IJOC^  s^iin  deret;ho,  requieran  é  deban  haber  otro  mi  mai 
«i|ie('ial  poder  é  mandado,  é  presencia  jiersonal,  liasta  tanto 
croe  realmente  y  con  efeto  se  acaben  y  defínanlos  dichos  plei- 
los  co  todas  instancias:  otrosí,  vos  doy  este  dicho  mi  poder 
COfiiplídOt  p^ra  que  |>odaÍ8  concertar  los  diclios  pleitos  é  ne- 
WpCKm  como  á  vos  bien  visto  sea ,  é  sobre  ello  otorgar  é  otor- 
guéis ctialquier  6  cualesqnier  cartas  de  conciertos  é  tran^ao-- 
dones 9  é  compromisos  que  á  vos  bien  visito  luere,  por  ante 
eoalqtiier  escribano  ó  escrilianos,  con  las  hier/as,  vín¿:ulo9  y 
ñwmexBB  que  para  su  validación  de  reipiieran^  en  las  cuales 
T  en  csulá  una  dellas ,  |:>o*laig  oblignr  y  obliguéis  mi  perso-^ 
narf  bienes,  habidos  é  jior  hal»er,  epie  cstai^é  é  pasare  por 
«ufe  aquello  que  vos  en  mi  nombre,  y  por  vos  misn¥>>  como 
que  pretendéis  á  ello  parte,  asentái^edes  é  c<Miccrtá- 
nie  obligai*edes,  que  fecho  c  otorgado  tcxlo  ello  por 
par  la  presente  las  otorgo  y  he  por  otorgadas ,  y  tan 
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fuertes  ,  é  firmes  ,  é  bastantes  é  valederas,  romo  si  al  otorga- 
miento dellas  é  de  cada  una  delks  presente  fuese ,  porque  cuan 
cumplido  é  bastante  poder  cooio  yo  he  y  tengo  para  totlo  lo 
que  dicho  es ,  otro  tal  é  tan  cumplido  bastante  y  ese  mesmo 
doy  é  otorgo  ,  cedo  é  traspaso  á  vos  y  en  vos  el  dicho  Juan 
Xedler,  alemán,  con  todas  sus  incidencias  é  de|)endencias,  é 
con  lilire  é  general  administración  ,  é  para  que  si  fuere  nece- 
sario sobre  lo  tocante  á  los  dichos  pleitos  é  cansas,  é  no  maa, 
vos  el  dicho  Juan  Xedlcr  podáis  en  vuestro  lugar,  y  en  mi 
nombre ,  sostituir  un  procurador  ó  dos ,  ó  mas ,  ó  los  revocar, 
é  poner  otros  de  nuevo ,  á  los  cuales,  para  los  dichos  pleitos  y 
causas,  doy  el  dicho  poder  cumplido;  todo  lo  cual  prometo  y 
me  obligo  de  haber  por  bueno  ^  hrme  ,  estal*le  y  valedei'o,  y 
de  no  lo  €!ontradecir  en  tiempo  alguno,  ni  pctr  alguna  ma- 
nera ,  causa  ni  razón  que  sea,  so  expresa  obligación  que  pa- 
ra ello  hago  de  mi  persona  y  bienes  habidos, y  por  haber,  so 
la  cual  dicha  obligación ,  siendo  necesario  relevación ,  releva 
á  vos  el  dicho  Juan  Xetller  y  vuestros  sostitutos  en  torma  de 
derecho,  so  la  cláusula  tle  ¡uditium  sisti  judicaíum  solvió  con 
las  demás  cláusulas  en  derecho  acostumbradas;  en  testimonio  de 
lo  cual  otorgué  esta  carta  ante  el  escribano  público  y  testigos 
yuso  scriptos,  y  lo  firmé  de  mi  nombre,  fecha  y  otorgada  fue 
en  la  villa  de  Almagro,  á  nueve  de  diciembre  de  mil  quinien- 
tos cincuenta  y  nueve  años Testigos. —  Baltasar  de  Xureny 

Fernán  García  de  Herrera  y  Ramiro  de  Buiza,  vecinos  de  Al- 
magro.  Y  el  otorgante  lo  firmó^desnnombreen  elregisti'ode 

esta  carta,  —  Juan  de  Xuren.  — £  yo  Antón  García,  escribano 
de  S.  M.  y  publico  en  la  dicha  villa  de  Almagro^  presente  fiíí 
di  otorgamiento  ilesta  c^rta ,  en  uno  con  los  dichos  testigos  y 
otorgante,  al  cual  doy  fe  que  conozco,  y  es  el  mismo  que 

aquí  se  nombra,  y   pir  entle  fice  aquí  mi  signo  á  tai lín 

fe  y  testimonio  de  verdad — Antón  García,  escribano. 

U|      Sepan  cuantos  esta  carta  de  poder  vieren  como  yo  Juan 

Ue  Ilclist,  uleman^  estante  en  esta  corte,  digo:  Que  por  cuan* 

^Id  en  lo  que  toca  a  las  minas  destos  reinos  y  asiento  que  so- 

l>rc  ello  se  tomo  con  S.  M.,  hay  com|>añía  entre  mí  y  Juan 

de  Xurcn  segim  y  como  se  contiene  en  las  escrituras  de  com- 

[xHíh  que  «ihrccllo  se  hicieron;  jx)r  ende  otorgo  y  conozco 

|x>r  esta  ptxTiiente  carta  que  iloy  y  otorgo  todo  mi  poder  cym- 
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1^  libre,  lleiio  y  bastante ,  según  que  lo  yo  he  y  tengo 
legon  que  mejor  y  mas  camplidaroente  lo  puedo  y  deI>o 
y  otargai'  de  derecho  á  vos  el  dicho  Juan  de  Xuren ,  ale- 
gan ^   especial  y  señaladamente  para  que  por  mí  y  en  mí 
■■brr^    y   como  yo  misnx»  vos  podáis  concertar  y  tomar 
mmo  con  S.  M.  y  señores  del  su  consejo  de  hacienda ,  y  con 
Mi  cualesquiera  personas  que  por  S.M,  lo  hobieren  de  facer 
ofarc  Us  dichas  minas  y  asiento^  y  para  que  lo  que  ansi  con- 
y   hiciéredes  por  la  dicha  compañía  que  entrambos 
1 9  yo    lo  apruelx)  desde  agora,  é  para  que  sobre  ello 
&cer  y  otorga  todas  y  cualesqnier  escrituras  con  to- 
llas fuerzas  que  convengan,  en  las  cuales  me  podáis  obli- 
i  mi  y  á  mis  bienes  á  que  estaré  y  pasaré  por  lo  que  asi 
¿xedes^  las  cuales  yo  desde  agora  las  apruebo  y   he  por 
é  obligóme  de  no  lo  contradecir^  y  haber  por  firme 
aii&  díi^iO  poder  y  lo  que  por  virtud  del  fuere  fecho;  y  sien- 
iú  neeenrio  relevación,  vos  relie vo  según  de  derecho,  para 
bcnalaofii  tener  y  guardar  y  cumplir  obligo  mi  persona  y 
bienes  nmebles  y  raices  habidos  y  por  haber  ;  é  doy  poder  á 
las  fosticias  de  S.  M,  destos  bus  reinos  y  señoríos,  á  la  juris— 
ffiooon  y  fuero  de  las  cuales  cada  una  dellas  me  someto,  re* 
indo,  como  renuncio,  mi  propio  fuero,  é  jurisdicción 
^  doimcilio  ,  é  la  ley  si  convcncrit  de  jiirisdicúone  omnium 
pdicum  ,  para  que  por  todo  rigor  y  remedio  del  dereclio  me 

unen  á  lo  asi  tener,  guardar  y  cumplir  como  dicho  es, 

a¿  y   tan  cumplidamente  como  si  por  las  dichas    jus-- 

y  joeces,  y  por  cada  una  dellas,  asi  hubiese  sido  juzga-  • 

y  «eotenciailo  contra  mí  rn  ¡nicio  contraditorio  á  mi  pe- 

é  la  tal  sciueínla  fuese  pasada  en  cosa  juzgada  y 

mi  consentida  ,  y  no  apelada ,  sobre  lo  cual  renuncio  to- 

y  cniules^juíiT  leyes ,  tueros  y  dereclios  que  en  mi  favor 

.,  y  en  cxjutra  dc-ta  carta,  nuevos  y  viejos,  fechos  y  por 

\  canónicoB*  civiles ,  todos  en  general  ,  é  cada  uno  de 

1  en  especial;  y  especial  11  ícrUc  i-euimcio  la  ley  y  derecho  en 

dide  que  general  renunviacwn  de  leyes  fechas  que  lio*- 

faga^  qii€  non  vala:  en  firmeza  y  testimonio  de  lo  cual 

lorgiié  la  presente  carta  de  ]Kxler  jnerte  y  íirme  en  la  mane- 

Tte  dicha  es,  á  mejoramiento  de  le> es ,  ante  el  escriba- 
tBitigos ,  que  fue  fecha  y  oíoi  g:ida  en  la  villa  de  Valla- 

9= 


€B  áSo  iS6o. 

dolid,  estando  en  ella  la  corte  y  consejo  de  S.  M.,  i  primero 
dia  del  mes  de  hebrero  año  del  señor  de  mil  y  quinientos  y 
cinaienta  y  ocho  años ,  estando  presentes  por  testigos  á  ello 
Pedro  de  Buendia ,  vecino  de  la  villa  de  Almodovar  del  Gan»- 
po,  y  Cristóbal  Vaco,  flamenco,  y  Diego  Gil,  estantes  en  k 
corte,  y  el  otorgante  lo  6rmó  de  su  nombre  en  el  r^^stro  des» 
ta  carta,  al  cual  doy  fé  que  conozco.  —  Juan  de  Helist — E 
yo  Juan  de  Ángulo,  escribano  de  su  Magestad,  presente  fm 
al  otorganñento  desta  carta  juntamente  con  los  dichos  tesdgos^ 
y  de  ru^o  y  otoi^miento  del  dicho  otorgante,  la  fice  escre- 
bír.en  la  manera  que  dicho  es.  En  testimonio  de  lo  cual  fice 
aqui  este  mi  acostumbrado  ñgno  que  es  á  tal. —  Juan  de  An- 
gula— Por  los  cuales  dichos  Juan  de  Xuren  y  Juan  de  Helist^ 
si  necesario  es,  presto  caución  de  rato,  y  me  obligo  que  estarán 
y  pasarán  por  lo  contenido  en  esta  escrittira;  édigo:  que  por 
cuanto  los  señores  contadores  mayores  de  su  Ms^estad  en  su 
Real  nombre  hicieron  y  tomaron  conmigo  cierto  asiento  y  ca- 
pitulación en  la  dicha  villa  de  Valladolid  á  diez  y  ocho  dias 
del  mes  de  setiembre  de  mil  y  quinientos  y  cincuenta  y  tres 
años,  qtie  fue  aprobado  y  ratificado  por  el  Rey  don  Felipe, 
nuestro  Señor ,  siendo  Príncipe  y  gobernador  destos  reinos  por 
ausencia  dellos  de  su  Magestad  Cesárea,  que  sea  en  gloria, 
en  Aranjuez  á  veinte  y  dos  dias  del  mes  de  setiembre  del 
dicho  año,  por  el  cual  dicho  asiento  y  concierto  yo  tíMné  á 
mi  caigo  de  haber  y  cobrar  por  dempo  de  diez  años,  que  co- 
menzaron á  correr  desde  primero  de  enero  del  año  pasado  de 
quinientos  y  cincuenta  y  cuatro,  la  parte  y  derechos  pertene- 
cientes á  su  Magestad  de  los  mineros  de  oro  y  plata,  cobre, 
hierro  y  cualesquier  metales  que  se  sacasen  de  las  minas  que 
•en  aquella  sazón  estaban  descubiertas ,  y  se  descubriesen  en  las 
ciudades,  villas  y  lugares  y  sus  tierras  y  provincias  de  las  ór^ 
denes  de  Santiago,  Calatrava  y  Alcántara,  con  los  campos  de 
Alcudia  y  Andévalo,  y  la  Serena,  y  Almorchon,  y  su  En- 
comienda ,  y  el  arzobispado  de  Toledo,  y  condado  de  Benal- 
cazar  y  otros  partidos,  por  la  cual  dicha  parte  y  derechos  per- 
tenecíentes  á  su  Magestad  en  los  dichos  mineros  descubiertos^ 
y  que  se  descubriesen  y  abriesen  en  las  partes  en  el  Scho 
asiento  contenidas,  me  obligué  de  dar  y  pagar  á  su  Magestad, 
^á  quien  en  su  Real  nombre  lo  bobiese  de  haber,  ciento  y  se» 
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KQta  y  msrail  y  dudentoe  y  cincuenta  maravedís  en  cada  uno 
de  los  dichos  diez  años,  á  ciertos  plazosy  tiempos quees  el  pie- 
ck>  en  que  entonces  estaban  arrendados  los  dichos  mineros;  y 
demás  desto  me  obligué  á  hacer  ciertos  ingenios  y  artificiosnue» 
TOS  para  beneficiar  y  labrar  los  dichos  mineros ,  y  los  metales  y 
Tenas  viejas  descubiertas ,  y  sacar  el  agua  dellas,  y  traer  ciertos 
ofióales  maestros  de  Alemania,  para  que  los  dichos  metales  (be- 
tto  apix>vechados  á  menos  costa,  y  para  descubrir  y  buscar  los 
didios  mineros,  y  fundir  los  metales  y  aprovecharlos,  todoá  nú 
oosta ,  y  demás  de  lo  sobredicho  y  de  los  dichos  ciento  y  s&* 
«enta  nul  y  dodentos  y  cincuenta  maravedís  al  año,  me  oUi- 
gné  á  pagar  á  su  Magestad  de  todo  el  provecho  que  resulta*- 
aen  de  las  dichas  minas  la  cuarta  parte  del  oro,  y  la  sexta  de 
la  plata  y  otros  metales,  horro  de  costas,  todo  fundido  y  ade- 
reacado  y  á  mi  costa ,  y  con  que  cumplidos  y  pasados  los  di- 
chos diez  años,  quedasen  para  su  Magestad  todas  las  dichas 
minas  descubiertas ,  y  que  se  descubriesen  durante  el  dicho 
arrendamiento ,  y  los  ingenios  y  artificios  que  se  habian  de 
hacer  para  beneficiar  los  dichos  mineros  con  los  demás  que  yo 
hubiese  hallado,  comprado  y  aderezado  á  mi  costa  ó  en  otra 
manera ,  y  su  Magestad  quedó  obligado  á  que  durante  el  tiempo 
de  los  dichos  diez  años,  guardaría  el  dicho  aáento,  sin  que 
pudiese  haber  en  él  puja  de  cuarto,  ni  otra  mayor  ni  menor, 
como  mas  particularmente  consta  y  parece  por  el  dicho  asien* 
to  y  aprobación  del,  y  recudimiento  que  se  me  dio  de  los  di- 
chos mineros  en  la  dicha  villa  de  YalUdolid  á  quince  dias  de 
diciembre  del  dicho  año  de  quinientos  y  cincuenta  y  tres,  á 
que  roe  refiero,  después  de  lo  cual  yo  el  dicho  Juan  Xedkr 
hice  cesión  del  dicho  asiento  en  cierta  forma  en  el  dicho  Juan 
deXuren,  y  habiendo  comenzado  á  usar  del  dicho  asiento,  se 
descubrieron  á  veinte  y  nueve  de  agosto  de  mil  y  qiúnientos 
y  cincuenta  y  cinco  las  minas  de  Guadalcanal^y  pretendién- 
dose por  la  nuestra  parte  que  eran  comprendidas  en  el  dicho 
añento ,  sé  mandó  á  nuestro  pedimiento  por  la  justicia  ordi- 
naria de  la  provincia  de  León,  donde  es  la  dicha  villa  de 
Guadalcanal ,  que  se  nos  diese  la  posesión  deltas ,  y  después 
desto  mandó  su  Magestad  suspender  el  darnos  la  dicha  pose- 
ñon  ,  y  se  tomó  en  su  Real  nombre;  por  lo  cual  pusimos  de* 
manda  á  su  Magestad  ante  los  señores  sus  contadores  mayonesi 
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asi  sobre  el  cumplimiento  del  dicho  asiento,  como  sobre  lo  to- 
rcíante á  las  costas  y  gastos  que  hicimos  en  los  mgenios  y  má- 
iquinas  de  los  dichos  m'meros ,  y  traer  oficiales  para  la  lalíor 
Uoe  y  otras  cosas ,  diciendo  haber  gastado  en  ello  mas  de 
¡treinta  y  cuatro  mil  ducados,  y  tratándose  los  dichos  pleitos 
entre  el  fiscal  real  y  nosotros  sobre  la  dicha  razón ,  su  Ma- 
gestad  mandó  suspender  todos  los  pleitos  y  negocios  tocantes 
á  minas,  á  cuya  causa  por  entonces  no  se  pudo  proseguir  el 
negocio  principal,  y  solamente  se  siguió  el  que  traíamos  sobre 
lo  tocante  á  los  dichos  gastos ,  en  el  cual  se  dio  y  pronunció 
en  primera  instancia  sentencia  en  que  condenaron  á  su  Ma- 
gestad  por  razón  delios  en  doce  mil  ducados ,  de  la  cual  dicha 
sentencia  fue  suplicado  por  el  dicho  fiscal ,  y  asimismo  por 
nuestra  parte,  y  después  que  su  Magestad  mandó  ab^r  la  sus- 
pensión de  los  dichos  pleitos,  y  que  las  partes  siguiesen  su 
justicia ,  se  ha  ti*atado  y  está  pendiente  en  primera  instancia 
entre  el  dicho  fiscal  y  nosotros  el  pleito  principal  sobre  el 
cumplimiento  del  dicho  asiento,  y  el  de  las  costas  y  gastos  en 
grado  de  revista,  y  ambos  negocios  conclusos,  y  para  senten- 
ciar; y  teniendo  delante  la  mucha  dilación  que  jXKJria  hal>er 
en  la  final  conclusión  de  los  dichos  pleitos,  y  que  demás  del 
dudoso  fin  delios  se  nos  recrecerian  muchos  y  grandes  gastos 
en  su  prosecución ,  y  estaríamos  ocupad í:»s  é  impedidos  en  esto, 
de  que  nos  vernían  muchos  daños  y  pérdidas,  y  resultarían 
otros  inconvenientes  por  evitar,  los  cuales  y  por  via  de  me- 
dio y  concordia  se  ha  tratado  y  concertado  qtic  ,  ante  todas 
cosaF,  renunciemos  y  traspasemos  entera  y  cumplidamente  en 
beneficio  de  su  Magestad  y  de  su  hacienda  y  j>atrimonio  real 
todo  y  cualquier  derecho,  acción,  título  y  recur«4>  que  por 
razón  del  dicho  asiento  de  que  de  suso  se  hace  minclon,  ó  en 
otra  cualquier  manera ,  tengamos  y  nos  competa ,  y  pueda  com- 
petir, y  pertenecer  asi  contra  su  Magestad,  como  contra  los 
halladores  y  descubridores  de  las  dichas  minas  y  mineros  que 
se  hubieren  descubierto  y  descubrieren  en  estos  reinos,  tles- 
pues  que  comenzó  á  correr  el  tiempo  de  los  dichos  diez  añc 
contenidos  en  el  dicho  asiento ,  y  hasta  que  se  cumplan  v 
ben,  que  sean  ó  puedan  ser  comprendidas  en  éU  ' 
cualesquier  personas  qxte  tengan  ó  prctendar 
las  dichas  minas  y  mineros »  ó  cualquier 
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l«  deñsdéndonoe  del   dicho  asiento,  dándolo  por  nin- 
pmú  y  de  niiigiin  valor  y  efeto  en  cuanto  toca  á  lo  que  falta 
por  cumplir  y  pagar  del  de  los  dichos  ciento  y  seí?enta  y  seis 
mi  y  ducient09  y  ciucuenta  maravedís  que  nos  obligamos  de 
Aren  cada  uno  de  los  dichos  diez  años,  ele  manera  que  no 
obligados  á  jiagar  tlcí^tn  otros  nliignnos  maravedís, 
I  de  los  cjiíe  al  presente  tencriK^s  pagados,  é  que  nos  apar- 
ifjc  lo  demás  contenido  en  el  dicho  asiento  entera  y  cum- 
pnte,  para  que  no  fKxlamos  usar  ni  aprovecharnos  del 
ni  en  ningún  ticmjx>,  como  á  no  se  hubiera  tomado,  y 
ifHRáfidortos   asimismo  de  la  instancia  de  los  dichos  pleitos 
foe  Q«ma  pendientes  sobre  el  cumplimiento  del  dicho  asien^ 
Id  y  pMoB  hechos  conforme  á  éK  y  dándolos  por  ningunos  y 
ik  QÍogtin  valor  y  efeto,  y  la  sentencia  que  se  dio  en  el  uno 
m  qiie  fue  condenado  su  Magestad  por  razón  de  los  diclios 
en  doce  mil  ducados,  y  que  por  razón  de  lo  sobredicho 
derecho  que  á  mi  y  á  los  dichos  mis  j>artes  ncm  com*- 
podía  competer  á  las  dictias  minas  dcsíndüertas  y  por 
ir  en  virtud  del  dicho  asiento,  y  por  los  gastos  que 
en  traer  los  dichos  oficiales,  y  en  las  máquinas,  arti- 
I  kk»  y  otras  cosas  tocantes  á  tas  dichas  minas,  y  los  dichos  do- 
i*€e  mil  ducados  en  que  |X)r  esto  fue  condenado  su  Magestad, 
IcKun  tlicho  e»,  y  por  otro  cualquier  derecho  que  tengamos 
\é  pretendamos  tener  en  cualquier  manera  por  la  dicha  razón, 
u  contra  su  Magestad ,  como  contra  los  halladores  de  las  di* 
'  días  minas,  nos  haya  de  mandar  dar  y  pagar  treinta  y  tres 
iml  y  quinientos  ducados  de  oro  que  montan  doce  cuentos, 
ipiiliientas  y  sesenta  y  dos  mil  y  quinientos  maravedís,  y  que 
éeaa»  y  allende  desto  nos  remita  y  ¡>erdonc  hasta  quinientos 
diicaclús*  que  poco  mas  ó  menos  se  presupone  haberse  cobrado 
par  nosotros  de  los  derechos  cpie  pertenecían  á  su  Magestad  de 
íq  sexta  parte,  hasta  en  fin  deste  año  de  mil  y  quinientos  y  se- 
tenta de  algunas  minas  de  plata ,  y  otros  metales  que  se  han 
lalrado  en  el  dicho  tiempo  de  las  comprendidas  cu  el  dicho 
asiento^  qne  lo  uno  y  lo  otro  monta  treinta  y  cuatro  mil  du- 
V  que  los  dichos  treinta  y  tres  mil  y  quinientos  duca- 
^lyan  de  pagar,  y  paguen  en  tanto  juro  al  quitar,  á 
seis  mil  marav^is  el  millar,  como  en  ellos  se 
I  en  buenas  y  ciertas  reuus  destos  reinos ,  pa- 
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ra  que  gocemos  dello  desde  primero  día  del  mes  de  noviem^ 
bre  del  año  pasado  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  en  adelante, 
como  mas  particularmente  consta  y  presce  jx»r  el  asiento  y 
concierto  que  sobre  esto  se  lia  tomado  conmigo  el  dicho  Juaa 
XetUer,  por  mí  y  en  nombre  de  los  dichos  Juan  de  Xureu  j 
Juan  de  Helist,  por  los  señores  del  consejo  de  la  hacienda  de  su 
Magestad  en  su  Real  nombre,  y  [Xjr  su  mandado  en  esta  ciu- 
dad de  Toledo  á  veinte  dias  del  me^  de  diciembre  del  año  pa- 
sado á  que  me  refiero:  y  jx>rque  coivfornie  á  él  se  nos  ha  de 
dar  el  despacho  necesario  para  la  situación  del  dicho  juro ,  por 
la  presente  en  cumplimiento  de  lo  contenido  en  el  dicho  asien-» 
t-to  por  mí  y  en  nombre  de  los  dichos  Juan  de  Xurcn  é  Joan 
de  Helist,  mis  partes,  otorgo  é  conosco  por  mí  mismo  y  en  nom- 
bre de  los  susodichos,  que  ceilemos,  renunciamos  v  traspasa- 
mos entera  y  eumplitlamente  en  lient^ficio  de  su  Magestad   y 
[de  su  hacienda  y  patrimonio  Real  todc  y  cualquier  derecho,  é 
•caución,  titulo  y  returso  que  por  raTOii  del  dicho  asiento,  de 
l'que  de  simise  haceniincion,  ó  en  otra  cualquier  manera,  ten- 
|*gamo6  y  nos  competa,  y   nos  pueda  com[xner  y  |>erteneccr, 
[-asi  contra  su  Magestad ,  con>o  contra  los  hallatlores  y  descu- 
-iridores  de  las  dichas  minas  de  Gnadalcanal  ú  otras  cuales- 
4juier  ]>ersonas  que  tengan  ó  pretendan  tener  derecho  á  ella* 
n  cualquier  muñera,  para  que  su  Magestad  use  y  se  aprove- 
:he  del  dicho  derecho ,  conm  quisiere  y  le  pareciere  que  mas 
convenga,  de  manera  que  lo  pudiera  hacer,  sino  se  hubiera 
tomado  con  nos  el  dicho  asiento. 

ítem:  a3Ími*5mo  renunciamos  y  traspasanM^s  en  su  Mages- 
tad todo  y  cualquier  dereiho  que  yo  y  los  dichos  Juan  de  Xu- 
ren  y  Juan  de  llelist  tengamos  y  nos  competa,  y  pueda  conn- 
petir  y  pertenecer  en  cualquier  manera,  asi  contra  su  Mages- 
tad ,  como  contra  los  hallaclores  y  dcíücubrii lores  tle  otras  cua- 
lesquier  minas  ó  mineros  cpie  se  luibieren  descubierto  y  ded- 
cuhrieren  cuestos  reinos,  tlesjiues  cpie  comentó  á  correr  el 
llemp:»  tle  los  dichos  diez  años  contenidos  en  el  dicho  asiento; 
y  hasta  que  se  cuuiplan  y  acaljen  que  ^an  ó  puedan  ser  com» 
prendidas  en  él ,  y  contra  otras  cualesquier  jicrsonas  que 
gan  ó  pretendan  tener  derecho  á  las  dichas  minas  ^ 
en  cualquier  manera,  para  que  sxi  Magestad  n*p  ^ 
che  del  dicho  derecho,  como  mas  le  conveí» 
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que  si  no  ée  hubiera  tomado  y  hecho  el  dlclio  aeiento, 
icáttendü  íio^  del ,  y  dándole  desde  luego  por  ningimo  y  de 
ii^^  valor  y  cíeto^en  cuanto  toca  a  lo  que  falta  |K)r  cum- 
|fr  y  pa¿^  de  los  dichos  ciento  y  sesenta  y  seis  mil  y  du- 
deMOf  yci]i>  i  maráveiii!*  que  nos  obligamos  de  dar  enea- 
Atoo  de  lij  «á  diez  años,  y  aparta iidouos  asimismo  dé  to^ 
k  b  dcoias  contenido  en  el  dicho  asiento  ente^'a  y  cumplida- 
«Me^  para  que  no  podamos  usar  ni  aprovecharnos  del  ago^* 
u  en  oingwn  tiempo,  como  si  no  se  hohiera  tomado^  por. 
k)  cedeinos  y  renunciamos  en  su  Magestad ,  según  di- 
. '  ■  • 
Y  ástmiamo  yo  el  dicho  Juan  Xedler  jxjr  mí  y  en  nomhre 
deks  8iiaodíel»o&  Juan  de  Xuren  y  Juan  de  HeÜst,  mis  par- 
ta, nos  apartamos  de  la  Inst^uu  ¡a  de  los  sobredichos  pleitos  que 
oui  peiifiieiiies  sobre  el  cumplimiento  del  dicho  asiento  y 
hechos  conforme  á  él,  y  los  damos  jx)r  ningunos  y  de 
¥alc3ir  y  efeto,  y  la  sentencia  que  se  dio  en  el  uno  en 
qoe  fijé  ooodcnado  su  Magestad  por  razón  de  los  dichos  gas- 
to en  doce  rail  ducados,  y  á  mayor  abundamiento,  si  es  nece- 
imío,  por  mi  y  en  nombre  de  k¿  diclios  mis  partes,  pido  sea 
a¿  pronuneiadíj  y  declarado,  y  que  se  rompan  y  cancelen  los 
prou3Ub  que  sobre  esto  están  heclios ,  y  los  autos  y  proban- 
iMf  y  racrituras  dellos,  para  que  agora  ni  en  ningún  tiempo 
yo  iti  k»  dicho»,  mis  partes,  ni  otra  ninguna  persona  en  su 
iKMiibre  ni  en  el  mió  podannis  ni  puedan  volver  á  las  dichas 
iiBCuiciad  y  pleitos,  é  ningumi  cosa  tocante  y  dependiente  de 
dios  y  del  dicho  asiento.  Y  confieso  y  otorgo  que  los  dichos 
ttcbíra  y  cuatro  mil  ducados  que  su  Magestad  nos  ha  man* 
dido  p^g^^  por  las  dichas  causas,  es  suficiente  y  bastante  sa- 
tafrccion^  recompensa  y  paga  dello;  y  si  el  dicho  derecho  que 
tenriT^^  ó  pretendíamos  tener  por  esta  razón  se  puiliese  esti- 
■ir,  valer,  o  montar  mas  de  los  dichos  tilinta  y  cuatro  mil 
ducados^  la  tal  demasía  la  cedemos  y  renunciamos  en  su  Ma- 
gestad <«  y  le  liacemos  gracia  y  donación  di  lia  pura ,  nx^ra,  per- 
fecta 9  irrevocable ,  que  llama  el  derecho  cutre  vivos ;  y  deci- 
que  no  jx             -en  ningún  tiempo  otra  ninguna  satis- 
i  ñor  ra/             <>,  ni  diremos  que  íuinx>s  atraídos  á  ello 

id,  ni  que  hoho  en  ello  dolo  ni  enga- 

^  de  la  mitad  del  justo  precio,  ni  nos 
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apfovecharemos  de  otro  ningún  remedio,  sino  que  realmente 
y  con  cfeto  tememos,  guardaremos  y  cumpliremos  lo  conte- 
nido en  esta  escritura^  é  la  habremod  por  firme  inviolable- 
mente. 

Otrosí :  digo  que  me  obligo  que  el  dicho  Juan  de  Xureti 
por  lo  que  á  él  toca  y  en  nooibre  del  dicho  Juan  de  Hellst  y 
por  virtud  del  podei*  que  del  tiene  que  de  sueo  vá  incorpora- 
do, aprobará  é  ratificará  esta  escritura,  é  lo  en  ella  contenido, 
dentro  de  cincuenta  dias,  que  corran  desde  el  dia  del  otorga- 
miento dt^lk,  é  que  traeré  ante  los  señores  fiel  consejo  de  la  ha- 
cienda de  su  Magestad  la  dicha  raiiGcacion  é  aprobación  en 
forma  diez  dias  después  que  fuere  ratificada ;  é  para  lo  ansi 
tener  é  guardar  é  cumplii'  y  pagar,  obligo  mi  persona  é  bie- 
nes mueblen  y  raices  habidos  é  por  haber,  é  de  los  dichos  Juan 
de  Xnren  é  Juan  de  Uelist,  y  que  estarán  y  pasarán  y  ternán 
por  l>ueno,  firme  é  valedero  lo  contenido  en  esta  escritura,  é 
lio  lo  contradirán,  ni  irán,  ni  vernün  contra  ella  ni  cosa  algo-  ' 
na  n¡  parte  della:  é  doy  poder  cumplido  á  todas  y  cualesquier 
justicias  de  los  reinos  é  señoríos  de  su  Magestad,  á  cuya  juri&* 
dicción   me  someto ,  y   someto  á  los  dichos  Juan  de  Xuren 
é  Juan  de  Ilelist,  é  á  los  dichos  sus  bienes ,  para  que  por  todo 
rigor  de  derecho  nos  lo  hagan  guardar,  tener  y  cumplir  como  si 
por  sentencia  tlefinitiva  de  juez  comjietente  fuese  asi  sentenciado 
é  pasado  en  cc^sa  juzgada;  é  renuncio  en  mi  propio  nombre  é 
de  los  dichos  Juan  de  Xuren  é  Juan  de  Hehst,  todas  y  cuales- 
quirr  leyes  y  fueros,  é  derechos  que  en  mi  favor  é  suyo  sean, 
de  que  en  este  caso  nos  podamos ay miar  é  aprovechar,  tíxlas  en 
general  c  Ciida  una  en  especial,  i*  la  ley  é  derecho  que  dice, 
^  que  general  renunciación  de  ¡cy es  fecha  non  vala^  é  otor-^ 
.gué  la  piTsenté  escritura  tan  l>astaute  y  firme  como  de  dere-^ 
cho  se  reijuicrc  y  es  nccesíario,  ante  el  presente  escribano  é  tes- 
tigos de  yiiso  scriptos  eji  la  ciudad  deToletlo,  á  nueve  dias 
del  ineíi  de  enero  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y  un  años. 
Testigos  cpic  tueruii  presí-ntes  al  otorgamiento  desta  escritura 
ll  ver  firmar  en  el  registro  de  esta  carta  al  diclio  Juan  Xedler, 
alemán ,  al  cual  yo  el  presente  escribano  doy  fe  que  conozco, 
l'etim    de  Zalba,  oficial  del  secretario  Francisco  de  Eraso, 
<•  Con/alo  de  las  Peñas,  cticribano  de  ft"  "       Had,  é  Juan  de 
McHialcs,  catantes  en  esta  Corte  — Ju  *E  yo  Fran- 
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1  de  Cárnica  ^  escribano  é  notario  público  de  su  Magestad 
ia  su  Corte  *  reíiios  y  señorioa,  qtie  §irvo  ej  oficio  de  se* 
del  dklio  consejo  de  la  hacienda,  presente  íuí  en  uno 
(Ikrhos  testigos  al  otorgaraientD  de  esta  escritura,  é  la 
fice  eacribir  en  esias  cinoo  bojas  de  papd»  y  por  ende  fice 
iqQi  este  nú  Mgoo  ^  eu  testimoaio  de  verdad*-^  Francisco  de 

En  Aranjuez  á  diez  y  siete  de  edero  de  mil  quinientos  Be^ 
T  nno  se  despachó  á  favor  de  Juan  Xedler,  Juan  de  Xu- 
^  RD  y  Juan  de  Helist,  alemanes ,  un  atbalá  é  venta  de  setecien- 
rtiodieuca  y  cinco  mil  ciento  cincuenta  y  seis  maravedís  de 
»,  á  razón  de  diez  y  seis  mil  el  millar,  por  los  treinta  y 
'tw  mil  qainientos  ducados,  en  que  se  concertó  con  ellos  el 
derecho  que  cenian  á  las  minas  de  estos  reinos,  segun  consta 
mas  por  menor  en  el  asiento  que  antecede  y  se  tonió  con  ellos 
CD  Teinte  de  diciembre  de  mU  quiíiientos  y  sesenta. 

#  #  #  # 

En  el  mismo  roes  de  diciembre  de  este  año  de  1 56o  importó 
de  tos  oficiales  y  empleados,  capataces,  plomeros,  tor^ 
I,  herreros ,  carpinteros ,  albañires ,  peones  y  otros  tt^aba- 
t^  inclusas  la  carne,  pasas  y  pollos^  y  otras  cosas  gas- 
Fíidas  en  dar  de  comer  á  los  esclavos ,  como  igualmente  las 
[obras  hechas  en  Aracena ,  y  las  libranzas  extraordinarias  un 
Im^ntay  ciento  ochenta  y  tres  mil  ciento  sesenta  y  siete 

\  maravedís*  i 

#  #  *  • 

JCuenia  de  tos  terreros  de  Comeliú  Sconop^  de  lo  que  delloí 
fka  procedido  ^  y  de  los  gastos  que  en  el  beneficio  dellos  se 

han  úcadpnado- 

JJbti>  num.  1 1  de  U  oontsdaría  de  la»  mina»  do  CoadalcanaL 
I 56o  k  iS67> 

[Parece  que  desde  tres  de  abril  de  quinientos  y 
ita ,  basta  diez  y  odio  de  marzo  de  qui- 
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méritos  y  sesenta  y  siete  años,  han  procedido  ' '  ' 
de  los  terreros  que  benefició  Cornelio  Soonop 
diez  y  seis  mil  y  sdscientDS  y  trece  marcos  y 
cuatro  onzas  de  plata,  que  á  dos  mil  y  tres 
cientos  mcBravediscqda' »maÍFCo,  moota  treinta 
y  ocbo  cuentos  y  doaentos  y  (mceiimSy  evo- 
cuenta  maravedis. 38.aiio5o 

Parece  que  ha  gastado  el  dicho  Gomdio  Soonop 
en  el  beneficio  de  los  dichos  terreros  desde 
dtee  y  siete  de  setiembre  i  de  quinientos  y  cin-' 

'  dienta  y  nuíeive,  hasta  veinte  y  dos  de  marco 
de  qdiniftitos^y  sesenta  y^ielie  años  lo  si^eÉita-    . 

"En  la  gente  que  ha  trabajadoen  el  cbrral'del  di-  .[• 
cho  Comelio,  que  se  há  librado  por  copias  • 

',.  tres  cuentos  y  seiscientos  y  cuarenta  y  cuatro 

mil  y  cincoenlayciaaoDLinqraTedísiy  medio... •  5.6440554- 

£n  los  maravedís  que  se  le  han  cargado  al  dicho 
G)rnel¡o  por  razón  de  los  negros  de  S.  M.  que 
han  trabajado  en  el  dicho  corral,  seiscientos 

«     y  setenta  y  seis  mil  y  tresdentos  y  noventa  y 

-  >  cuatro  niatravedís.  >  .  .  .  .i';!í*.í  /  *  .'  .'  .  w  .  '   ^676394 
•En  afinadores  que  no-  le  están  ear^dosien  k 

-  cuenta  eorriente^  ciento  y  sesopta  y  tres  mil' .;..    -  .r.  ' 
ochocientos  ochenta  -y  nueve  -maravedís*  .  '.■ ..       163889 : 

En  libranzas  extraordinarias,  cincuenta  mil  y 

cuatrocientos  y  cuarenta. yr cinco  marav^ís.  .'        5o445' 

De  seiscientos  y  cincuenta  y  un  quintales  y  tres  .  ' 
arrobas  de  liga  de  plomo,  jpcir  que  es  alcanza- 
do en  la  cuenta  corriente  que  con  el  dicho 
G>melio  se  ha  tenido-deltecibo  y'data  de  gre- ' 
ta,  cendrada,  plomo  polnre  y  alúiártaga  á 
treinta  y  cuatro  realeos  el  quintal,  xselecientos  y 
cincuenta  y  tres  mil  cuatrocientos  y  veinte  y 
tres  ikiaravedís^  *  •.  .  j  ^r.. ..iwríw'..v  v'.  i  i  .  ^  '    7.S3423 

De  la  leña  y  ceniza  que  se  ha  gastado  en  dos- 
cientos y  noventa  y  nueve  buitrones  en  que 
se  ha  afinado  la  plata,  procedida  de  los  dichos 
terreros  á  trfiílta '  íráles  ifadá  ikiitron  s  suinan*  '  '  ¡  ■     ' »   / ' 
trecientos  y  c%\vt&o  tí¿í  f-  novecientos  y  iochén*- !       '  ■    • 
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De  caiiion  que  se  gastó  en  seiscientas  y  setenta  y 
miito  fuiwliciones  a  razoiT  de  á  cien  arrobas 
odi  tres  fundiciones^  que  roontaveintey  doe 
mil  j  quiuientas  y  sesenta  y  ocho  arrobas  y 
ii»m^  á  resal  el  arroba,  suma  setecientas  y  se- 
senta y  siete  mi!  y  trescientos  y  veinte  y  úne- 
te maraverJis.  ..•-%-.,,...-...,,  7673^9 
Dt  mil  y  dociéntas  y  noventa  y  nueve  espuertas 
de  esparto  á  medio  real  cada  una,  veinte  y 

ciü0  mil  cx:benta  y  tre&   niaravedía aac83 

De  cuarenta  roadejuelas  y  cinco  libras  y  media 

de  hilo  de  alambre,  ircs  ducados. liaa 

De  hierro  bermejón  diez  y  nueve  libras  ,  seis 

reales. 204 

lite  dos  doblados  de  hoja  de  cureña,  doce  reales.  408 

De  seis  aKas  para  los  rodillos,  seis  reales 204 

I  De  dos  manos  y  niedia  de  papel,  dos  reales,  ...  68 

De  niedia  libra  de  guita,  un  real 34 

De  mÜ  y  cuarenta  tachuelas  seis  reales.  .  .  *  .  2C4 
Dt  setecientos  y  cincuenta  clavos  cabriolés,  y 
de  setenta  y  cuatro  de  ascora,  y  ocliocieiitos  y 
sesenta  tillados,  y  cuarenta  y  dos  pl mares,  y 
iml  y  quince  de  alfaxia,  monta  cinco  mil  nTa- 
rxTedts  unos  con  otros.  .,,..,....,,  Soco 
Dt  doce  esportones,  á  real  cada  uno,  monta  do- 
ce reales ;  y  de  once  arrobas  y  lineo  libras  de 
liirrro  platina,  dos  mil  y  doscientos  y  cua- 
renta  y  cuatro  niaravetlís. ^^44 

De  diez  y  siete  arneros  ,  trece  y  mil  seiscientos 

maravedís ,......,.,.  i36oo 

De  o  nevé  cabos,  mil  setecientos  maravedís.  .  .  1700 

De  siete  fwlas  de  hierro,  mil  y  veinte  niaravedis,  Joao 

De  veinte  y  dos  rodillos,  dos  mil  maravedis.  .  .  2c co 

Fot  manera  que  suma  el  gasto  de  los  dichos  ter-- 

r»*os8eis  cuentos,  y  cuatrocientos  y  diez  mil  y    6.410814* 
tocbocientos  y  catorce  maravedís  y  medio:;  lo 
^ctiaU  sacado  de  nueve  cuentos  y  tre^ncntos  y 
cuarei^f^  y  cinco  mil  ^  ita  y  cuatro  ma- 
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ravedís^  que  monta  el  ducado  y  medio  que,    9.345094 
conforme  al  asiento  del  dicho  Cornelio,  &e  le 
habla  de  dar  de  cada  marco  de  plata,  que  en 
diez  y  seis  mil  y  seiscientos  y  Uece  marcos  y 
medio  suman  los  dichos  maravedís;   resta  y    6.4 '^^8 14^ 
quedan  dos  cuentos  y  novecientos  treinta  y  ^ 

cuatro  mil  y  ducientos  y  setenta  y  nueve  ma- 
r»n'edis  y  medio ;  por  manera  que  el  dicho 
Cornelio  ha  de  haber  los  dos  mil  ducados  de 
811  asiento,  conforme  á  esta  cuenta,  en  la  cual, 
vkto  que  le  sobra  tan  gran  suma,  no  se  hace 
el  avance  sino  poco  mas  ó  menos ,  antes  car- 
gándole de  mas  que  de  menos.  — Gerónimo 
de  Anuncibay Martin  López  de  YeriJ>ar, 


Gastado. 


Resto. 

2.9341179* 


Año  1561. 


*  *    »   « 

En  las  vacaciones  del  año  anterior  ocurrieron  va^rios  la™ 
Ices  y  riñas  entre  alemanes  y  españoles  de  los  que  trabajaban 
jen  las  minas 9  y  el  capataz  Claudio  Maire  y  otros  liuyeron   de 
[la  fabrica  de  resultas  de  la  muerte  de  un  hombre  acaecida  en 
una  de  las  quimeras  ,  refugiándose  á  Portugal ,  donde  se  pu- 
jiieron  á  trabajar  en  unas  minas  en  termino  del  pueblo  de 
iVillaflor.  Al  nwmento  se  envió  requisitoria  contra  dicho  Clan-  ' 
Idio  por  sosjicchas  ó   indicios  del  asesinato,   y  de  que,  con 
lotros  confidentes  suyos,  había  ocultado  grande  cantidad  de' 
Imctal  en  los  escondrijos  de  los  pozos  y  minetas ;  y  habiendo 

{)roferido  algunas  expresiones   poco  piadosas  al  tiempo   que 
iieron  á  prenderle,  se  le  formó  causa  de  ioquisiciofi  en  el. 
tribunal  de  Llerena,  donde  se  le  interrogó  al  tenor  de  dichos 
particulares,  según  consta  del  documento  que  á  la  letra  di-* 

ce  asi* 

#  #  #  « 
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\Tmslado  de  la  declaración  de  Claudio  Mayre^  alemani 

mpaiaz  que  fue  de  las  minas  de  Guadalcúnal ,  que  hizo 

mando  preso  en  el  santo  Oficio  de  la  villa  de  Llerena. 

Contadunai   genérale e  ,    nfim.  85  X. 
a?  ^<í  enero   de  iS6i, 


En  la  villa  de  Llercna,  á  veinte  y  siete  dias  del  mes  de 
i<lc  mU  y  quinientos  y  «esenta  y  un  afxos,  su  merced 
doctor  Raniiiez  mandó  tiaer  ante  si  á  su  audiencia 
Ctaiidio  Mayre ,  alemán ,  preso  en  las  cárceles  del  santo 
'  06ría;  y  presente ,  juró  en  forma  de  derecho  de  decir  verdad: 
T  prenotado  que  después  que  se  le  soltó  de  las  cárceles  des- 
leeaDio  Q&cio,  á  qnién  topó,  é  le  habló  en  unas  minas  que 
m  lalirübaa  en  el  reino  de  Portugal,  dijo:  que  él  llegó  en 
minas  del  reino  de  Portugal,  que  decian  eran  en  el  ter- 
cie VUlafior ,  y  habló  alli  con  el  proveedor  de  las  tlichas 
I,  que  se  decia  Isidro  de  Almeida  ,  portugués,  y  con 
partonaa  que  estaban  en  las  dichas  minas,  y  alli  habló 
f  vio  y  comunicó  con  un  Pedro  de  Aguilar,  castellano,  que 
mImb  aunes  visto  y  conocido  en  las  minas  de  GuadalcanaL 

Preguntado  qué  trató  y  coniuniró  con  el  dicho  Pedro  de 
Agudar  acerca  de  las  minas  de  Guadalcanal ,  dijo  que  no  s^e 
xocrda  tratase  cosa  alguna  de  las  mmas  de  Guadalcanal  con 
é  ^  was  de  que  le  dijo  que  si  Dios  le  diese  salud  y  volvía  por 
acá  i  Bspaña  ,  que  trataría  de  beneficiar  las  minas  de  azogue 
fjoe  ettan  en  el  Almadén.  Preguntado  que  por  qué  le  dijo  que 
*úm  ha  vendo  de  acá  de  Castilla,  dijo  que  ]X)r  unas  dlfci'en- 
«i  que  habia  tenido  con  los  administradores  de  las  minas  de 
lía  die  Guadalcanal;  y  que  no  le  dijo  de  su  nego<^Lo  por  qué 
,  iba  huyendo. 

Preguntado  si  dijo  al  dicho  Pedro  de  Aguilar  que   il»a 
liQjerKlo  iK)rque  habia  muerto  á  un  hombre  en  las  dichas 
^^        '    Guadalcanal ,  dijo  que  no. 

intado  si  le  dijo  que  quedaba  encubierto  mucha  can* 
üet*il  en  las  dichas  minas  de  Guatlalcanal,  y  dónde 


dijo  que  quedaba  ,  dijo  que  sí  dijo  que  quedaba  en  las  mij 
d^  .Cq^diíc^aal  encabierto  tuetal. 

,  Díjosele  que  declarase  dónde.  ^ — Dijo  que  en  el  pozo 
madp  de  la  Reja,  que  es  enmedio  del  pozo  de  Adán  y  de  la 
Traviesa ,  en  veinte  y  dos  estados  de  hondo ,  inas  arriba  de 
la  mas  baja  punta,  obra  de  üea  estados»  bácia  la  Traviesa» 
se  hallan  algunos  metalen;  y  que  no  sabe  otro  pozo  donde 
quedase  nietal  «ino  fueae  andándole  y  tentándole :  y  que  ea 
el  pozo  de  la  Mioeta  liay  grande  expirencia  en  el  suelo  del 
que  hay  mucho  metal ,  y  que  si  en  todas  las  minas  lo  ha  de 
haber ,  ha  de  ser  allí 

Preguntado  si  en  algunos  pozos  ó  entre  ademas  sal^e  qu© 
quedase  algún  metal  escondiilo,  dijo  que  en  la  Traviesa  en 
el  torno  segundo  en  veinte  y  cuatro  estados  al  lado  háeia  la 
casa  Real,  hallarán  alguna  cantidad  de  metaU  uiíjis  que  esta 
no  se  puede  sacar  hasta  la  postre  de  todo ,  [Xirque  se  jx)^^!^ 
en  gran  peligro  si  tratasen  agora  de  sacarlo,  y  que  no  sabe 
de  otro  algún  metal  qtie  quedase  encubierto  mas  de  que  cu 
el  pozo  Cuarto  de  la  Mineta  ,  hacia  el  pozo  de  la  gran  Com- 
paña ,  quetló  un  |x>co  de  metal  ^  lo  cual  sabrá  Nicolao  Bodi-* 
ron  donde  está- 

Preguntado  si  dijo  al  dicho  Pedro  de  Aguilar  algo  de  los 
FúcaiXis,  dijo  que  le  dijo  que  querían  arrendar  el  pozo  del 
Almadén  ;  mas  no  le  dijo  que  trataban  de  las  minas  de  Gua- 
dalcanaL 

Preguntado  si  dijo  él  que  un  destajo  que  habia  tomado 
Cornelio»  su  compañero^  en  los  terreros,  liabia  mucho  metal, 
dijo  que  sí  dijo,  porque  por  fuerza  han  de  *'char  alli  mucho 

y  metal  con  la  tierra ;  mas  no  porque  de  cierto  sepa  que  alli 
hay  metal  escondido  adrede. 

Prcguniado  qué    pozo    descubrió  él  ,  porque  le   dieron 

'ciertas  albricias^  dijo,  que  el  pozo  que  llaman  de  la  Puerta 
descubrió  él ;  y  el  señor  don  Francisco  de  Mendo/a ,  adminis- 

[trador  general  de  las  minas,  le  mandó  dar,  y  se  k  dieron, 

i  cien  ducados,  aunque  le  prometió  mas;  y  que  también  des- 
cubrió el  pozo  de  la  Mineta  y  de  la  Traviesa ,  donde  se  ha 
sacado  mucha  cantidad  de  metal. 

Preguntado  si  sabe  dónde  esté  algún  otro  ractal  esofmdido 
en  las  dlcbas  minas,  ó  á  dónde  se  puede  bükr  ^bñr^ 
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'  ip  cpie  no  lo  6al3e ,  roas  de  lo  qde  tiene  dicho  y  declarado; 
I  que  en  el  pozo  del  Alraaden  se  podría  dar  orden  donde  ac 
podrá  sacar  gran  riqueza  de  azogue,  y  se  remediase  lo  que 

aipenjicla.  —  Pasó  ante  mí Juan  de  Pamaas^   secretario 

teste  tanto  Oficio  de  la  Inquisición.  ^ — Juan  de  Pamaxis.  

Qnceitacio  con  el  original  que  queda  en  los  libros  de  la  con- 
iehrá  que  estaii  eo  mi  poder.  —  Martio  López  de  Yeribar. 


•  #  *  # 

las  obras  de  las  minas  iban  creciendo  tanto,  el  ad- 
rador  don  Fi'ancisK^o  de  Mendoza  dio  orden  á  su  ma- 
Hugo  Frisio  que  buscara  un  pintor  ó  dibujante  lía- 
hiciese  una  pintura  ó  plano  del  terreno  de  los  po- 
y  de  las  obras  subterráneas  dellos,  en  térnunos  que  pu- 
Aeae  «nrtr  de  guia  á  los  maesn*os  y  operarios.  Hugo  Frisio 
bmc6  pora  cUo  á  Juan  de  Oriluiela,  pintor  ,  cecino  de  Gra- 
nadi  s  quiea  hizo  la  mencionada  pintura  en  un  lienzo  de 
■ii  iraras  de  angeo,  que  costaron  nueve  reales  ,  y  se  le  paga- 
mi  al  pintor  por  sn  trabajo  1 496  maravedís. 

El  lienzo  «e  colgó  en  la  iglesia  de  las  minas  para  que  loa 
ificnlet  y  operarios  lo  tuviesen  á  la  vista ,  y  se  gobernasea 
por  aqtiel  dibujo. 

10  ele  febrero  de  i56r.  Con  el  objeto  de  concentrar  en 
li  corte  todos  los  datos  y  asuntos  relativos  á  las  minas  del 
tuno,  «c  mandó  á  las  chancillerías ,  y  en  especial  á  la  de 
Qcmida ,  por  real  cédula  deqiacbailá  en  Toledo  á  i  o  de  fe- 
han  de  este  año  ,  que  remitiesen  á  la  contaduría  mayor  los 
plMm  que  se  siguiesen  ,en  dichos  tribunales  sobre  hurtos  y 
gtn»  delitos  cometidos  en  las  minas  del  reina 

4  de  mayo.  Por  otra  Real  cédula,  fecha  también  en  To- 
kilo  i  4  tic  mayo  de  este  dicho  año^  se  dio  licencia  y  facultad 
¿ Gutierre  de  la  Peña ,  vecino  de  ValladoHd  ,  para  que  él,  ó 
quim  su  jxxler  hubiese,  pudiese  buscar  y  descubrir,  auq 
det  '  '  la  legua  exceptuada  r!c  las  minas  de  Guadalcanal, 
^  no  jierjudkando  á  los  j»zo8  abiertos  y  labratlos 
S.  M. ,  hasta  fia  de  e^te  aíio  solaniente  ,  y  dao- 

1 1 
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dó  la  tercia  porte  dd  xbetal  qué  -^ooediese;  quitas  las  castas 
ygastos. 

i8  de  julio.  Habiéndose  concluido  la  obra  de  la  igleña  y 
aposento  de  los  capellanes  de  las  minas,  Tino  en  i8  de  julio 
de  este  año,  de  orden  del  adnúnisdrador  don  Francisco  do 
Mendoza,  JtAn  de  Zumarraga,  maestro  de  cantería,  estanlo 
en  la  villa  de  Cazalla ,  á  tasar  dichas  obras ,  que  habian  he- 
cho los  albañires  Juan  Martin ,  vecino  de  Llerena ,  Pedro  Me- 
rino, de  la  misma  vecindad,  y  Alonso  de  Buitrago,  de  la  de 
Gazalla.  Declaró  que  la  óbrik  estaba  bien  hecha  y  acabada;  y 
tasó  las  demasías. 

22  de  julio.  En  22  de  dicho  mes,  Baltasar  Jiménez,  la- 
tonero, vecino  de  Toledo  ,  se  obligó  á  hacer  un  ingenio  de 
hierro  para  desaguar  los  pozos.  Ocupóse  en  la  obra  hasta  20 
de  setiembre,  y  se  le  pagaron  por  ella  1 1390  maravedís. 

i\  de  julio.  Siendo  muy  considerable  el  gasto  que  se  hap 
cia  con  los  esclavos  que  trabajaban  en  las  minas,  y  convi-" 
niendo  que  hubiese  persona  determinada  que  los  recogiera  de 
noche,  cuidara  de  su  alimento ,  ropas  y  demás  asistencia,  se 
nombró  para  este  cargo  á  Gerónimo  González  de  la  Espada, 
vecino  de  Guadalcanal,  con  cinco  reales  de  salario  al  día.  Sir- 
vió en  ello  hasta  iS  de  abril  de  i5649  desde  el  3 1  de  julio 
de  i56i. 

Agosto.  En  principios  de  agostd  de  este  mismo  año  dis* 
puso  don  Francisco  de -Mendoza  que  se  edificara  para  él  nn 
aposento  aparte,  cual  convenía  á  su  cargo  de  administrador 
general. 

Para  el  acarreto  de  maderas  para  los  edificios,  ademas  y 
deiñiás  obras  de  la  fábrica  de  las  minas ,  se  compraron  en  los 
pueblos  de  Aroche  y  el  Cerro,  en  tierra  de  Sevilla ,  Gincuén* 
ta  bueyes  de  asta  y  i^di,  te  precio  de  65ck)  maravedís,  .utie 
iDon  otro,  cada  uno. 

26  de  agosto.  En  26  del  mismo  mes  de  agosto  fue  dohh 
hndo  n£iestro  de  carpintería  de  las  miñas  Cristóbal  de  Upfit 


lobt  ct!ko   iTo   maravedí»  al  día,  i[ue  disfrutó  hasta  Si  de 
de  1 563. 


i^  de  setiembre  de  1^6 1,     Lo?  caípataces  flaineticos  Jiiaiy 

Mtoii»^  Maestre  Hanta  y  GoraeKo  Sconop  ^  deftciibrieron^  ciiP 

{riacípios  de  detiembrc  una  mina  mmediata  á  los  [loíckd  fíco^ 

M  R^  ,  y  la  labraron  habiendo  una  contramina  para  bene- 

I  Inrb-^  gastando  bastante  cantidad  de  maravedís  en  ello ;  y 

I  fecha  19  de  este  mismo  mes  mandó  el  administrador  ge^ 

I  mi  que  te  les  abonara  dicho  gasto  con  el  producto  de  tres 

de  plata  fina  que  hablan  salido  de  los  metales  de  dl- 

^  las  diales  pesaron  4$  marcos  y  7  onzas. 

fundiciones  y  afinaciones  hechas  en  este  año  de  i56i 

tan  eo  el   estado  general  que  se  imprime  al  Bu  de  esta 

fji  i3  de  noviembre  falleció  en  h  mmba  fábrica  de  la» 
Pedro  de  Buendia  ^  una  de  las  t^ersonas  que  tenían  á' 
h  labor  de  los  pc^uys  de  ellas. 


#  #  #  #    . 


Año  1362. 


<( 
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En  principios  de  este  año  salió  don  Francisco  de  Mendo- 
fi  de  las  minas  á  la  corte  á  los  negocios  de  la  fábrica  de  ellas, 
y  i  los  personales  suyos.  Desde  entonces  cesó  la  comunicación 
treefák  de  los  oficiales  ó  empleados  de  las  minas  con  el  res- 
pecQVo  secretario  del  Rey  destinado  á  estos  negocios,  y  se  en- 
Itndieron  directa  y  exclusivamente  con  los  cootadores  ma- 
yores ,  quienc»  se  manifestaron  poco  satisfechos  de  lo  mucho 
^iie  don  Francisco  de  Mendoza  habia  gastado  en  edificios  y 
obni]»  de  lujo ,  y  en  la  excesiva  confianza  que  habia  hecho  de 
loi  operarios  alemanes. 


II 


$4  ^o  iS^f^- 

-■  Estaban  muy' áfraaadas  las  fundicioiieB,  y  «o  dio  anden 
que  comenzasen  inmediatamente ;  y  en  efecto ,  con  fecha  7 
de  febrero  de  este  año  de  iSóa  participaron  que  desde  10  de 
0oevó  anterior  te  .habían  heclto  54  fundiqioiies  de  metal ,  y 
cuatro  de  tobrieo :  que  laa  primeras  produjenm  IC71  arro-' 
bas ,  y  las  segpndas  40  (de;  {^omo-ridata.:  que  se  babian  afi- 
nado 936  arrobas  de  {Aomo,'de  que  procedieron  17  plan- 
chas ,  que  pesaron  S87  marcos  y  4  onzas  de  plata  fina. 

a  de  mero  d^  j56%..  En  2  de  este  mismo  mes  de^iedero 
Sat  nombrado  el  bachiller  Antón  Ruiz  Ortega  .  juez  de  lat 
minas  con.340  maravedia  al  dia ,  y  sirvió  hasta  i3  de  abril 
de  1564. 

íS  de  id.  Juan  Guitz,  flamenco ,  se  obligó  en  1 3  de  ene- 
to  de  esie  afio  á  hacer  y  núnáir  dM  estados  >n  la '  contramina 
de  la  Burbana  V  trayendo  de  dia  y  noche  la  g^te  necesaria 
para  ello ,  por  precio  de  doce  dueados  ^ue  se  pagarían  á  me- 
dida que  se  fuese  haciendo  la  obra. 

27  id.  En  27  del  mismo  mes,  Domingo  de  Azcuna ,  ve* 
ciño  deLlerena,  se  obligó  asacar  de  la  Pedrera  de  Guadalcanal 
las  piedras  sillares  qtfdesaiiai  para  1^  horn)^  de  las  minas,  con 
condición  que  ninguna  bajase  de  tma  vana  de  largo  y  media 
de  alto. 

Hallándose  don  Francisco  de  Mendoza  en  Toledo,  dirigió 
la  siguiente  orden  á  los  oficiales  y  empleados  en  la  fábrica  de 
las  minas ,  en  que  les  previene  diversos  puntos  tocantes  á  la 
labor  y  beneficio  de  ellas.  Dice  asi. 

10  de  abril  de  i56x  Loque  el  muy  ilustre  señor  don 
Francisco  de  Mendoza,  administrador  general  de  &  M.  de  laa 
minas  de  estos  reinos  ;  ordena  que  se  hag^  en  las .  minas  dd 
término  de  Guadalcanal  en  10  dias  del  mes  de  abril  de 
iSÓA  años. 

, :,;  jPrimerammte,  que  un  indiano  que  se  llama  Mqsen  Bote- 
ller,.coa  quien  su  merced  tiene  concertado  que  haga  cosaa 
y  adherentes  con  que  ¿e. funde  y  afina  con  azc^e,  si  viniere^ 
•e  redban  las  cosas  que  trujere,  y  se  lepague  lo  que  él  dije- 
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le por  dio;  y  m  pidiere  que  quiere  hacer  ensaye  de  ía  m^ 
mooQ  ,  lo   hag;a^  teniendo  cuenta  con  lo  que  hace. 

S  Juan  Díaz  y  Orgolloz ,  en  cumplimiento  de  una  cédu- 
kde&M.  que  presentaron  ante  su  mercetl,  vinieren  á  bus- 
m  WMBÉB  en  la  legua  á  la  redonda  destas  minas ,  siendo  pa- 
«lo  el  iDea  de  mayo  venidero^  que  se  cumple  el  término 
^  se  da  á  8u  merced  para  las  hacer  buscar  primero ,  se  las 
éfm  buscar  ,  con  tanto  qne  no  les  dejen  abrir  pozos  en  par- 
i  donde  venga  daño  á  estas  dichas  minas-,  ni  las  que  tiene 
éacobiertas  ,  y  minas  halladas,  Hernán  González  Carmena, 
slat  que  descubriere  Juan  Gómez  de  Palomas,  que  por  or- 
en de  9U  merced  anda  buscando  minas,  y  las  ha  de  bus^ 
or,  y  las  que  estuvieren  descubiertas;  y  se  les  dé  picayos,  y 
WQ»^  j  ademas  y  tornos. 

Que  Maestre  Hantz  comience  á  hacer  y  dar  orden  como 
9t  bagfm  las  escaleras  para  entrar  en  los  pozos. 

Que  se  compren  en  Berlanga  diez  qi^intales  de  plomo-plata. 

Que  uoa  mina  que  tenia  descubierta  Maestre  Hantz  la 

^eili  los  capataces,  y  si  conviniere  seguirse  y  ahondarse,  se 

lap;  y  ella  y  las  demás  se  labren  á  destajo,  que  son  las  que 

(Wmenai  tiene  dada  memoria. 

La  tierra  que  se  saca  del  corral  donde  G^rnello  labra  y 
beorficia  los  referidos  terreros ,  no  se  saque .  y  se  ponga  en 
d  dkrbo  corral  en  la  parte  que  menos  embarazare,  porque 
úcne  provecho  ^  y  se  ha  de  tornar  á  l)eneficiar. 

Que  uno  de  los  alguaciles  que  están  en  estas  minas  ordi- 
ürtamente  se  ocujie  fuera  del  corral  de  la  fábrica,  y  tenga 
coklado  fie  randar  las  dichas  minas  y  las  chozas ,  y  á  la  re- 
donda de  ellas  de  noche. 

Qne  Francisco  de  Sosa  ,  guarda ,  se  pase  al  aposento  que 
Andrés  Sánchez  ,  que  son  cuatro  piezas,  y  ambos  estea 
fticho  aposento  y  se  acomoden  allí;  y  se  dé  i  Francisc-o 
,  trayendo  á  su  rauger,  el  aposento  que  tiene  el  diclio 
Sosa,  j  se  junte  con  el  que  tiene  el  dicho  Francisco  Alonso, 
m  acomocten. 

.  se  envíen  á  Aracena  dos  buscadores  de  panera,  y  se 
'  >peac  Dbz  de  Mercado  para  que  laven  los  terreros, 
tren  se  ensaye ,  y  avise  de  cómo  sale  ,  para  que, 
aaar  adelatite,  se  haga ;  y  si  no  conviniere,  de- 
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I  jaree  ha  de  hacer ,  y  comunicarse  ha  con  Cornelio  para  que 
[ve  haga  lo  que  mas  convenga. 

Que  ee  admita  á  Antonio  Fernandez  en  la  afinación,  y 
la  traiga  consigo  uno  ele  los  Muñoces,  y  otro  afinador,  y  se  le 

dé  lo  que  se  suele  dar  á  lo®  semejautes Don  Francisco  de 

Mendoza. 

En  7  de  este  mismo  mes  habia  nombrado  á  Hernán  Gon- 
sale?  de  Carmena^  descubridor  p-incipal  para  Alhacena  y  Ga- 
buusa,  con  seis  reales  diarios. 


#  «  *  * 


Parece  que  Moseu  Boteller-»  de  quien  se  hace  menciofi 
len  la  orden  antecedente,  sería  admitido  por  don  Francisco  de 
[Meudoza  para  que  fuese  á  Guadalcanai  á  ensayar  el  método 
de  beneficiar  la  plata  con  el  azogue,  de  resultas  de  haberle 
recomendado  este  mismo  método  en  la  cédula  Real  de  3o  de 
octubre  de  iSSj,  que  ya  queda  impresa;  y  aun  del  memo- 
rial que  presentó  al  Rey  el  misino  Boteller  ,  y  se  imprime  en 
seguida  ,  se  evidencia  que  fue  llamado  de  Nueva- España  por 
el  mismo  flon  Francisco ;  lo  cual ,  y  el  tenor  de  su  exposición, 
y  to*los  los  demás  documentos  relativos  á  dicho  Boteller.  in- 
dican que  él  fue  en  efecto  el  primero  ó  uno  de  los  prijneros 
descubridores  del  invento  del  azogue  para  beneficiar  los  me* 
tales  (r). 


ofiT 


(1)     Nuestro  erudito  y  labarioso  couipañcro  j  amigo  e]  señor  don 

Martin  Fernandez  de  Nüvarrete  ,  aciuat  director  de  U  Kenl  Ácádemfa 

de  Iti  Historia,  secretario  de  la  de  san  Fernando  de  ]is  nobles  Artes ,  y 

director  de!  Depósito  Hidrográfico,  ha  tenido  la  bondad  decomtinícar» 

nos  la  siguieole  apuntación    «Bibiioteca    RejiL  ^ — Sala  de   Manuscri- 

«tos. —  J.  38  — En  una  obra  MS,   intitulada  .  Noticias  Sacras  y  Bea* 

tiles  de  las  Indias  occidentatcs ,  Be.  ,  por  Juan  Diai  de  la  Calle  ,  se  balU 

é^n  la  págma  187  la  siguiente  noticin. — Bartolomé  de  Medina  fue  el  in- 

nvcntor  de  sacar  la  plata  de  los  metales  €C»n  lEOgue;  y  pasó  ú  este 

«tefecto  ú  la  Nueva-España  e]  año  de  1554  ,  y  lo  consigutc^  el  de  1557*. 

[«Pasó  con  esta  invención  á  los  reinos  del  Peni  ,  y  lo  ejecutó  ;  y  se  »i- 

«guierou  de  utilidad  á  lo  l\cal  hacienda  en  solos  ios  diezmos  y  quietos 

I  «del  Peni  y  Nueva -España  cerca  de  das  millones  cada  año^  de  que  pt- 

L«rece  por  memorial  firmado  del  licenciado  don  Pedro  de  Ángulo»  re- 

I  «tator  del  consejo  »  sacado  de  informaciones  dé  parte  y  oficio  ,  heel 

[ffCD  la  audiencia  de  Méjico  el  aüu  IGIG  ;  y  otros  papeles.** 


.  i5  mayo  iS6a.  En  i  5  de  mayo  de  este  año  8e<)Í3^gó  Nif 
tcÜB  Hernández,  vedno  de  Alanls,  á  hacer  lo^  labres  de 
lejas  para  la  casa  que  se  hacia  de  cuenta  de  su  Magestad  en 
d  úúo  llamado  la  Onza  en  el  Robledo  para  las  acémilas  del 
jervicio  de  las  minas,  cada  millar  á  33  reales. — £n  este  mi^ 
mo  dia  se  ajustó  cada  arroba  de  carbón  de  brezo  á  ai  ma- 
ravedís. 

£1  memorial  de  Mosen  Boteller  dice  literalmente  atL 

M&narial  y  cartas  de  Masen  Antonio  Boteller  sobre  bene^ 

Jiciar  can  azogue  los  deshechos  de  los  terreros  de  las  minas 

de  CkuukUcancU. 

Sicnlam  ds  Sitado.  — Goneipoxidencia  de  Gattilla,  nfim.  124, 
219  de  junio  de  iS6x. 

C  B.  M. — Mosen  Antonio  Boteller,  vecino  de  la  ciudad 
de  México  en  la  Nueva-España,  primer  artífice  inventor  de 
sacar  plata  de  los  metales  por  la  industria  y  beneficio  de 
el  azogue ,  ansí  en  la  Nueva-España ,  como  en  estos  vues-^ 
tros  reinos ,  persona  que  fui  llamado  de  la  Nueva-España  á 
estos  reinos  por  mandado  de  don  Francisco  de  Mendoza,  viies-  * 
tro  administrador  general  de  las  minas  destos  vuestros  i^einos, 
para  aprovechar  con  el  azogue  algunos  metales  que  con  nie- 
go no  se  pueden  aprovechar ,  ni  sacar  plata ,  sino  es  á  mucha 
oosta  de  la  mina  de  Y.  M.  de  GuadalcanaL 

T  es  ansi  que  yo  vine  á  ello  á  la  dicha  mina,  y  hice  derr 
tos  ensayes  en  ella ,  como  paresce  por  el  parescer  de  los  vues- 
tros oficiales  de  la  dicha  mina ,  que  dieron  y  está  en  poder 
de  el  contador  Alonso  Hernández,  por  donde  se  hizo  el  asien- 
to conmigo ,  y  para  los  dichos  ensayes  que  yo  ansi  hice  por 
mandado  del  dicho  don  Francisco,  se  roe  dieron  por  carta  y 
provisión  Real  de  V.  M.  cuatro  quintales  de  azogue  en  el  po- 
zo de  el  Almadén ,  los  dos  dellos  llevé,  y  los  otros  dos  qu^a- 
ron  en  el  dicho  Almadén,  y  después  de  haber  hecho  los  di- 
chos ensayes ,  gastando  de  los  dichos  dos  quintales  muy  poca 
cosa  dellos,  los  dejé  en  guarda  y  depósito  de  un  mayordomo 
dd  dicho  don  Fi;ancisco,  y  en  su  casa  y  morada  vY  .ll^^vándo- 
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me  di  dicho  don  Frandsco  á  Granada,  el  dicho  mayorddm 
los  dio  y  entr^  á  lo8  ynestroe  ofidaks  de  la  mina  de  Gna- 
dalcanal  con  otros  instrumentos  de  mi  ocultad  y  beneficio;  i 
como  el  dicho  don  Frandsoo  (íie  ele^do  por  Capitán  General 
de  las  galeras,  cesó  lo  que  entre  mi  y  él  estaba  {eticado,  0(y 
mo  parte  dello  parece  por  estas  cartas  firmadas  de  su  nombre 
de  las.  cuales  hago  mostración  para  ella 

Á  y.  M.  pido  y  suplico  mándeme  dar  los  dichoé  da 
quintales  de  azogue  que  están  en  poder  de  los  dichos  oficiales^ 
pues  que  son  mies,  y  se  hobieron  para  mi,  y  se  roe  haga 
merced  dbUos;  y  en  caso  que  algún  precio  de  maravedís  hayí 
de  dar  por  ellos,  sea  moderado  el  precio,  y  se  me  fie  por  al- 
gún tiempo,  si  V.  M.  fuere  servido;  y  si  no,  como  se  vaya  sa« 
cando  {^ta,  de  cada  envoltura  daré  un  marco  de  plata  faíAsta 
que  se  pague ,  y  para  ello  lo  cobren  los  dichos  oficiales  de  la 
mina,  porque  tengo  grande  necesidad  dello,  y  á  Y .  M.  cum- 
ple y  á  vuestra  real  hacienda ,  por  la  parte  que  yo  soy  obliga- 
do á  darle  de  los  metales  que  son  a  mi  cargo ,  de  lo  cuál  re- 
cebiré  gran  bien  y  merced.  —  Masen  BoteUer.  (i)  ' 

Cartas  de  don  Francisco  de  Mendoza  d  Masen  Boieller. ' 

Al  magnífico  Señor  el  señor  Mosen  Antxmio  Botdler. 

Magnífico  Señor:  Recibí  la  carta  de  vuestra  merced  de 
veinte  y  dos  de  este  mes,  y  á  las  demás  que  he  rescibido,  ten- 
go respondido.  En  lo  que  toca  al  azc^e,  ya  lo  he  tratado  con 
estos  señores  del  consejo,  y  aguardo  que  me  respondan.  En  di 
entretanto  pondrá  vuestra  merced  á  punto  los  metales,  qué 


(i)  Este  memorUl  fue  prepeiitado  pov  Boteller  algnn  tiempo  ámfúM 
da  1a  ¿poca  k  que  corresponda  etta  colocación  ;  pero  tiendo  de  la  miioHi 
fecha  que  te  anota  al  margen  del  memorial  lat  carta*  de  don  Francitco 
de  Mendoza  9  ^n  qno  apoya  Boteller  tu  pretensión ,  ha  parecido  oonna- 
niente  colocarlo  aquí.  Por  lo  demat,  estos  y  los  demás  documento*  qna 
te  imprimen  en  este  Tolnmen  «  relativos  k  este  sugeto,  dan  suficientes  iio^ 
ticias  para  congetnrar  si  ¿I  fue  en  efecto  el  inventor  de  beneficiar  la  pL|« 
ta  con  asogue ,  pnesto  que  nadie  te  atrevió  k  negárselo  en  una  éposa  taia 
próxima  al  detcnbrimianto. 
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tt»«eaore9  oficiales  darán  los  que  fueren  menester,  para  que 
ca ft:ip(HKUerKla 9  estén  á  punto  para  pcxleise  hacer  luego,  y 
09  aguardemos  á  mas.  Nuestro  Señor  la  magnífica  persona  de 
f ,  Merced  guarde*  —En  Madrid  á  venite  y  nueve  de  junio  de 
nU  quinieotoe  dementa  y  dos. — Don  Francisco  de  Mendoza.  ~ 
A  senrk^  de  v.  merced,  —  Don  Francisco  de  Mendoza, 


Al  xnagníGco  Señor  el  señor  Mosen  Antonio  BoteUer. 

ífioo  Señor :  Tres  cartas  de  vuestra  merced  he  reci- 
y  luego  que  vino  á  mi  potler  la  primera,  ae  dio  peii-* 
[cÉin  ea  consejo,  para  que  nos  dé  el  azogue  del  Almadén  dado 
ré  comprado  por  nuestros  dineros:  en  proveyéndose,  inviaré 
d  recatido  para  que  se  hagan  los  ensayes,  y  daré  toda  priesa 
psra  que  «e  lleve;  en  el  entretanto  será  bien  aderezar  los  me- 
talo^ Yo  escribo  á  los  oficiales  que  se  haga  el  ensaye  de  todos 
loa  géneros  de  metales  que  hay  en  las  minas ,  de  que  se  pue- 
da aprovechar;  y  es  bien  moler  y  cerner  entretanto,  y  hacer- 
lo muy  bien  hecho,  porque  yo  no  quiero  que  quede  ctju 
achaque  ninguna  cosa,  y  doña  Catalina  favorecerá  el  uegc^cio 
de  baena  gana.  — Nuestro  Señor  la  magnífica  prsím a  de  v.  mer- 
QBcl  gparde.— En  Madrid  á  veinte  y  siete  de  junio  de  mil  qui- 
mento»  sesenta  y  dos.  —  Don  Francisco  de  Mendoza,  — ^A  ser- 
de  v.  merced.  —  Don  Francisco  de  Mendoza, 


b 


Al  magnífico  Señor  el  señor  Mosen  Antonio  Botcller. 

Magnifico  Señor  :  Dos  cartas  suyas  he  rescebido  de  veinte 
j  liete  y  veinte  y  ocho  del  mes  pasado,  y  luego  me  dé  la  re- 
«airíon  que  me  dá  de  los  metales  de  que  se  ha  de  hacer  el  en- 
saye cx)n  el  azogue ,  y  veo  fior  estas  cartas  y  las  de  Hugo  que 
no  le  dan  buen  recaudo  como  querría ;  y  pjfqiie  esos  ensates 
hd  qu&len  en  opinión,  y  haya  alguna  falta  y  achaque,  pues 
^«B  lia  tardado  tanto  en  sacarse  la  céilula  para  el  amgue,  que 
bswta  ahora  no  ha  fxxlido  ir;  quiero  que  f)or  poros  tlins  mas 
lo  hagamos  muy  á  nuestra  satisfacción ,  y  para  ello  yo  escribo 

kluB  oficiales  que  den  los  metales  4|ue  fueren   menester ,  y  se 
«dau  y  aderecen ,  y  envíen  luego  por  el  azogue,  y  esté  to- 
lmo y  muy  bien  aderezado  para  cuantío  yé^  xtxytt;  y  si 
fc ■■ 
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Fcnel  entretanto  quisiere  ir  algún  dia  á  Sevilla,  podrálo  hacer, 
pues  Hugo  será  fiel  guarda,  —  Nuestro  Señor  la  nmgnífica  per- 
sona de  V-  raerced  guarde.  ^ — De  MafVid  á  siete  de  agosto  de 
mil  cjtúnieutos  sesenta  y  dos, —  A  servicio  de  v,  merced-^ 
Doii  Francisco  de  Meniluza. 

#  #  •  # 

En  1 6  de  este  mismo  mes  de  agosto  se  hizo  ajuste  con 
Francisco  St  chrz  de  la  Vaquera  de  pro\cer  toda  1^  nlmSrta- 
[ga  qiK*  pudii'Be  para  el  beaeücio  de  los  metales  de  las  xmnae^ 
\á  precio  de  a5  reales  el  quiatuL 

#  #  #  « 

\%áuto  que  dio  Francisco  Itttiz  de  Anuncibay  ^  administrador 

{^e  las  minas  ^  para  librar  á  Mmen  Botcller  i^co  niara" 

vedis  denlas  de  5oü  reales  que  le  estaban  librados. 

CoDtaduria  át  las  miiiat ,  libro  nóm.  a  O. 

j^  de  Agoeto  de  i56a. 

En  las  minas  del  término  de  Guadalcanal  á  ij  del  mes 
de  agosto  de  iSóa  años,  el  muy  magnífico  scfior  Francisco 
Ruiz  de  Auuncibay,  tesorero  y  admíiiistrador  en  las  dichas 
minas,  dijo:  que  por  cuanto  Mosen  Boteller  va  al  pozo  del 
azogue  del  Almadén  á  traer  cuatro  quintales  de  azogue  para 
ti  ensaye  que  ha  ilc  hacer  con  el  metal  destas  minas  por  or- 
len del  scuor  don  Francisco  de  Mendoza,  administrador  ge* 
aeral  jw»r  su  Magcstad  de  las  minas  destos  reinos ,  y  tiene  ne»- 
sidad  de  dineros  para  el  camino,  ordenó  que  se  le  hieren  al 
icho  Mosen  Boteller  3400  maravedís  j>ara  en  cuenta  de  la 
jue  hubiere  de  haber  de  salario  del  tiempo  que  ee  ocupare  en 
ello,  y  que  este  auto  se  ponga  en  la  contaduría  de  estas  mt» 
, — Francisco  KuÍ2  de  Auuncihay, 


«  •  #  • 
Por  auto  de  don  Francisco  de  Mendoza  de  :i8  de  octubre 
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ir  dicho  año  iSóa,  se  mandaron  pagar  á  Boteller  4962  ma- 
raf«dÍ9^  que  había  gastado  con  intervención  de  Hugo  Frisio, 
crádo  de  cucho  don  Francisco ,  en  comprar  cedazos  ^  tinas  de 
mogadnrcs ,  estopa  para  mangas ,  vinagre ,  sal  y  otros  gastos 
fit  le  lial>iaQ  ocurrido  en  ensayar  y  dar  orden  crnio  de  los 
viales  de  las  dichas  minas  de  Giiadalcanal  ee  sacase  la  plata 
j  ley  de  ellos  con  azogue,  en  lo  que  se  había  ocupado  desde 
I  •de  julio  de  dicho  año  hasta  el  referido  28  de  octubre  del 
■bmo.  por  cuyotratiajo  le  señalaba  y  mandaba  librar  adema» 
S^Sco  maravptlís^quecon  35c  reales  que  habían  costado  va- 
psm  herraxnieiiyLS  en  Sevilla  ^  eran  por  todo  64362  maravedí. 

#  #  #  # 

Desde  aa  de  setiembre  de  i  $64  se  sacaron  de  los  dese^ 
choe  cjiíc  labra  Mnsen  Antonio  Boteller  con  azogue  hasta  22 
de  nofwmsAjre  i  ^  marcos  una  onza. 

JEd  otra  entrega  1 1  marcos ,  6  onzas  y  4  ochavas. 

En  oíra  entrega  6  marcos  en  9  de  junio  de  i565. 

Eo  a3  de  ¡d.  4  marcos  y  5  onzas  y  metlia. 

En  7  de  julio  de  Id.  5  marcos. 

Eo  !&4  de  id.  II  marcos. 

En  23  de  agosto  7  marcos,  6  ochavas. 

En  i5  de  setiembre  8  marcos,  7  onzas,  4  ochavas. 

En  6  de  octubre  Boteller  y  Francisco  Pérez  de  Canales  su 
compañero  8  marcos  y  5  onzas. 

Ea  ^7  id.  Boteller  10  marcos,  7  onzas  y  4  ochavas. 

En   1 3  de  noviembre  S  marcos,  7  onzas,  3  ochavan. 

Ea  1 1  de  diciembre  9  marcos  y  7  onzas. 

AÑO  i566. 


A  4  de  enero  de  i566,  9  marcos. 
Ea  2C  de  enero  7  marcos,  6  onzas. 


#  *  #  # 


En  I.**  de  noviembre  de   i565  lo«  oficiales  de  las  minas 
pgyeycron  un  auto  en  que  acordaron  que  pra  el  mejor  apro- 
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rechamienfo  de  los  desechos  de  los  terreros  de  Cornelio  Sco- 
nop  que  Jienefií  iaban  coo  a/ogue  Mosen  Antonio  Boieller  y 
FrarKMsro  Pérez  Canales,  su  compj fiero,  se  les  hiciese  una  ra- 
sa, p;ira  que  pudiesín  ejecutar  sus  oj^eraciones.  Importó  la  fá- 
brica de  ella  15986  maravedia 


#  #  #  # 


I 


El  quintal  de  azogue  qrte  se  enviaba  á  las  Indias  por  los 
ios  de  I  565,  lo  desnachabd  Pe^^lro  Arnao,  fla elenco,  de  ^5  á 
^73  maravedís,  y  la  licencia  para  llevarlo  á  Lidias,  se  bene- 
iciaba  á  2 5  ducados, 

A  Mosen   Bcjteller  se  le  reguló  en  Guadalcanal  á  SySoo 
maravedís  cada  tjuiutalp 

#  #  #  • 

En  8  de  oc^tulne  de  1 56a  ordenó  D,  Francisco  de  Mendoza: 
1.**     Que  los  esclavos  de  su  Magestad  que  estaban  en  las 
minas  no  sirviesen  á  nino;iina  persona  particular, 

a.**     Que  los  herreros  de  la  fábrica  Real  no  hiciesen  cosa 
i»fiinguna  para  paniculares. 

3.*^     Que  las  maderas,  teja  y  ladrillo  se  pusiesen  á  cubierto 
|cn  nn  corral. 

4.**     Que  ni  los  guardas  ni  las  demás  personas  tuviesen 
[Contratación  con  I08  trabajadores. 

5.**     Que  Ríxlrigo  Lucas  ensayase  todas  las  tierras  y  relaves 
[que  liabia  en  los  corrales,  y  los  que  no  fiíeseu  de  provecho, 
le  ecliasen  fuera. 

6.**     Que  no  se  encierre  á  los  esclavos  por  el  dia ,  y  que  el 
kfesorero  los  visite  y  cuitle  de  su  buen  trato  y  asistencia. 

7.*^  Que  un  alguacil  visite  las  acéiuilas,  y  si  se  las  tra- 
bien. 
En  14  del  mismo  mes  Diego  Tuesta,  carbonero,  vecino 
Ide  Cazalla,  se  olíligó  á  l^cer  24  maromas  de  cáñamo  para  el 
) servicio  de  las  minas,  á  seis  ducados  jx>r  cada  quintal  que 
I  pesasen. 

En  íP  de  noviembre  fue  nombrado  el  licenciado 
ie  Paz  médico  de  las  minas,  con  SySoo  maravedí' 
Sirvió  liasta  3i  de  agosto  de  1575. 
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En  i5  íW  ini«nx),  el  administrador  don  Francisco  de 
Vaiam  proveyó  un  auto  en  que  dice,  que  por  cuanto  él 
iaá  hacrr  ausencia  de  las  minas (i)^  nomlíraba  por  adminis- 
taior  totexino  de  la  fiibrica  á  PaLlo  de  Mcl^oía;  y  que  el 
Bfynrclonio  le  diese  cuenta  de  tres  en  tres  dias ,  según  estaba 
m^if^^Ar^  por   SrU    Magestad. 


#  #  #  # 


En  a6  del  misino  roes  de  noviembre  Miguel  Cárnica,  ear- 
j  se  obligó  á  proveer  para  el  servicio  de  las  minas  mil 

co6ti]bs^  las  5oo  de   nueve  cuaitas  de  largo,  y  las 

S<x>  de  á  6  cuartas ;  el  ciento  de  las  primeras  á  quinien- 
lOt  maravedís  9  y  de  las  segundas  á  trescientos  veUite  y  tres 
aianvcdíft. 

•  #  #  « 

Año  1S05. 


#    #    #    # 


En  19  de  enero  de  este  año  de  j  563, — Hugo  Frisio  natu- 
tú  de  la  ciudad  de  Frisia,  estanteen  Guadalranal,  otorgó  car- 
U  de  venta  á  la  Magestad  del  señor  Rey  don  Felipe  y  á  Pabto 
de  Melg^osa^  administrador  de  las  núnas  en  su  nombre,  de  dos 
CK^lavoíí  de  color  negros,  meclianos  de  cnerjio.  Mamados  el 
uno  Pedro,  y  el  otio  Juan  Calan  ,  de  edad  de  óo  años;  suyos 
|lroploe^  sujetos  á  servidumbre,  no  borrachos,  ni  ladrones,  ni 

^%y     S^guti  «!  memorial  ée  Moten  Botellcr  qoe  i^tieda  fnipT<»o  ant»- 
fiorflN9ttte  <t  y  Jos  dema«  docuro^ntot  i\nr.  liemoa  consultado  ^  niarriió  d^n 
-*%  á    «ervir  ^n  la»  ^alt^ras    d^  K^^iaria  ,    en    c.lidad   de   aloiiratite 
^  «jiie  socorrió  á  Oran  y  Maialqiiivir  ,  y  cuando  í**    prepa- 
^«l    Pefion  4    falleció ,    auccdjcndola  en    el    nimtido    don 
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endemoniados,  nt  se  mean  en  la  cama,  ni  tídhen  gota  éoral, 
ni  otra  enfermedad  encubierta,  por  precio  de  6o ^  maravedft 
ambos,  para  el  senricio  de  las  minas. 

•  #  •  • 

Habiendo  los  oñciales  escrito  al  Rey  don  Felipe  Segundo, 
que  las  minas  andaban  flacas  y  producian  muy  poco  metal ,  y 
que  el  total  gasto  de  ellas  importaba  cuatro  cuentos  trescien-» 
tos  treinta  y  cuatro  mil  seiscientos  cincuenta  y  siete  maravedís 
al  año;  mandó  su  Magostad  que  le  informasen  sobre  la  mo- 
deración de  salarlos  que convendria  hacerse,  y  oficiales  y 
operarios  que  podnan  despedirse — El  Real  despacho,  es  ddl 

terór  Uteral  siguiente. 

•  «  «  « 

Carta  á  los  ojiadles  de  las  minas  de  Guadalccaicd  sobre 
diversos  negocios  tocantes  d  ellas. 

Gontadnriat  generales,  nnnr.  Bo7a. 
Si   de  enero  de  i563. 

El  Rey —  Nuestros  tsficlales  tle  las  minas  de  Guadalca- 
nal.  Vi  vuestra  carta  de  tres  del  presente  y  la  relación  del  di- 
nero que  se  ha  librado  para  los  ^stos  tle  las  dichas  minas, 
desde  cinco  de  octubre,  hasta  úldmo  de  diciembre  del  año 
'pasado  de  mil  quinientos  sesenta  y  dos  ^  y  lo  gastado  en  ellas 
desde  el  dia  primero  de  octubre  hasta  fin  del  dicho  año ,  y 
'en  esto  no  hay  que  tlecir. 

Todos  los  metales  que  están  por  ftmdir ,  se  fundirán  lue- 
go sin  que  se  alce  la  mano  dellos  hasta  acabarse ,  y  también  se 
entenderá  en  añnar  el  plomo-plata  que  dellos  procediere  y 
enviarlo  a  Sevilla. 

. ,. .  He  visto  la  relación  que  enviasteis  de  los  salarios  que  se 
pagan  á  los  oficiales  y  personas  que  se  entretienen  en  esas  mi- 
llas y  en  las  de  Aracena  y  Cazalla ,  que  monta  cuatro  cuentos 
trescientos  treinta  y  cuatro  mil  seiscientos  cincuenta  y  siete 
maravedís  en  cada  uno  año;  y  andando  como  decís  que  an- 
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Ab  bs  dichas  ruinas  tan  ñacas,  y  no  habiéndose  sacado  nin- 
as iBrtal  (Jellas  el  mes  pasado,  ha  parecklo  que  será   bien 
deanfir  y  licenciar  desde  luego  los  oficiales  y  personas  que 
fVigqrJi  no  fueren  menester,  y  que  solainente  queden  y  se 
tiutaeoyo  los  que  no  se  pudieren  exrusar  y  que  sean  lorzo^ 
macote  n€!cesario5  según  el  estado  en  que  anduvieren  las  di- 
ém  inifiad^  y  p.iru  lo  dt4  l^eneficio  de  los  terreros  de  fuera  y  pa- 
D  b  demás :  y  porque  esto  to  potlreis  vosotros  mejor  saljer ,  os 
kranjto  para  que  lo  ejecutéis  luego  sin  lo  dilatar,  que  ade- 
Ivae,  si  se  liallare  mas  metal,  se  poilrán  confornie  á  la  necesi- 
¿r'  que  se  ofreciere  tomar  y  retiLlr  los  mas  ofii lales  y  |3erso- 
^qoe  fueren  menester;  y  enviarnos  heis  relación  de  las  per- 
■Bnqoe  quedaren  á  servir,  y  con  qué  salario;  que  también 
lerá  justo  moderarlos  del  alguna  cosa  según  la  of:u pación  y 
I  laliip  que  han  de  tener,  pues  no  será  tanto  como  pr  lo  pasa- 
dg,  y  los  que  se  despidieren  para  que  lo  sepamos;  y  el  dinero 
que  para  calo  fuere  menester,  proveeréis  vos  el  nuestro  tesore* 
to;  y  hasta  tener  gasudo  y  distribuido  todo  lo  que  fue  á  vues- 
tD  cargo  cnieramente  hasta  fia  de  diciembre  de  mil  quinien- 
iDi  sesenta  y  tlos^  no  se  librará  ningún  dinero  para  lo  deste 
IDO  de  mil  quinientos  sesenta  y  tres*  Y  de  aqui  adelante  para 
^  baya   en  esto  el  recaudo,  cuenta   y  razón  que  conviene, 
SBudaiiK»   que  todo  el  dinero   que  se  librare  y  entrare  en 
de  vos  el  dicho  nuestro  tesorero  para  los  gastos  de  la 
de  las  Minas,  se  meta  y  tenga  en  una  arca,  que  para 
efeio   haréis  hacer  luego  con  tres  certaduras  diferentes^ 
ífloe  teroeis  sendas  llaves  vos  loe  dichos  imcstros  veedor, 
ontador    y  tesorero,  en  cuya  cosa  estará  la  dicha  aica,  y  den- 
iKftdcUa  un  libro  en  que  se  ponga  por  escrito  todo  el  dinero 
que  se   metieren  y  sacare  della,  y  en  qué  dias;  y  fuera  de  la 
ifieha  arca  no  se  pueda  traer  ni  tener  ningún  dinero  de  la  di- 
cka  fcil>rlca:  y  mandamos  que  tome  la  razón  de  la  presente 
fr  de  Eriso^   mi  secretario.  —  De  Madrid   a   treinta  y 

oiM-  .»*    .ñero  de  mil  quinientos  sesenta  y  tres  años. — Yo  el 
Bey. -^  Refrendada  de  Eraso.^«  Concertada  con  la  origlnaL 


«  «  #  * 


I 


]6  de  febrero  de  iS63.     Con  fecha  16  de  febrero  de  este 
or  y  ad  jdor  Pablo  de  Melgosa  mandó  que 


96  *,  '  áSo  1S6S. 
6e  comprase  para  ra  Magestad  un  edifído  propb  de  Prandaoc 
de  Zamora,  y  se  habilitase  para  bodega,  á  fin  de  poner  en  ella 
las  tinajas  que  se  habian  comprado  en  Cazalla,  y  acopiar  á 
precios  razonables  hasta  mil  arrobas  de  vino  para  las  racionei 
de  los  esclavos  del  £ey ^Gostó  el  edificio  9728  maravedís. 


«  «  •  • 


En  28  del  mismo  mes  participaron  los  oficiales  de  las  mi- 
nas que  se  habian  enviado  á  SevUla  i95o5  marcos  de  pl^yfa 
afinada. 

Informan  al  mismo  tiempo  de  la  diminudon  ó  rebaja  que 
podría  hacerse  en  los  empleados,  operarios  y  sus  sueldos,  es* 
pecialmente  en  los  de  Aracena  y  Cazalla;.  y  que  G>rnelio  Seo» 
nop  habia  fidelantado  mucho  en  la  labor  de  los  terreros  de  sa 
cargo :  que  se  le  podrían  dar  5oo  ducados  para  ayuda  de  sos 
gastos:  Se  le  dieron  en  efecto ,  haciendo  obligación  ,  y  entnuoH 
do  en  la  fianza  su  muger ,  llamada  Catalina  Nuñez. 

De  resultas  del  precedente  informe,  se  expidió  Real  cédula 
nioderando  los  salarios,  y  mandando  despedir  á  algunos  em» 
Ideados  y  trabajadores.  1—  Dice  asL 

#  *  #  •     - 

Carta  de  S.  M.  para  que  d  los  oficiales  de  las  rnincu  de 
Guadalcanal  se  les  rmderen  los  Mlarios^  y  despidan  á 
algunos  oficiales  que  en  ellas  residen  para  excasar  la  costa 
-  por  falta  de  metoL     . 

Gmtadturía  de  1m  minas ,  libro  nwn.  >• 
1  .  B7  deabril  de  iS63. 

Fl  Bet. ^Nuestras. oficiales  de  las  minas  de  Ouadaloaoalt 

Vi  lo  que  me  escribistes  por  vuestras  cartas  de  vdnte  y  ocbo 
de  hebrero  y  primero  del  presente ,  y  la  relación  que  con  la 
última  delkis  enviastes  de  lo  que  Se  ha  gastado  en  las  dichas 
minas  desde  siete  de  enero  .haita  fin  de  marw  pasado»  que 
monta  dos  cuentos  trescientas  cincuenta  y  un  mil  ,y  dctaío^if 
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T  ocho  maravedís,  que  nm  parejee  mnclio,  no  liabién* 
83GAdo  dellas  ningún  metal  en  todo  este  tiempo,  y  por 
m  encargo  tengáis  la  nmno  en  qtie  haya  en  ello  mode^ 
,  y  €j»e  se  liaga  con  mucha  regla  y  orden  ^  <!c  manera 
fK  DO  se  gaste  sitio  lo  necesario  y  que  no  se  pueda  excusar, 
AMmismo  he  i?tsto  la  relación  que  enviastes  de  \m  ofí* 
dales  y  personas  entretenidas  en  esas  minas  y  en  las  de  Ara-^ 
om  y  Cazalla^  y  los  salarios  que  se  les  dan;  por  It  misma 
mm  que  arriba  se  dice,  paresce  que  se  podrian  excusar  algu- 
m  deltas  ,  y  moderar  los  salarios  á  los  que  quedaren;  y  asi 
a  ouodo  que  lo  miréis ,  y  que  se  quite  y  excuse  toilo  el  ga^ 
trqiie  se  pnáiere ,  de  muñera  que  no  se  entretengan  mas  per- 
mas  de  la»  que  Éueren  niimester  según  el  estadí)  en  que  ago- 
fli  lodaQ  las  minas,  y  que  á  aquel la«!  se  dé  lo  que  fuere  jos-- 
ti  iegiin  la  ocupación  y  trabajo  que  tuvieren;  y  acl  parescía 
que  fior  agora  no  lia  y  necesidad  de  tantas  guardas,  ni  tener 
pmona  eoo  salario  señalado  para  depositario  de  los  metales, 
y  «rae  iMSMria  ui^  capellán;  y  qiie  el  escribano  de  la  fábrica 
y  IQZgaclo  tiene  crecido  salario  parai  de  ordiaarir>:  allá  lo  mi- 
mm;  y  que  si  algunos  oficiales  de  los  que  quedaren  pudie- 
aytifiar  y  servir  eii  alguna  otra  cosa  con  que  se  excuse 
■alario,  se  baga;  y  el  que  hasta  aqui  se  ha  ilado  á  Juan 
de  Zubitarreía  *  y  Francisco  de  Avila ,  solicitador  ,  no 
ft  les  peigara  dé  aqui  arlelantc,  porque  no  son  menester:  lo 
fiK  wc  hubiere  de  proveer  y  aiviar  de  Sevilla  para  la  labrícs 
dkes  minass  los  oficiales  de  la  casa  de  la  Contratación  b  po» 
^n  hacer ,  y  Yo  se  lo  enviaré  asi  á  mandar ;  y  para  lo  de 
«ipi  ao  es  menester  persona  con  salario,  y  la  mQderacíoa  que 
mjmgeBCtiape  se  clebe  hacer  eií  todo  esto ,  b  ejecutareis  luego, 
■o  agfUDxiUr  respuesta  de  acá ,  alisándonos  después  de  lo  que 
m  hkkre. 

El  asiento  que  don  F/ancisto  de  Mendoza  tomó  con  Cor- 
Sconop  sobre  la  labor  y  beneficio  de  los  terreros  se  le 
ió  muclios  dias  ha  con  nuestra  aprobación ,  y  agora  se  en- 
d  duplicado,  porque  decís  que  no  lo  tenéis  allá. 
Está  bien  lo  que  deiñs  de  que  el  dinero  que  hay  para   la 
desas  minas  se  tiene  en  una  arca  de  tres  llaves,  y  que 
isnda  fuera  della ,  y  asi  se  hará  de  aqui  adelante,  coino  lo 
i§E>  mandado* 


Á 
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Laé  ordemiizas  que  mandamos  hacer  para  k>  que  toca  ¿ 
las  mioaB  de  plata,. oro  y  azogue  destoe  reinos,  se  han. hecho 
y  publicado  ya,,  y  agora  se  están  estampando,  y  brevemente  aa 
os  enviará  una  copia  dellas  para  que  sepáis  lo  que  habanos 
proveido  y  ordenado,  y  lo  .que  á  vosotros  toca  y  debéis  ha;- 
cer  cerca  desta  De  Madrid,  veinte  y  ¿ete  de  abril  de  mil/quir 
nientos  sesenta  y  tres  años-^Yo  £L  Rey.  «^  Por  mandado 
de  S.  M.  -«^  Fi*ancisco  de  Sraao. 

♦  ♦  #  ♦ 

-.34^  yuZío  de  i563k  Con  fecha  6  de  julio  de  i563  die>* 
•iKHi  aviso  ios  ofici^és,  que  desde.  13- de- f unió  h^ista  &  de  julio 
se^  habian^  hedió  setbnta  y  dos.  fundiciones :  las  sesenta  y  ocho 
de  metal  menudo  de  relieves  y  tierra  que  había  en  el  coi^ 
ral  de  los  lavaderos  que  piJodüjerrai  i4i6.arnd)as  de  plo- 
Bio-plata:  las>cuatra «restantes;^' cobrizo,  que  dieron  euarenr 
ia  y  seis  arredras  de  plomoHplata.:  De  -  todo  poocedicixib  aa8(^ 
-marees  y  5  onzas  de  plata  nna.  1    '.'    « 

•  •  •  • 

r:      ■  .  -    ■    ^-     .        .  ■.'•..  .■■•■■■        -   .■  '     .."j-.i. 

29  de  agesto  de  i563k    En..2$  de  agosto  de  este  año  sk 

formaliaó  asiento  ,^  en  nondn^  de  S.  M.»  con  Gerónimq  de  S»? 

Jaioiáaca,  .vecino  de  Burgos,-  para-poder  deiBcubrit  mims^jf 

labrarlas  en  los  téi'minos  de  Guadalcanal,  Araéena ,  Cazalb 

y  Gálaroza ,  no  ñendo;  de  las  ya  descubiertas  y  que  se:  labnlr 

jqn.',  y-sin  perjiidicar  á  las  nnnetasiy  traviesas  do  -ellas  ,tem* 

.pezatidó  «dentrp  de  cincueilta;  dias  á>labrarv ^y  daiidb-pGB]tDt 

''d9  tét'míno-paKá>desctíbríff:«iiiÚDGL-ji>  f  -.;'¡-''n  i:;!/;- •.•.  ■.  n;^ 

•  ■  I 

'I    »'.   MI" /j'.fffil  /   •:••!..!    ■;!   ',-.'     ..   tjoínj'.cí  Kilh.i 
"li'i  •■'    .í      .,   '     ;    .  .,f[iy<r.      ■•-■;rh/  ü*- »  i,'i  -^  ■'»  ••  i'- r-í.-   ../id 

..11»      ^    .     •  .  ol  "if  SJí.»  >{     .'lí    .l.iN»    .    .'.      Í'm.Í/   Í?M:í7 
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Cma  para  que  los  oficiales  de  las  minas  de  Guadalcanal 
mriascn  retacion  de  los  montones  de  tierra  que  se  habían 
mtado  de  las  dichas  minas,  y  estaban  pasados  y  dcse^ 
éúdú9^  y  de  qué  calidad  y  cantidad  eran  los  que  bene^ 
jinó  Mfosert  Antonio  Boteíler  par  orden  de  don  Francisco 
kVendoza  y  y  qué  salarlo  ó  partido  hizo  con  él  el  dicho 
don  Francisco* 


Contad urí o  getieraleí ,  núm.  85 1. 
5o  de  lenooibre  de  jS65. 


Dan  Felipe,  8cc,  —  A  vos  lo6  ntiestros  oficiales  que  en  ten- 
das  eo  el  beneficio  y  administración  de  las  minas  de  Giiadal- 
CMi&V^ia\ut1   y  gracia.  Sepades  que  ante  Nos  pareció  Moeen 
áononio  Boteíler,  vecino  de  la  ciudad  de  Méjico,  de  la  Nue^ 
v»-Eipim ,  primer  aitíEce ,  inventor  que  se  dice  eer  de  sacar 
«Ir  las  minas  lie  la  plata,  y  délos  metales  della  plata  con  el 
ttorase,  aunen  estos  nuestros  reinos  como  en  la  dicha  Nuo« 
v9-%ipaña,  y  noe  iúio  relación  diciendo  que  don  Francisco  de 
Mcodoza^  nuestro  administrador  general  de   ká  n)inas  dcstos 
reinos,  ya  difunto  ,  le  hizo  venir  de  la  dicha  Nueva- 
á  estos  nuestros  reinos  para  aprovechar  los  metales  que 
las  dichas  minas  de  Guadalcanal  desecliados  y  perdidos, 
^oepor  tener  poca  plata  no  se  pueden  l>eneficlar  con  el  fuego,  y 
por  orden  del  dicho  don  Francifico  que  está  en  vuestro  po-* 
fe,  entendió  en  el  lieneficiar  de  los  dichos  metales  ya  dese- 
chados y  pasados  pc^r  tres  ó  cuatro  veces  poc  mano  de  Corne- 
lio,  y  el  dicho  don  Francisco  concertó  con  él  lo  que  se  le  Ija- 
fcia  de  dar  por  ello,  de  los  cuales  dichos  metales  sacó  ciertj 
fMtidad  de  plata,  y  vos  la  entregó  ,  y  que  demás  de  lo  que 
IBii  benefició,  hay  en  esas  dichas  minas  otros  tres  montonen 
de  piedras  y  tierra  de  los  dichos  metales,  los  dos moutones que 
€ftati  cabe  la  casa  de  los  negros  enfrente  de  la  puerta,  uno  ca- 
be otro  •  y  otros  desechos  están  á  las  espaldas  del  corral  del 
diclio  Cornelio  á  una  puerta  hacia  el  arroyo,  los  cuales  dichoí» 
■     «es  moinyww^  eíítnn  d  rio^^  J  apartados  ,  y  lavados  por 

^    smoA  ii  el  *Qelio:  y  deiuus  dellos  esuu  €ii 
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fábrica  de  dichas  minas  otra  partida  de  metales  desechados 
lavados  por  muchas  veces  que  están  en  nuestra  casa  y  cor- 
U  y  uo  montón  que  está  fuera  del  dicho  corral ,  y  otro8 
ique  cada  día  van  desechaiKlo  que  eslan  dentro  del  corral ;  to- 
ldos loe  cuales  dichos  desechos  que  ansi  están  en  el  dicho  cor- 
al como  fuera  del ,  dice  que  beneficiará  á  su  costa ,  y  que 
Kxtos  dará  libre   y  sin  costas  la  cuarta  parle  de  la  plata  que 
idello  se  sacare^  y  que  si  desto  oo  fuéremos  servidos,  comprará 
ilodos  los  dichos  montones  á  dinero,  lo  cual,  visto  por  lo8 
nuestros  contadores  mayores  y  oidores  de  la  nuestra  contadn- 
[ría  mayor  ,  y  porque  cpieremos  ser  informados  de  lo  susodi- 
cho ^    fue  acordado  que  debíamos  mandar  dar  esta   nuestra 
carta  para  vos  en  la  dicha  ra/on ;  pjr  la  cual  vos  mandamos 
que,  luego  que  esta  mi  carta  vos  fuere  mostrada,  nos  enviéis 
relación  firmada  do  vuestros  nombres,  cerrada  y  sellada;  qué 
montones  de  tierra  y  piedras  de  los  dichos  metales  son  los 
.  iusodiühos ,  y  si  son  ya  desechados  y  pasados  por  el  dicho  Cor- 
I  Bello  y  por  los  otros  oficiales  que  para  el  beneficio  del  los  ha- 
jbeis  tenida  y  tenéis  en  esas  dichas  minas ,  y  como  ya  des^ 
(.echados,  y  no  jx)dcr  sacar  mas  plata  deJlos  los  tenéis  aparta- 
mos, y  ansimismo  qué  fue  lo  que  el  dicho  don  Francisco  de 
[Mendoza  le  dio  y  señaló  por  lo  que ,  conx)  dicho  es,  benefi- 
[ció ,  y  si  fue  salario  cada  dia,  y  quédias  en  ello  se  ocupó,  y 
^•i  los  montones  de  tierra  y  pietlras  que  benefició  son  de  la  ca- 
lidad de  los  que  agora  están  desechados,  ó  de  qué  calidad  y 
I-cantidad  eran  aquellos  y  los  que  agora  son ,  y   totlo  lo  demás 
que  sobrello  debemos  ser  informados,  y  juntamente  con  vues- 
parecer  de  los  dichos   nK>n iones:  la  cual  dicha  relación 
[daréis  en  la  manera  que  dicho  es  á  la  parte  del  dicho  Mosen 
I  Antonio  ^  para  que  la  traiga  y  presente  ante    los  dichos  mis 
untadores  y  oidores,  para  que,  por  ellos  visto,  se  provea  lo  que 
merced   fuere  y  convenga.  Y  no  fagades  ende  ah  —  Fe^ 
1  en  Madrid,  á  tieinta  dias  del  mes  de  setiembre  de  taÜ 
luinientos  sesenta  y  tres  añoa. 


#  #  #  * 


ID  fie  octubre  de   i563*     Los  oficiales  jm 
Ficoiiiaduría  mayor  »  con  fecha  i,**  de  ociubr 
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á  la  nueva  pragmática  de  minas  se  habían  presen- 
todo  ya  varioft  diescubridores  á  registrarlas  en  debida  forma. 

^  «í.  El  Teetlor  Pedro  de  Mclgosa  cayó  enfermo  por  este 
mmfo  ^  J  lealendo  qne  salir  de  las  minas  á  curarse  ^  noni- 
Mpor  admüiifltrador  y  veedor  interino  ,  durante  su  ausen- 
éi^i  Rodrigo  Lucas  ,  que  cuidaba  de  la  labor  de  los  pozos. 
Loi  donas  ouciales  dieron  cuenta  de  esta  djsposiclou  ,  majii^ 
que  eran  incompatibles  tales  cargos. 

«  #  #  # 


PfwiMon  para  que  el  tesorero  Francisco  Jtuiz  de  Anuncia 

iay  9ara  á  las  minas  de  Jracena^  y  averigüe  los  hurtos 

fte  m  han  hecho  ó  intentado ,  y  castigue  los  culpados^  á 

pedimento  de  Lope  Díaz  de  Mercado. 

Co&tftduTÍaa   generAlety   núm,    85 1* 

ja  de  octubre   de  ]S63. 

Doa  Felipe  &c A  vos  Francisco  Ruíz  de  Anuncibay, 

n  lenrcro  y  juez  de  las  minas  de  Guadalcanal  y  sus  términos, 
l^d  y  gracia,  Sépades  que  |:>or  parte  de  Loj>e  Díaz  de  Mer- 
fmAn.  é  cuyo  cargo  están  las  minas  de  Aracena,  me  ba  sido  fe- 
da  relación  que  en  las  dichas  minas  que  están  á  su  cargo  se 
hi  lacado  alguna  cantidad  de  metal,  y  que  algunos  vecinos 
í  la  dicha  villa  de  Araccna  y  otras  partes,  han  intentado  de 
w^r  algunos  hurtos  del  metal  que  dellas  se  ha  sacado,  y  que 
porque  él  como  pericona  que  entiende  en  lo  susodiclio  ha  que- 
rido poner  remedio  €*n  ello,  ha  sido  avisado  que  han  salido  á 
k»  camino*  con  ballestas  y  arcabuces  para  le  matar,  é  que 
—       f.  -  de  mala  vida  y  fama,  y  que  por  otios  hurtos 

ii..xi      '  *  ho  €11  lo  procedido  de  las  dichas  minas,  están 
G0odeiiadO4  en  rebeldía  á  muerte,  suplicándonos  lo  mandáse- 
emediar  de  nunera  qne  los  sobrcLlichos  sean  castigados 
í  codKj  la  calidad  del  caso  lo  requiere:  lo  cual 
*  18  niii&  coiuadores  mayores  é  oidores  del  conse- 
iria  mayor,  fue  acordado  que  debia  man^ 


I 
I 
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thr  dar  esta  nñ  cam  para  voe  en  la  didha  rason ,  é  To  távelo 
pcx*  bien,  por  la  cual  yoe  mando  que  luego  que  con  ella  fué- 
redes  requerido  y  dejando  alii  en  lo  desas  minas  de  Guadal- 
Mnal  y  cosas  que  están  á  vuestro  cargo  el  recaudo  que  ocm- 
Tenga ,  de  manera  que  durante  vuestra   ausencia  no  haya 
ninguna  falta  en  lo  que  convenga  á  nuestro  servido,  vais  con 
vara  de  mi  justicia  á  la  dicha  villa  de  Aracena,  y  á  las  otras 
partes  y  lugares  que  fuere  nescesario,  é  hagáis  infixmacion  y 
sepáis  qué  es  lo  que  en  lo  susodicho  ha  pasado  é  pasa,' é  qué 
personas  son  las  que  han  hecho  é  intentado  de  hacer  los  di- 
chos hurtos  y  salido  á  matar  al  dicho  Lope  Diaz  de  Mercado, 
ó  sido  consejo  dello,  ó  dádoles  para  ello  favor  é ayuda:  y  4 
los  que  por  la  dicha  infisrmacion  faalláredes  culpados  que  pu- 
dieren ser  habidos,  les  prended  los  cuerpos,  y  ansi  contra 
dios  como  contra  los  ausentes  culpados  que  no  pudtéredes  ha* 
ber,  para  los  prender,  proceded  como  halláredes  por  justicia 
por  vuestra  sentencia  6  sentencias  ansi  interlocutorias  como 
difinitívas,  la  cuál  ó  las  cuales  y  el  mandamiento  ó  manda- 
mientos que  en  la  dicha  razón  diéredes  y  pronunciáredes,  lle- 
véis y  hagáis  llevar  á  pura  y  debida  ejecución,  con  efecto 
tanto  cuanto  con  fuero  y  con  derecho  debáis :  é  mando  á  Jas 
partes  á  quien  lo  susodicho  toca  y  á  otras  cualesquiera  perso- 
nas de  quien  cerca  de  lo  en  esta  im  cédula  contenido,  enten-* 
diéredes  ser  informado  para  mejor  saber  la  verdad ,  que  ven- 
gan é  parezcan  ante  vos  &  nuestros  llamamientos  y  emplasa- 
nuentos^,  y  hagan  juramento  y  juramentos,  y  digan  sus  dichos 
é  deposiciones  á  los  plazos  é  so  las  penas  que  les  pusíéredes  ó 
inviáredes  á  poner ,  las  cuales  podáis  ejecutar  en  los  que  re« 
lAiisos  é  inobedientes  fueren  y  en  sus  bienes;  y  si  de  la  senten- 
da  ó  sentencias  que  en  la  dicha  razón  diéredes  y  pronunciá- 
redes alguna  de  las  partes  apelare  en  caso  que  de  derecho 
haya  lugar  la  tal  apeladon,  otorgadta  para  ante  los  dichos  mis 
ootitadores  mayores  é  oidores ,  é  no  para  otro  tribunal  alguno: 
y  mando  que  estéis  y  os  ocupéis  en  lo  susodicho  veinte  dias,  é 
amstais,  é  llevéis  por  cada  unodellos,  saliendo  fuera  de  los  tér- 
minos é  jurisdicdon  de  las  dichas  minas  de  Guadalcanal,  sete- 
cientos y  cincuenta  maravedís,  é  por  un  escribano  público  de 
hr  dicha  villa;  cual  por  vos  fuere  nombrado,  ante  quien  pase 
Jd'suéodichd,  dosdéntos  y  dncuenta  maravedís,  los  cuales sa- 
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InthBfM  y  cobréis  de  los  que  eo  lo  südcxlíchb  lialláredefl 
fiil|Mlni  y  de  »u%  bienes,  repartiendo  á  cada  uuo  lo  que  ót 
ipa^ar  por  rata,  confonne  á  la  culpa  que  tuviere;  é 
,  bicrr  é  cumplir  lo  susodicho  6  cualquiera  cosa  ó  parte 
I  favor  é  ayuda  hubicretles  nieuestcT ,  por  esta  mi  cartaj 
■oda  á  c^ialesquiera  concejos,  justiciaa  y  regidores  y  otra 
CMlmoiera  personas  á  quien  lo  pidiéredes,  \08  lo  den  y  ha-»í 
pnibr,  y  si  ne*cesUlad  fuere  se  junten  con  vos  para  la  eje* 
araofl  y  cumplimiento  de  lo  soljiedicho;  y  los  escribanos  y 
y  carceleros  cumplan  los  dichos  vuestros  mandá- 
is todo  ello  á  los  jilazos  y  so  las  |ieuas  que  les  pusiere* 
¿9^  k»  cuales  podáis  ejecutar  en  los  que  rcniisos  é  moljedien'p 
iei  fueren  y  en  ^us  bienes,  para  lo  cual  todo  que  diclio  es  [x>r 
eQ  au  carta  06  doy  podei*  cumplido  con  sus  incidencias*  £ 
ica  0II06  dí  loa  otros  no  fagades  ni  fagan  ende  al  por  alguna 
■iMfciMin^ ,  «Dpena  de  la  mi  merced  ¿  de  diez  mil  maravedís  pa^ 
í;i  ki  mi  cámara* — Dada  en  Madrid  á  doce  de  octubre  de  qu^ 
nieiMDB  aesenta  y  tres  años.  — Francisco  de  Eraso — Hernando 
Ochoa* Franciseo  de  Garnica ^El  doctor  Aguilera, —  Doc- 
tor Pero  Gutiérrez, —  Yo  Juan  Pérez  de  Granada,  escribano  de 
f4*Marp  de  SU  católica  Magestad,  la  fice  escribir  por  su  man- 

Uo  COQ  acuenlo  de  los  sus  contadores  mayores Registra* 

^*— Maran  de  Vergara — Martin  Ortiz,  por  canciller*  i 

Bdaúon  que  hicieron  los  ojiáales  dt  las  minas  de  Gu(P^ 

iídcanal  sobre  los  desechos  de  los  terreros  que  benejiria 

Carnelio  Sconop^  d  consecuencia  de  la  propuesta  de  Mosea 

Antonio  Boteller. 


I 


I 


GoniB^nms  generalet,  nám.  85].  ^ 

i5  d«  octidvre  de   xS63' 

t 
En  hs  mixMJB  del  término  de  Guadalcanal  quince  dias  del 
0DB  de  Dcmbre  de  mil  quinientos  y  sesenta  y  tres  años  lo» 
aiuy  nBfiíiífiüw  Francisco  Ruiz  de  Aouncibay,  y  Martin  Lo- 
na de  Yetúmr^  ébaúcB  de  SL  M,  en  las  dichas  minas, 
diim>fi :  Que  Vatm  Aoémío  Boteller  les  dio  y  presento  una 
ion  A  ÉM — *~^n  de  kie  señora»  sus  cotitadored  ma- 
je ^^  0  qoc  la  ab€4lecÍ€«eo  y  cimipUeeea;  y 


I 
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cumpliéiulola  enriasen  á  S.  M.  relación  efe  lo  contenido  eo 
ella,  la -cual  dicha  provisión  dieron  y  endn^aron  á  mí  el  e»- 
crilxino'  de  yuso  para  la  cumplir  s^un  y  como  S.  M.  lo  man- 
da>  8u  t^ior  de  la  cual  dicha  provisbn  es  esta  que  se  ñgue. 

(Quedaimpresa  al  folio  99  de  este  toma.) 

-  -    Don  Felipe,'  por  la  gracia  de  Dios ,  tox 

T  asi  dada  á  mi  el  dicho  escribano  la  dicha  provisión  de 
-&  M.  dijeron  que  la  obedecian  con  el  acatamiento  debido,  y 
^iMtan  prontos  de  la  cumplir,  según  y  como  S.  M.  por  ella  lo 
tnanda ,  y  en  «su  cuiriplimiento  fuiviar&n  á  S.  Bl  rdaciim  de  lo 
en  ella  contenido  con  su  parescer  conforme,  como  se  nttiida 
por  la  dicha  provisión. 

,  £n  las  dichas  minas,  diez  y  seis  dias  del  dicho  mks  de  oo» 
tubre  del  dicho  año/  los  dichos  señores  Francisco  Rniz  de 
Anuncibáy  y  Martin  Lopess  de  Yeribar ,  oficiales  de  S.  M.,  div 
jeron :  que  por  orden  y  carta  misiva  de  don  Francisco  de 
Mendoza,  administrador  general  que  fue  de  las  dichas  minai^ 
el  dicho  Mosen  Antonio  Boteller  vino  á  estas  dichas  minas  en 
primero  dia  del  mes'  de  julio  pasado  del  año  pasado  de  mil  y 
quinientos  y  sesenta  y  dos  años ,  y  se  le  dio  veinte  y  siete 
quintales  y  una  arroba  y  cinco  libras  de  tierra ,  los  veinte  y 
un  miintales  de  tierra  de  la  procedida  de  los  cuatro  terrenos 
qué  uornelio  Sconop  beneficia ,  y  seis  quintales  y  una  arroba 
y  cinco  libras  de  tierra  de  la  del  corral  de  la  fábrica ,  para  ha- 
cer ensaye  si  se  podia  labrar  y  beneficiar  con  azogue ,  y  el  di- 
cho Mosen  Antonio  la.  benc;íició ,  lo  cual  hizo  en  la  villa  de 
Guadalcanal  en  la  posada  del  dicho  don  Francisco  de  Mendo- 
za por  su  mandado,  estando  presente  Hugo  Frisio,  criado  del 
dicho  don  Francisco  de  Mendoza,  y  dio  y  entregó  que  habia 
sacado  deltó' siete  pédacntbs  de  plata,  el  uno  oon  azogue ¡  que 
todos  siete  pesaron  cinco  marcos  y  dos^onzas'  menos  un  poqut» 
to,' y  están  en  la  caja  de  tres  llaves,  y  el  susodicho  se>ocupó 
en  ello  hasta  veinte  y  ocIk>  <lias  del  mes  de  octubra  del  dicho 
año.  Y  el  dichi3  don  Francisco  de  Mendoza  ordenó  por  un  au- 
to firmado  de  iu'-tiombré,  fechaen  et  dicho  dia  vónte  y  ocho 
H£:«Étubiie;sei  libittsen  y  pagasen  al  jdichoiMosen  Antonio  cin- 
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eooica  y  enatro  mil  y  trescientos  y  sesenta  y  dos  roaravedía» 
}mAa  y  seis  mil  ochocientos  seseuta  y  dos  maravedís  que  el 
deba  Moien  Antonio  habia  gastado  en  cosas  y  adlierentes  que 
CBipro  para  hacer  los  dichos  ensayes,  y  en  otros  gastos^  como 
» contiene  en  una  cuenta  que  el  dicho  Mosen  Antonio  dio  al 
¿cbo  don  Francisco  de  Mendoza ,  al  pie  de  la  cual  ordenó  el 
¿diosufio^  y  los  treinta  y  siete  mil  y  quinientos  maravedís, 
per  ki  que  se  babia  ocupado  en  hacer  los  dichos  ensayes,  y 
R le  dieron  y  pagaron  ,  y  no  hobo  concierto  ni  asiento  con  el 
écbo  Mo^en  Antonio .  parque  no  está  en  la  contaduría  destas 
flíios^  ai  se  debió  de  hacen  Y  los  tres  montones  de  tierra  y 
piedras^  los  dos  qne  están  frontero  de  la  casa  de  los  esclavos 
dbS  H.  uno  par  de  otro ,  y  otro  que  está  á  un  lado  del  cor- 
al doode  beneficia  los  cuatro  terreros  G)rnelio  Sconop  acia 
li parte  de  Iglesia,  están  pasados  por  el  dicho  Cornelio,  y  des- 
*"4ia4^f*  COCHO  tierra  que  no  la  ha  de  IieneQciar  mas ,  por  ser 
msla  ooMaique  el  provecho,  y  estas  dichas  tierras  se  han  en*- 
mtichas  veces,  y  ha  salido  el  quintal  de  tierra  á  dos 
y  á  trcs^  y  hasta  seis  reales  cada  quintal ,  y  algunos  quin* 
na  han  tenido  plata  ninguna,  y  el  dicho  Comeho  está 
en  el  concierto  que  con  él  se  tomó  de  los  dichos  cua- 
,  que  si  la  tierra  que  desechase  y  diese  (X>r  pasada 
mas  provecho  que  costa ,  la  ha  de  tornar  á  beneficiar 
y  labrar  á  costa  de  lo  que  ha  de  haber  el  cÜcho  Cornelio,  Y 
con^l  de  la  fábrica  destas  dichas  minas  oo  hay  tierra 
la  9  porcpie  la  que  hay  se  va  labrando  y  Ijenefieiando, 
y  fiíera  del  dicho  corral  iiontero  de  la  c^sa  donde  vive  Juan 
n^  lavador,  está  un  montón  de  tierra  y  piedra  de  poco 
que  se  sacó  del  dicho  corral  de  la  fábrica  para  des- 
embarazarlo para  potler  beneficiar  y  labrar  lo  demás ,  lo  cual 
WCD  por  ser  de  menos  provecho  que  lo  demás ,  y  no  está 
ni  desechado,  porque  en  acabamio  de  lieneficiar  y  la- 
k>  demás  que  está  en  el  dicho  corral ,  se  ha  de  labrar  y 
¡ciar.  Y  los  dichos  veinte  y  siete  quiíitales  y  una  arroba 
ciuoo  libras  de  tierra  que  se  dio  al  tliclio  Moscn  Antonio  pa- 
ra los  dichos  ensayes,  era  de  la  tierra  que  se  beneficiaba  en  el 
*"  *      corral  ^    "^^nelio,  y  en  el  de  esta  fábrica,  sin  estar 
^  susodicho,  si  S,  M.  de  ello  es  servido, 
kios  tres  montones  que  están  pasados  y 
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por  el  msno  ConKno,  ir  ilirgu  a  poilídD  al  J6tln> 

II  n  ■!!■■■    ■ .  ^  ^        1  _   _  _  J*l*  • 

*  han  fccfao  de  lo»  did»  im  aooioncs,  t  por  lo  que 
coleodído  drlk»,  itrá  ins  b  ciMa  de  bcoeáciarlosy  qoe 
d  proveclK>  €|i]e  cMlo  it  ncarb  9  y  hacBÓidoK  d  dicho ; 
lo  9  CDmrcodn  pon  dboeo  rasado  ddlocfocfaobíri 
m  6  pcrmu»  cpie  aMMencn  locfoed  didio  Hokii' 
BÍofaa  de  hacer,  pon  qoe  oo  it  poeda  <ldraodar  á  SL  M.  lo 
que  hobicre  de  haber  ddlo,  y  qoe  c«a  pcnDoa  ó  p^^^Btat 
•eao  puertas  ácDüa  dd<fidio  Moeen  Aoiooioy  y  d¿  fianaa  pa»> 
ndlo,  y  para  qoe  cmiiplin  d  asteólo  qoe  coo  SL  M.  hicien^ 

Lfirmaroa  lo  de  ns  nombresL — Franciaco  lUiis  de  AnDod-^ 
j. «.  Mafún  Lopes  de  Tcribar. 
To  Pedro  Paez,  cKribano de  &  IL  y  de  la  fiboca  de  las 
£dias  minas,  á  lo  qoe  didio  es  fui  praenfee,  y  por  code  fi- 
ce aqni  este  mi  i^DO  á  taL  —  Eo  lesámooio  de  verdad. — fb* 
dro  Paez. 

ía  orden  que  han  de  tener  los  qfiáales  que  reáden  en  la$ 

minas  de  Guadalcanal  en  el  usar  del  oficio  de  adnúrdstror' 

áon  durante  la  ausencia  del  veedor  ^  y  que  haga  ti  qfiáo 

de  este  Rodrigo  Lucas. 

Contadnnta  genenlet  n6m.  8Sl. 
s6  de  octnlm  de  iS63. 

DoD  Felipe,  fice.  A  vos  los  nuestros  oficiales  qoe  residís 
en  las  minas  de  Guadalcanal ,  salud  y  gracia.  Bien  sabéis  co* 
mo  don  Francisco  de  Mendoza ,  ya  difunto ,  administrador 
ceneral  que  fue  de  las  minas  de  estos  reinos,  al  tiempo  qoe 
nixo  auseocb  de  esas  núnas,  dejó  nombrado  á  Pablo  de  Md* 
gosa,  veedor  de  las  dichas  minas,  para  que  durante  su  au-» 
senda  usase  el  oficio  de  administrador  de  las  dnchas  minas ,  y 
firmase  los  libros  tocantes  á  la  dicha  administración ,  lo  cual 
hizo  y  ejerció  dende  que  asi  se  le  dio  el  dicho  nombramiento 
fasta  que  falleció  el  dicho  don  Francisco,  y  despu^  continuó^ 
y  agora  por  parte  de  vos  el  dicho  tesorero  y  conta<lor  de  las 
didias  minas  9  nos  ha  sido  hecha  relación  diciendo  que  por. 
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alar  forcrmo  el  dicho  Pablo  <le  Melgosa  con  licencia  de  ua 

ae^  qne  los  nuestros  contadorea  mayores  le  dieron,  se  ha  ¡do 

iSeritla^   y  que  para  durante  la  dicha  ausencia  dejó  notn-» 

kmb  á  Rodrigo  Lucas,  que  tiene  cargo  de  la  labor  de  los 

jBtM  de  esas  minas ^  para  que  hiciese  el  dicho  su  oficio  de 

r,  y  osase  el  dicho  cargo  de  administrador,  y  que  el  dí- 

Roclrígo  Lúeas  es  persona  ocupada  en  el  oficio  que  él 

BCüina  cieñe,   porque   ha   de  asistir  y  estar  y   residir   den-^ 

m  de  los    pozos  ííonde  ha  de  estar  presente  á   lo  que    se 

iicc,  y  ejercer  el  diclio  su  oficio;  y  que  por  la  dicha  causa 

Uiría  dilación  en  lo^  despachos  tocantes  á  las  dichas  minas, 

Tqoc  el  dicho  Pablo  de  Melgosa  no  pudo  nombrar  admínis* 

irador,  y  caso  que  lo  pudiera  hacer,  había  de  ser  uno  de  vos 

é  dicho  tesorero  ó  contador,  conforme  á  lo  que  está  prevcni- 

ib  y  mandado;  y  que  asimismo  después  que  el  dicho  don 

FrmiiciBco  de  Mendoza  fallesci6,el  dicho  oficio  de  adminis- 

tractor  la  lubiades  y  debiades  de  hacer  vosotros  juntamente 

C30O  eí  dtcbo  Pablo  de  Melgosa,  y  firmar  todos  tres  en  las  li- 

kanias  y  despachos  á  ello  tocantes,  en  el  entretanto  que  Nos 

■Uidásenios  proveer  otra  cosa,  porque  asi  convenía  á  núes* 

tro  ierTÍcio,  y  al  buen  despacho  de  los  dichos  negocios  ,  su** 

plicáadonos  y  pidiéndonos  por  merced  proveyésemos  en  todo 

cBo  lo  que  á  nuestro  servicio  con  venia;  lo  cual  visto  por  loo 

dichos  nuestros  contadores  mayores  y  oidores  de  la  nuestra 

oacaduría  mayor,  por  cuanto   por  hs  ordenanzas   nuevas 

^oe  maodamos  hacer  sobre  lo  tocante  á  las  minas  de  estos 

ma/troB  reinos,  está  mandado  y  ordenado  que  cuando  no 

linbiere  administrador  general  de  ellas  acudan  ante  los  núes* 

tai  oficiales  desas  dichas  minas,  para  que  ellos  provean  lo 

me  á  nuestro  servicio  conviene:  fue  acordado  que  debíamos 

nandar  dar  esta  nuestra  carta  para  vos  en  la  dicha  razón. 

Por  la  cual  mandamos  que  el  dicho  Rodrigo  Lucas  no  use  y 

ffena  el  dicho  oficio  de  veedor  dorante  la  ausencia  del  dicho 

Kblo  de  Melgosa  por  virtud  del  nombramiento  que  para  ello 

■y  Jo  ane  liabia  de  hacer  y  proveer  el  dicho  adminis- 

ra,  lo  hagáis  y  uséis  y  proveáis  vos  el  dicho 

•  y  el  juez  que  está  en  esas  dichas  minas, 

nachos  firméis  vos  el  dicho  contador  y 

que  Be  hubiese  de  proveer  y  pagar  to- 

14: 
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cante  á  lát  dichas  mínaa»  sea  con  parecer  de  todos  tres  duran- 
te la  dicha  ausencia  del  dicho  Pablo  de  Melgosa,  y  vuelto 
que  sea  el  dicho  Pablo  de  Melgosa  haréis  y  usareis  con  él  vos 
el  dicho  contador  y  tesorero  el  oficio  de  administrador  de  las 
dichas  minas,  y  lo  que  acordáredes  que  se  libre  y  despache 
hi  de  ser  firmado  del  dicho  Pablo  de  Melgosa  y  de  vos  el  di- 
cho contador;  y  si  acaesciere  que  alguno  de  vos  los  dichos 
contador  y  tesorero  estuviéredes  ausentes  de  esa  fábrica ,  es« 
lando  presente  el  dicho  Pablo  de  Melgosa ,  en  lugar  del  que 
faltare^  será  admitido  el  dicho  juez  para  lo  que  tocare  á  la 
dicha  administración  ,  lo  cual  guardareis  y  cumpliréis  como 
de  suso  se  contiene  y  declara  hasta  tanto  que  otra  cosa  se 
provea  en  contrario:  y  no  fagades  ende  al.  Fecho  en  Madrid, 
á  veinte  y  seis  dias  del  mes  de  octubre  de  mil  quinientos  se- 
tenta y  tres  años.-*- Está  rubricadob 

#  «  •  # 

En  carta  de  4  de  noviembre  de  este  mismo  año  avisaron 
los  oficiales  de  las  minas  que  Antonio  Castillejo,  que  cuidaba 
de  las  de  Fuente-Ovejuna ,  habia  presentado  en  09  de  octu«- 
bre  anterior  ante  ellos  qnince  planchillas  de  plata  fina,  de 
que  correspondió  á  su  Magestad  por  la  octava  parte  siete 
marcos,  siete  onzas,  y  cuatro  ochavas. 

•  •  «  • 

En  la  villa  de  Guadaloanal  habia  todos  los  meses  merca*- 
do  franco  para  lo  que  se  vendia,  conforme  á  la  ley  de  ferias 
y  mercados;  pero  no  dejaban  los  justiciabas  gozar  esta  fran*^ 
queza  para  la  almártaga,  aceite  y  demás  provisiones  necesa- 
rias para  las  minas,  y  los  empleados  de  ellas  suplicaron  al 
Bey  la  hiciese  extensiva  á  dichos  artículos. 

Pidieron  también  que  se  librase  Real  provisión  para  poh» 
der  cortar  encinas  en  el  encinal  de  aquella  villa,  y  en  el  de 
Azuaga  para  hacer  ademas  y  ademar  los  pozos,  porque  loa 
alemanes  se  valian  de  la  madera  de  roble  ^  y  la  experiencia 
liabia  acrediudo  que  se  pudria  muy  pronto. 
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El  contador  mayor  Francisco  de  Al  maguer  míiníló  de  Real 
mkni  los  oBctales  de  Us  minas  de  Guadalcanal,  que  con 
iloofTeo  propia  que  les  enviaba  de  propósito  *4e  remitiesen 
tidadon  de  lo  que  habian  rentado  la»  minas  desde  que  se 
fUbron  hasta  el  dia  de  la  fecha  (9  de  noviembre  de  i563l 
ff  lie  laa  costas  y  gastos  que  se  habían  hecho  en  ellas.** 

Coii  fcKrba  1 7  del  mismo  mes  cootextan  los  referidos  oS- 
fkifs  ^ue  basta  dicho  día  se  habían  gastado  eo  las  minas 
•cmco  treinta  y  cuatro  cuentos  y  sesenta  y  nueve  mil  qui- 
fskoios  y  sesenta  y  ocho  maravedís  y  medio;  y  que  las  mi* 
roH  hablan  producido  trescientos  diez  y  nueve  mil  y  veinte 
•y  tres  marcos,  y  una  onza,  y  seis  ochavas  de  piala  ñna" 

Según  esta  cuenta  las  minas  produjeron  en  dicho  tiempo 
l.S5s.t8S  onzas  y  6  ochavas  de  plata,  que  estimadas  actual* 
mente  á  ao  reales  onza  importan  5 1.043.680  y  pico  de  rea- 
les^ 6  Vo  que  es  lo  mismo  1^35  cuentos  486.120  mara- 
TcüiSb  De  consiguiente  rebajado  el  gasto  en  dichos  nueve 
láos  con  corta  diferencia  produjeron  47.1004^7  reales  y  14 

ifedisi  ó  5.333.373  reales  cada  atlo  mas  ó  menos*  ^ 


#  ♦  •  # 


Dieron  parte  loa  mismos  oficiales  de  las  minas  en  1 7  del 
referido  mes  de  noviembre  de  este  año ,  que  con  personas  in- 
teligentes y  de  experiencia  habian  ido  siguiendo  el  curso  del 
arroyo  que  pasaba  por  la  fábrica  hasta  una  legua,  y  en   los 

insos  y  otras  partes  semejantes  hicieron  sacar  tierra  que 
lyó  y  no  produjo  plata* 


•  «  #  # 


iüt. 


Eo  3  de  diciembre  del  mismo  ano  participaron  que  des- 
de ^4  de  octubre  iiltimo  hasta  7  de  noviembre  se  habian  he- 
dió 63  fundiciones  y  media,  la»  Sg  y  medía  del  metal  pro- 
cedido de  los  terreros  de  Cornelio  Sconop,  y  las  cuatro  de  co- 
htho  de  las  minas.  De  los  priiueros  procedieron  86  arrobas  y 
lo  libras,  y  de  las  segundjs  49  arrobas  y  iS  libras  de  pío- 
ao^plata.  Que  desde  »6  hasta  28  de  noviembre  se  habian  afi- 
oado  910  arrobas  de  plomo-plata,  que  dieron  1667  mar#>o8 
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y  uoa  onza  de  plata  fioa;  los  1616  marcos  y  cinco  onzas  ele 
lo  de  los  terreros  de  Sc(^op,  y  lo  restante  del  cobrizo.  Se  en* 
viaroa  á  Sevilla  en  29  de  dicho  mes. 

Que  en  todo  novieBibre  se  sacó  del  pozo  Qointo  de  nna 
puente  que  estaba  encima  del  pozo,  mas  bajo  de  los  que  faa-^ 
Lia  en  dicbo  pozo  Quinto,  que  se  llamaba  el  Quinto  Tomo^ 
7Y7  arrobas  y  10  libras  de  metal. 

Avisaron  también  que  Rodrigo  Laicas  no  entraba  en  los 
pozos  con  la  frecuencia  que  era  obligado,  ni  daba  cuenta 
correspondiente  de  su  oficio:  que  él  y  los  deinas  alemanes  á 
quienes  tanto  habla  favorecido  don  Francisco  de  Mendoza 
tenictn  pcrdidcaUís  minas:  qde  cmindo  se  le  reconvenia,  se 
excusaba  diciendo  que  no  tenia  de  qué  avisar,  y  que  el  sala- 
rb  de  20  reales  al  dia  que  se  le  daba  era  muy  escaaou 

Añaden  que  Framcisoo  Blanco  había  sido  en  otro  tieoipo 
capataz  de  las  minas,  y  suplido  á  ésie  Rodrigo  Lncak  en  mii 
ausencias  mas  de  un  año,  y  no  se  le  daban  mas  que  «iñs  rea- 
les diarios.  Que  Blanco  era  hombre  mas  diligente,  y  de  ma« 
cha  mas  experiencia  é  inteligencia  que  Lucas,  y  que  todas  las 
demás  personas  que  trabaja^n  en  las  minas.  Proponen  á  su 
Magestad  que  se  le  llame ,  y  se  le  dé  la  mitad  del  salario  que 
llevaba  Lucas. 

14  de  diciembre  de  iS63. 

Con  esta  fecha  se  despachó  nna  Real  cédula  mandando 
que  de  los  encinares  de  las  villas  de  Guadalcanal  y  Azuags 
se  sacasen  las  maderas  necesarias  para  los  pozos  de  las  miñaa 
de  ellas  y  sus  partidos,  y  hecho  se  mandaria  abonar  su  im- 
porte. 

£1  asiento  ó  concierto  tomado  con  Mosen  Antonio  Bote- 
11er,  y  la  provisión  que  se  le  dio  por  su  cumplimiento ,  son 
del  tenor  siguiente* 
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¿imta  qiie  tomó  Mesen  Antonio  Boteller  con  S,  M.  y  co 
m  contadores  mayores  sobre  el  beneficiar  los  terreros  de 
mra  fue  hcm  salido  de  las  minas  de  Gaadalcanal^  que  6e-* 
n^cia  Comelio  Sconop. 


OonUíáuiM  generales,  uúm.  85 1» 
iS  de  dieieiiú»re  de  iS63. 

Lo  que  los  señores  contadores  mayores  asientan  y  concier- 
ta coa  Moacn  Antonio  Boteller,  vecino  de  la  ciudad  de  Mé- 
jioD,  qne  es  en  la  Nueva-España,  sobre  los  terreros  de  tierra 
^  han  salido  délas  minas  de  Guadalcanal,  y  despnes  de 
biberic  beneficiado  y  desechado  por  inútiles,  los  quiere  tor- 
nar k  requerir  y  beneficiar  por  su  industria,  y  del  provecho 
que  ft<icare  dcllo  dar  á  S.  M.  la  cuarta  parte»  horra  de  costas,  es 
lo  fípairnte. 

Primeramente,  que  se  le  hayan  de  dar  al  dicho  Moscn  An- 
looto  Boteller  los  tres  montones  de  lierra  qne  están  fronfero 
de  h  casa  de  los  esclavos  de  S.  M*  uno  par  de  otro,  y  el  otro 
que  euá  á  un  lado  del  corral  donde  beneficia  los  cuatro  ter- 
Rros  Comelio  Sconop  acia  la  parte  de  la  Iglesia,  los  cijiales 
Man  Y3  pa8a«lo6  p>r  el  dicho  Cornelio  Scoiiop,  y  desechados 
anuo  tierra  que  no  lo  ha  de  beneficiar  mas,  por  ser  mas  la 
CDita  qoe  el  provecho. 

ítem :  que  pirque  se  le  den  ¡os  dichos  montones  de  tier- 
n  qoe  ansi  agora  hay,  el  díclio  Mosen  Antonio  Boteller  sea 
ofaGJgado  de  dar  é  pagar  á  S.  M.,  ó  á  quien  por  S.  M.  lo  hu* 
Ticte  de  balier,  la  cuarta  parte  de  toda  la  plata  que  sacare  de 
lodj  la  tierra  que  ansi  se  le  entregare,  libre  y  sin  costa  alguna. 

ítem:  que  si  algunos  gastos  hiciere  el  dicho  Mosen  Anío- 
DIO,  ansí  en  herramientas  como  en  otra  cualquier  cosa  para 
U  fábrica  y  bent'ficio  de  la  dicha  tierra,  ha  de  ser  á  costa  dt4 
diclio  Mosen  Antonio,  sin  que  por  razón  dello  no  pueda  jk- 
ilir  ni  S.  M.  le  haya  de  d;ir  cosa  alguna. 

ítem:  que  para  el  buen  recarufo  fie  la  parte  que  á  S.  M. 
pertenesciere  de  lo  susodicho,  haya  de  instar  y  asistir  una  per* 
iOfui  que  alli  tenga  cuenta  y  razón  de  la  plata  que  se  suca  de 
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I  iitfrrá  qoe  aníi  ic  Ic  entrare,  y  esta  persona  sea  nombra- 

Ji  por  los  oficUies  de  SL  M.  que  residen  ó  residieren  en  las 

Jfctoiwinpt  de  Guadalcanal,  y  que  á  tal  persona  se  le  dé  el 

^¿aM  de  los  diis  que  en  ello  se  ocupare  que  les  paresciere  á 

loi  dichos  oficiales  siendo  moderado ,  el  cual  dicho  salario  ha 

de  ngB^T  el  dicho  Mosen  Antonio  Boteller  á  su  costa,  con 

ranio  que  la  al  persona  solamente  haya  de  asistir  á  ello  los 

días  qne  U  p^tA  se  hobiere  de  sacar,  y  aquellos  y  no  mas  se 

le  naffne^^^^»  7  ^^^  ^^^  ^^^  ^^"  '^®  ^"^  ^'  dicho  Mo- 

fim  Ani/^h*^  diere  noticia  á  los  dichos  oficiales  para  que  en« 

^{i^  «II.  Ñ>ermia  que  se  halle  presente  á  ello. 

Hnh  \iue  si  alguna  vez  el  dicho  Mosen  Antonio  ó  otra 
^i^i^M^inr  i^trsona  que  por  él  hubiere  de  beneficiar  la  dicha 
4ffi^^  MCjre  plata  della  sin  haber  dado  noticia  á  los  dichos 
^>iii^V  |vira  que  envíen  alli  la  diclia  persona  que  asista  y 
y^  lU  |4ata  que  se  saca  para  la  parte  que  S.  M.  lia  de  haber, 
,Mir  (HM'  ^"^^1^  ^^z  que  lo  hiciere  tenga  de  pena  cien  ducados, 
^«^  um*  {ardida  toda  la  plata  que  ansí  hubiere  sacado,  la  tual, 
^^iiJU  la  cuarta  parte  que  á  S.  M.  perteuesce,  lo  demás  sea 
(l  tercia  parte  para  la  cámara  de  S.  M. ,  y  la  otra  tercia  parte 
4I  que  lo  denunciare,  y  la  otra  tercia  parte  al  juez  que  lo  sen* 
mi^'iare. 

^ue  por  cuanto  el  dicho  Mosen  Antonio  dice  que  no  ha 
de  beneficiar  la  dicha  tierra  con  fuego  como  hasta  aquí  se  ha 
beclio  y  se  hace  en  las  dichas  minas,  sino  con  azogue,  lo  cual 
iK»  se  ha  usado  ni  usa  en  estos  reinos  por  no  se  haber  enten* 
dído  ni  haber  oficiales  del  lo ,  y  para  lo  hacer  ha  de  hacer 
muchos  gastos  ansi  en  edificios  como  en  herramientas  y  otras 
iXisas,  y  después  de  hechos  y  visto  por  la  orden  quél  benefi« 
cia  la  dicha  tierra ,  podríase  decir  por  parte  de  los  oficiales 
de  S.  M.  que  en  las  dichas  minas  residen,  ó  por  otra  cuales-? 
quier  personas  en  nombre  de  S.  M.  que  no  se  le  diese  la  dichr 
cierra,  que  las  tales  personas  lo  harán  beneficiar  por  aquel! 
orden,  y  vendria  mas  provecho  á  S.  M.,  ó  que  otras  cualef 
quier  personas  digan  que  harán  mas  aventajado  partido  á  S.  I 
de  que  él  rescibirá  mucho  daño  y  agravio,  se  asienta  con 

3ue  los  diclios  tres  montones  que  ansi  están  ya  apartado 
esechados,  que  no  se  le  puedan  quitar  al  dicho  Mosen  Ar 
nio  los  dichos  tres  terreros  que  agora  están  desechados , 
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fie  fe  le  bdyan  de  entregar  todos,  sin  ponerle  en  ello  embargc 
ácDiiiradicetou  alguna,  y  que  sea  obligado  de  fabricar  ó  tra« 
lijirde  ordinario  en  lo  8n§o<ricbo  sin  ocuparse  en  otra  co-* 
I  ti  ai  ja§entarse  de  alli,  ó  dejar  allí  persona  en  su  lugar  que' 
luliíl  y  suGciente  para  ello,  y  que,  después  de  labrados 
«dichos  trc«  montones  de  tierra  que  agora  hay, queda  á  vo-- 
de  S.  M,  y  de  sus  contadores  mayores  de  continuarle 
cirgo  fiara  adelante,  ó  quitárselo,  ó  hacer  otro  nuevo ^ 


bem;  que  lo  contenido  en  este  asiento  se  entienda  ser  y' 
nao  perjudicando  al  asiento  que  está  hecho  con  el  dicho 
GtoDelto  Sconop  sobre  el  beneficio  de  los  montones  de  tierra 
¿hi  dichas  minas;  antes  aquel  se  ba  de  guardar  y  cumplir 
■o  tmliargo  de  lo  contenido  en  este  dicho  asiento. 

ítem:  que  para  que  lo  contenido  en  este  asiento  baya  efe» 
I»,  te  W  bayan  de  dar  las  provisiones  necesarias  para  que  loff 
«ficialet  de  5,  M.  que  residen  en  las  dichas  minas  de  Guadal-» 
cttil  íe  den  toda  la  dicha  tierra  desechada  de  los  dichos  treí' 
WúoumcBj  é  vean  este  dicho  asiento,  y  lo  guarden  y  cum* 
ptk  como  m  él  se  contiene* 

Todo  lo  que  se  asienta  y  concierta  con  el  dicho  Moseü' 
Jblooío  Boteller,  el  cual  dijo  que  lo  aceptaba  y  acetó,  y  se' 
iba  y  obligó  á  lo  ansi  cumplir  é  guardar,  y  lo  otorgó  an*! 
presente  escribano  que  fue:  fecha  é  otorgada  en  la  villa' 
"^rid,  á  quince  dias  del  mes  de  diciembre  de  mi!  qui-* 
■nmn  sescota  y  tres  años:  testigos  qtie  fueron  presentes  á  16^ 
ijnedtcbo  es,  y  vieron  firmar  su  nombre  al  dicho  Mosen  An- 
lowo  en  el  registro,  Domingo  Diaz,  y  Francisco  de  Torres /y' 
ÍWro  Melendcz  de  Oviedo,  estantes  en  esta  corte,  que  juraron 
le  cotKKrrn,  y  saben  que  es  el  mismo  que  aqui  se  nombra.—' 
Hosen  Antonio  Boteller.  — E  yo  Joan  de  Medina,  escribano 
deSL  HL  ^  é  su  notario  público  ^  presente  fui  á  todo  lo  que  di- 
diees  con   los  dichos  testigos,  é  por  ende  fice  aqni  este  mij 
wffio  ^  é  nombre  que  es  tal  —En  testimonio  de  verdad^ 
loiii  de  Medina. 


1 

I 


iS 


114  ^^o  i563 

Oii7(i  ¡Htra  que  los  qficialcs  de  las  minas  de  Guadalcanal 
mvivn  razón  qué  mazos  son  los  que  tienen  en  las  di^ 
dais  minas  de  moler  metales ,  y  si  son  necesarios  de  ordi^ 
nario  en  las  diduís  minas  ^  y  si  en  el  tiempo  que  no  los 
han  menester  hay  inconveniente  de  prestarlos  d  Mosen 
Antonio  BotrlUr^  aderezándolos  él  de  su  costa  el  daño  que 
en  ciloa  hiciere ;  y  ansimesmo  qué  ajKirejos  son  los  que  el 
dicho  n/oscn  Antonio  hizo  para  los  ensayes  del  azogue^  y 
quócoUaroíhf  y  si  son  necesarios  en  las  diclias  núruiSj  por 
que  los  pide  de  merced. 

G>iitadnriai  gener«lef ,  núm.  85 !• 
16  da  díoiembre  de  i563« 

l>)n  VkX\\^.  v^c-  —  A  \w  los  nuestros  oficiales  que  enten- 
ilrií  on  ol  UmioIu-ío  <lo  las  minas  ilc  GuailalcaiiaU  salud  y  gra- 
cia. S*|ViuK^  \|no  kv  nm^ií^s  oonrailores  mayon^  Cooiaroa 
AftiiMiio  V  <^nit*iono  i\>n  Moscmi  Antonio  Boteller  vecino 
tic  la  « iiulul  iK*  Mc¡io>*  que  os  cu  la  Nneva-España,  sobre  los 
h'uinx««  %lc  tierra  t|no  han  saliilo  de  e&is  minas  de  Guadalca- 
ivil,  qu«*^  drsinics  de  lialvrsc  Ixnieficiaclo  y  desechado  por 
in\nilcii»  Kvji  i|uiciv  tontar  a  n^]nciir  y  licnefician  y  de  la  pia- 
la «|uc  dclliNi  s.u\uv  dariHi*  la  cnarra  fxirte  libre  y  sin  costa 
nljiuna.  m'};un%l  %)nc  ñus  largo  en  el  dicho  asiento  se  contiene 
K  .í|ioia  mI^I  «pie  i^H-  |\ute  ilcl  diclH>  Mosen  Antonio  Bote» 
Un  \\\y^  hi  iii«lo  MipUc4ilo  \  (vtliili)  |XH*  merced  qne«  mieo- 
•vj«  h,wo  \\^  u)grnuv%le  uh^Ut  y  caw  j\ara  ellos,  se  le  deje 
in^Oii  Uvu  duho!«  icii>M>v  v  místales  qiíc  tU^  ellos^  silieiien  en 
%K^  ni|^\  niiMi  tío  nM»HVk  de  n^Jcr  nvtalc*  que  están  en  nuestra 
«^M  dl>^u  ih«ha«  tuinas «  qiH'  el  kis  Ji^kre/ara  á  su  cana,  y 

I^M»«h  A  \\\\\\\\  jvna  que  U>*  an*Vn  d  tien)|>^  qiv  voíoiras  oo 
'^»   tMMi'ixsIvi^  «^nivuU\^  en  el  Wix^tvi^i  %le  la  Ubnr  de  los 
^\i«-«  d« »  ,|M«'  >k»let\  tV'ví%  ,lu^l>A*  min,is     \  t"]i>e  asiinisaK)  «e  la 
ÍMi  («'«snKVB  J,'  k  Jn   ^\^»^*'  K*^  \nMnuivrr*>i  \  ,^]\irefi>>  que  él 
h»«M*  |vu.i  Im»vi  K^»  ^^víx»-*  t^,i>e  \vM^  or»irn  *V  tk-^n  Francisoo 
•í^Kw^   \.>  ,í. '  .  V   v  n\v^i;N'»,;»íiUiai!ft:v.i»Wártvralquefue 
MiM»  A^u»  *U4»  ivuí.^  jvaa  ol  ^acir  ]\Uu  con  ¿xúgue 
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de  los  metales  que  salieron  desas  dichas  minas ,  conforme  á  la 
memoria  que  está  en  vuestro  poder:  lo  cual  vbto  por  los 
nuestros  contadores  mayores,  y  pqrque  qi^nremos  ser  infor- 
mados de  lo  susddicho,  fue  acorda(jfí)'qí]e  debiamos  de  man- 
dar dar  esta  dicha  nuestra  carta  para  vos  en  la  dicha  razón, 
por  la  cual  vos  mandamos  nos  enviéis  razón  qué  ingenios  de 
mazos  de  moler  metales  8on  los  que  ansi  pide  el  dicho  Mosen 
Antonio  prestados,  y  si  hay  algún  inconveniente  en  prestár- 
«los  por  algún  tietiipo  en  el  ínter  que  él  los  hacíe','y  si  Wíh 
necesarios  de  ordinario  para  la  fábrica  de  los  metales  desas  di«^ 
chas  nunas ,  y  si  el  tiempo  que  ho*  los  habéis  mehieSBter  se  le 
pueden  prestar  aderezándolos  el  dicho  Mosen  Antonio  á  su 
costa  el  daño  que  les  hubiere  heidio.'E  ansiisbismo  qué  instru- 
mentos y  aparejos  fueron  los  que  hizo  el  dicho  Mosen  Anto- 
nio para  hacer  los  dichos  ensayes ,  y' qué  costaron,  y  si  son 
necesarios  para  la  fábrica  desas  dichas  minas,  y  todo  lo  dem^ 
que  os  pareciere  debemos  áer  iníínrmádbs'  sóbnre  lo  susodicho, 
lo  cual  dare'is  á  la  paite  del  cfichtí  Mbseri  Antonio  pata  ^e 
lo  traiga  y  presente  anw  los  dichos  nuestros  contadores  mayó- 
la, para  que,  por  ellos  visto,-  provean*  lo  que  á  nuestro'  servicio 
conviene.-:— E  no  fagades  ende  al.. — Dacfa  en  la  villa  de  Ma- 
drid, á  quince  dias  del  mes  de  diciembre  de  ínil  quinientos  se* 

tenta  y  tres  años.-      "^' 

ítem :  con  la  iñisnia  fecha  se'despachároíi  tres  <  Reales  tfei- 
dulas:  una  para  que  Rodrigo  Lucas  sirviese  él' ofició  ide  Ve-; 
«dor  de  aquellas  minas,*  durante  la  ausencia  tic  Pablo  dp 
Melgosa:  otra  para  que  los  oficiales  vienen  el  asiento  tomada 
coa  Mosen  Antonio  Boteller,  sobre  ciertos  teneros  qué ''ha- 
Kan  salido  de  dichas  minas  y  estaban  áesechadós-i'y  Id  guar- 
dasen y  cumpliesen:  y  la  otra  parácjue  énfiáséfi  hJlácion  <íe 
bs  personas  que  servian  en  ellas,-  conitjué  salarios',  Bi'algnnp 
ie  podia  excusar ,  y  qué  esclavoi^  de  S:  M.  eráü  los  t]ué  sér^ 
▼ian,  y  el  gastcy  que  se  tenia  cóia^  dios.*      ^«';        *•'  •         ' 
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Jtdadon  de  las  personas  que  por  titulo  de  V.M.y  nom» 

bramiento  de  don  Francisco  de  Mendoza  sirven  en  las  nún 

ñas  de  Guadatcanal^  y  los  maravedís  que  cada  uno  gana. 

Gtttadnríu  gfnexalM»  ii6m.  8Si« 

1.^  de  «nexo  da  i564. 

Pablo  de  M^Igon»  veedor  de  Y.  M^  tiene  de  salario 
.  cada, año  docientas  é  setenta  é  cinco  mil  é  do- 
.    cientos  é  treinta  é  dos  maravedís,  conforme  á  sa 

.     titulo. ^75^3» 

prancisco  Ruiz  de  Anuncibay,  tesorero  de  V.  M.  en 
^    ellas,  tiene  de  salario  cada  año  quinientos  duca-^ 

dos,  conforme  á  su  titulo. •  •  •  •     iSySoo 

Jklbrtin  Iiapez  de  Teribar,  contador  de  Y.  M.  en  ella,  . 
^,^'penfi  de  si^larb  cada  año  otro  tanto,  confonne  á 

.  ..su  titula 187500 

Juez  9  capellán  y  guardas  que  sirven  en  estas  minas 
^   de  Gnadalcanal  de  Y.  ÍIL  por  nombramiento  de 
..    (^n  ,Francisco;de  Mendoza,  conforme  á  su  titila  '  : 
jkpj^^n^Ruiz  de  Ortega,  juez  de  las  dichas  ipinafi^tie- 

ne  de  salario  cada  dia  diez  realea laSioO 

jTascq-Yañez  de  Castro,  clérigo,  y  capellán  de  la  ü^ 
bricá  destas  minas,  tiene  de  salar^  cada  dl^  tres  , 

reales  y  medio 4^554 

Rodrigo  Lucas,  persona  que  tiene  á  cargo  la  labor 
y  ensaye  destas  minas,  tiene  de  salario  cada  dia 

veinte  reales.   •   . 248200 

£1  licenciado  Pedro  Paz ,  médico  de  las  dichas  mi- 
nas, tiene  de  salario  cada  año  cien  ducados.  •  •       375oo 
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Bedn>  Faex,  eacribano  de  fundiciones  y  de  la  fábrica 
délas  dichas  minas  y  del  juagado  dellas,  tiene 
éc  nlarío  cada  dia  ocho  reales,  ..*.,....        992.80 

Faii)t:isco  Navarrete,  depositario  de  los  metales  des- 
lis  minas  ^  tiene  de  salario  cada  dia  siete  reales.  ,       86880 

}ti||i  López  Ordoñez,  mayordomo  de  la  fábrica  des- 
pi  millas,  tiene  de  salario  cada  dia  otro  tanto*  •       86880 

Uriíaiuio  de  Pavía,  alguacil  del  juzgado  destas  mi* 
'iM^  uene  de  salario  cada  dia  seis  reales.  *  .  .  .       744^^ 

kacmx»  Alonso^  persona  nombrada  para  hacer  las 

f  mpiaft  de  la  gente  que  trabaja  y  ver  meflu:  cal  y 
cMns  cosas,  tiene  de  salario  cada  día  seis  reales.  .       744^^ 

Helchor  Gómez  de  Lara,  guarda,  tiene  de  salario  ca- 
da año  setenta  é  dos  mil  é  cincuenta  maravedís.       ^aoSo 

ttáio  de  A  vil  la,  guarda ,  tiene  de  salario  cada  año 

otro  tanto. .       ynoSo 

Bodri^o  Ordooez  Alarcon^  guarda^  tiene  de  salario 

cada  año  otro  tanto.  • ^aoSo 

Joao  Vanquez  de  la  Peña,  guarda,  tiene  de  salario 

cada  año,  otro  tanta  ,...••••.  ^^  ...  ,       72060 

Pedro  de  Arrióla,  que  sirve  el  oficio  de  guarda,  y 
úecie  una  de  las  tres  llaves  de  la  casa  de  los  me- 
Cak»^  tiene  de  salario  cada  dia  c'mco  reales.  ,  .  ,       6ao5o 

Litti  de  Montesinos,  guarda,  tiene  de  salario  cada     ^      '  *  1 
día  otro  tanto 'foeSo 

Gerómnio  González  déla  £s|)ada,  á  cuyo  cargo  están 

loe  esclavos  de  V.  M.  que  sirven  en  estas  minas,         >i 
tiene  de  salario  cada  dia  otro  tanto ^  SabSo 

Ikvkl  Litcas,  ensayador,  tiene  de  salario  cada  día 
ORO  tanta  •  .  .  • •  *  .  .  i  v  ;      éabSo 

Vaestre  Hanx,  ingeniero  que  hizo  el  ingenio  de  des- 
aguar los  pozos,  siiTe  de  ademador  principal  de 
los  posos  y  de  capataz  de  loa  ademadores,  tiene 
de  salario  cada  dia  nueve  reales.  .  . 111690 

AlooiO  Rodríguez  Tamayo,  herrador,  que  tiene  car-      ' 
go  de  curar   y  herrar  las  acc*mi!as  tie  V»  M.  que  * 

sirven  en  estas  minas ,  tiene  de  salario  cada  año,  ^ 

ocho  mil  maravedís. ,  .  , 8ceo 

Bídrodr    *         ca^Kitiül  1  pozos  destas  minas,  ^**   ^^': 
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tiene  de  salario  cada  dia ,  cuatro  realesw 49640 

Diego  Vázquez,  capataz  de  los  dichos  pozos,  tiene  de 

salario  t*ada    dia  otro  lauto ,  ,  ,       49^4^ 

De  manera  que  suma  esta  relación  dos  cuentos  y  1  stooiÍT 
doscientos  setenta  y  nueve  miié  novecientos  é  diez 
y  seis  raaravedis  que  ganan  los  oficiales  que  por 
título  de  V.  M.  y  nombramiento  de  don  Francis- 
cisco  de  Mendoza  sirven  en  estas  minas,  todo  lo 
cual  consta  y  jKirece  por  los  libros  de  !a  conta* 
duria  destas  minas,  que  yo  Martin  López  de  Ye- 
ribar,  contador  de  V.  M,  en  ellas,  tengo  en  mi  po* 

der,   á  que  me  refiero Fecho  á  piiraero  del 

mes  de  enero  de  mil  quinientos  c  sesenta  é  cua- 

^¿tto  años. — Martm  Ruiz  de  Auuncibay.  *^  El  li- 
cenciado Ortega Martin  López  de  Yeribar. 

Razón  de  íoí  esclaDOs^  operarios  y  trabajadores  que  hay 

en  las  oiitias. 


? 


CoQtadoríai  genérale»,  a&m.  8¿i 
4  de  enero  de  1S64* 

Tiene  V.  M.  en  estas  minas  de  término  de  Guadalcanal 
sesenta  y  un  esclavos  coa  uuo  que  se  huyó  nueve  me- 
ses ha  y  no  lia  parecido ,  de  los  cuales  andan  en  el 
pozo  Rico  desaguando  por  sus  duas  veinte  esclavos,  á 

,;,  ios  cuales  se  les  da  de  ración  á  cada  uno  de  ellos  r^da 
dia  dos  Hbras  y  media  de  pan,  y  asedia  azumbre  de 
vino,  y  una  libra  de  carne.  ...•.,•,... 

Trabajan  en  la  Traviesa  y  Mineta  en  los  pozos  de  arriba 
ocho  esclavos,  desaguando  por  sus  duas^  á  los  cuales 
se  les  da  la  niesma  ración  á  cada  uno  cada  dia  que  á 
los  sugodichos * 

Trabajan  en  la  Miueta  en  el  torno  de  arriba  tres  esclavo» 
en  duas  con  hombres  blancos,  á  los  cuales  se  les  da  la 
mesma  ración  a  cada  uno  cada  dia  que  á  los  susodiclioé» 

Trabajan  en  el  pozo  segundo  ocho  esclavos,  desaguajid 
por  sus  duas»  á  los  cuales  se  le  dá  de  ración  á 
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tino  cada  día  tres  libras  de  pan ,  y  medía  azumbre  dé 
vino  y  una  libra  de  carne;  porque  denen  mayor  tra- 
bajo que  los  susodichos. 8 

X*ndMijan  en  la  herrería  cinco  esclavos:  el  uno  de  ellos 
qae  sirve  de  oficial ,  y  los  dos  que  ayudan  á  lal>rar 
de  macho,  y  los  dos  tullidos  que  suenan  los  fudics 
que  no  pueden  servir  de  otra  cosa ,  á  los  cuales  se  les 
da*de  ración  cada  dia  dos  libras  de  pan,  y  cuartillo  y 
medb  de  vino  y  una  libra  de  carne;  y  á  uno  de  estos 
cinco  esclavos  leda  el  maestre  de  la  herrería  de  co-* 
mer  los  dias  de  trabajo,  porque  se  lo  den  para  sonar 
los  fueUes,  y  loe  dias  de  fiesta  tiene  la  mesma' ración 
que  los  demás. *  .  .     5 

"Xrabaj;in  en  el  corral  de  Cornelio  doce  esclavos  sirvien- 
do á  los  lavadores ,  los  cinco  de  ellos  sirven  de  lava- 
dores de  harnero  y  de  rodillo^  á  los  cuales  se  les  da 
de  ración  á  cada'  uíio  cada  dia  dos  libras  de  pan  y 
cuartillo  y  medio  de  vino,  y  una  libra  de  carne.  •  .  .  la 

Aúmesmo  hay  cuatro  esclavos ,  los  tres  de  ellos  enfermos 
que  no  pueden  trabajar ,  y  el  otro  trabaja  en  la  casa 
de  los  metales ,.  á  los  cuales  ee  les  da  de  ración'  á  cada 
uno  cada  dia  Jo  n)esmo  que  á,  los  susodichos,  y  el  dia 

de  pescado  á  respeto  que  el  dia  de  la  carne. 4 

Añniesmo  hay  nueve  esclavas,  las  cuales  amasan  cada  se- 
mana dos  veces  y  algunas  tres,  para  los  dichos  esclavos 
la  harina  que  je  let  da  del  trigjo  que  está  coioaprado  para 
ello,  las  cuales  tieneq  un  peso ^n  que  pesan  los  panes 
que  procedeadela  dichd  harina,  y  echan  encada 
pan  do9. libras  y '  una. onza  de  masa ,  para  que  después 
de  cocida  queile  en  dos  libras,  las  cuales  dichas  escla- 
vas lavan  la  ropa  de  los  negros  y  limpian  la  casa  y  . 
hacen  mdoilo;  demás  que  es  necesario,  de  las^  cuales 
dichas  esclavas,  hay  cuatro  negritas  chiquitas^,  y  dáse- 
-ies  de  ración  8  cada  una  de  ellas  cada  dia  dos  libras 
•de  pan  y  una  de  carne,  y  al  respeto  el  dia  de  pescado.  :  9 
Trabajan  en  las  minas  de  térmiiK>  de  Cazalla^  que  en     4 
nombre  de  V.  M.  se  labran  y.  benefician,  cuatro  es-,  i-  ;. 
'  ckvoa,  á  Ibs.  cuáles  se  1^  da  de  ración  á  cada  mío  car  ü! 
da.diik.la  que;  á  los  dcfOis  esclavos.  ...  «4  •  .".i  .  »r  4* 
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Dáic  á  cada  tmo  de  otoB  eadavos  cada  mes  un  pv  Je 
zapatos  aucvof ,  y  los  que  drahrchao  se  les  sudan  y 
aderezan  dos  y  tres  veces. 

AsuDesíDQ  se  les  dá  á  los  didios  esclavos  hq  vestido  4t 
frlea  y  sus  camisas  cada  aña  ^3 

Y  en  la  Corma  dicha  sod  los  esclavos  qne  V.  Mr  tiene  cii""T* 
escás  minas  del  ténrano  de  Guadalcanal  y  en  Us  dri" 
Cazalla ,  oon  nue^e  esclavas  que  sirven  á  los  dichos* 
esclavos»  setenta  é  tres  esclavos  y  esclavas,  y  mas  cna- 
tro  negritas  diiquitas.  Fecha  á  cuatro  díias  del  mes  de 
enero  de  mil  é  quinientas  é  sesenta  é  cuatro  ao^^ 
Francisoo  Ruiz  de  Anundbay« — £1  BflfihiHer  Ortega..^ 
Martin  López  de  Yeribar» 


•  •  •  • 


5  de  enero  de  t56^.  En  carta  de  5  de  cnem  de  csie  ano 
de  1664  dieron  cuenta  los  ofícialesde  las  minas  que  desdén 
hasta  18  de  diciemlxre  del  año  anterior  se  hicieron  44,  fnndi-» 
ciones,  40  de  metal  de  las  minas  que  dieron  918  arrobas 
y  aü  lilwas  de  plomo-plata  ,  y  aiatro  fundiciones  de  cochi^ 
que  flienon  cincuenta  arrollas  y  ao  libras  de  plomo-plata.  Avi- 
saron cjuc  Rí>(lrigo  Lucas,  sierído  administrador  Pablo  Melgo- 
sa,  había  quitado  el  ingenio  con  que  se  desaguaba  la  mineta 
diciendo  que  era  mejor  hacer  un  arco  y  cierta  obra  de  alba- 
uilcrtu,  c|iae en  opinión  del  mismo  seria  de  muy* pooo  tíempo 

y  gasto Que  la  olira  se  habia  comenasado  en.  agosto  ante-' 

rioi-,  y  que  no  se  habia  concluido  ni  concluiría  e|i  otros 
cuatro  meses.  — Que  por  halKT  rompido  •  Lucas  una  pared 
dv.l  jHíto  Rico  ¿^  ^j^g  ¿^  sucinte  estados  de  gordor^  que  hi-- 
zo  Jgusün  de  Zdratc ,  para  que  el  agua  del  poro  Rico  ño 
psiiwí  á  la  Mineta  del  ingehio ,  y  desaguar  por  allt  toda  el 
agua  de  las  minas,  se  habia  juntado  tal  cantidad  de  agua 
que  no  se  podiun  hacer  mas  trabajos  que  d  del  desagüe  Cul- 
pan u  Lucas  cu  halier  hecho  grandísinx)  perjuicio  con  qui- 
tAT  el  ingenio  y  con  romjxr  la  pared ,  añadiendo  que  hasta 
ent«>nces  /«,$  nünas  siempre  habían  estado  enjutas. 

í^n^itrn  la  necesidad  de  llamar  á  Francisco  Blanco,  ve- 
^  '  '^  Uornaclios ,  que  vivia  en  Uerena ,  ponderando  su 
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fnácdca  y  habilidad,  por  haberse  criado  en  las  minas  de  Al-« 
modovar  y  Hornachos ,  y  que  era  el  mejor  plomero  y  mas  íih 
teligenie  en  la  materia. 

9  de  febrero  de  1S64.  G>n  fecha  %  de  febrero  de  este 
año  avisaron  los  oficiales  de  las  minas,  que  desde  10  de 
enero  hasta  entonces  se  afinaron  969  arrobas  y  i5  libras  de 
plata ,  que  dieron  1 1 20  marcos  y  siete  onzas  de  plata  fina. 
Que  se  cebaron  y  afinaron  también  1 2  arrobas  y  ao  libras  de 
metal  de  las  minas ,  y  salieron  de  él  59  marcos  y  %  onzas  de 
plata  cendrada. 

ítem:  i3  arrobas  y  8  libras  de  metal  de  Cazalla,  que 
dieron  ¿So  mu'cos  y  7  onzas  de  plata. 

3  de  marzo  de  1 564.  En  carta  de  3  de  marzo  parti- 
ciparon los  mismos  oficiales  que  habia  llegado  Mosen  Antonio 
^oteller,  y  comenzaba  á  labrar  los  desechos  de  los  terreros  de 
Soonop;  y  por  cuanto  el  método  que  usaba  del  azogue  era 
nuevo  ^  y  conforme  á  su  asiento  habia  de  pagar  la  cuarta  par- 
te del  producto,  se  le  pondría  persona  que  viese  lo  que  sa- 
caba* 

«  *  *  * 

Ccata  de  la  orden  que  S.  M.  manda  tener  en  las  minas 
de  €uadalcanal  tocante  á  los  oficiales ,  de  los  que  han 
de  servir »  y  los  demás  que  se  han  de  despedir. 

Contadurías  generalet,  n^m.  8Sl. 
^  6  de  narso  de    1S64. 

El  Rey.  «^  Francisco  de  Anuncibay  y  Martin  López  de 
Teribar,  miestros  tesorero  y  contador  de  las  minas  de  Guadal-* 
canal)  y' Rodrigo  Lucas,  que  por  mi  mandado  ser\^ís  en  la 
hbor  y  fiíbrica  dallas:  Ta  sabéis  lo  que  en  dias  pasados  pro- 
veímos para  que ,  de  los  oficiales  y  personas  que  ahí  se  en- 
tretienen, se  despidiesen  los  que  se  pudiesen  excusar  segund  el 
catado  en  que  entonces  andaban  las  dichas  midas;  y  qúef  tt 
lasque  huoieren  de  €]u€dar  para  adelante  á  servir «nf ella» se 
H  16 
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ks'iDodíeraaen  sos  salarioe;  y  oomo  quiera  que  esto  se  huo  en 
esta  forma,  visto  y  entendido  la  gran  dínünuóoo  en  que  han 
Tenido  las  dichas  minas,  que  es  de  manera  que  en  todo  di 
año  pasado  de  mil  quinientos  sesenta  y  tres  no  se  sacó  dellat 
casi  ningún  metal ,  y  que  al  presente  están  en  el  nñsmo  esta- 
do;  y  atento  que  los  gastos  ordinarios  que  tenemos  en  la  la-* 
bor  de  las  dichas  minas  pasan  adelante,  y  que  son  mayaras 
que  el  provecho  que  dellas  resulta ,  habemos  acordado  y  de» 
terminsulo  que  por  agora,  y  hasta  ver  de  la  manera  qne  su- 
cede lo  de  las  dichas  minas,  se  desandan  todos  los  ofidales  y 
personas  que  al  presente  se  entretienen  y  llevan  de  Nos  sala?* 
rio  en  ellas,  y  que  esto  se  haga  y  ejecute  desde  lu^o,  pagán- 
doseles lo  que  se  les  dehiere  justamente,  de  tres  mil  ducados 
que  mandamos  librar  por  nuestra  cédula,  que  será  con  ésta 
en  nuestros  oficiales  de  Sevilla  ,  que  se  cobrarán  con   toda 
brevedad,  y  con  la  misma,  ¿n  que  se  pierda  ningún  tiem- 
po, se  hará  la  cuenta  con  todas  las  dichas  personas  y  oficiar 
les  que  ñrven  en  esas  minas  de  lo  que  se  debiere  á  cada  uno 
justa  y  líquidamente ,  y  se  les  pagará ,  y  se  despedirán  y  tcr- 
nán  por  despedidos  piara  adelante  ,  sin  que  conra  mas  úem- 
po  su  salario;  y  enviarnos  heis  relación  de  como  lo  poneii 
en  ejecución,  y  del  d ¡a  que  hiciéredes  el  dicho  despedumen- 
to ,  teniendo  hecha  la  cuenta  con  todos  para  que  cuando  lle- 
gue el  dinero  se  les  pague,  y  se  vaya  sin  que  se  dilate;  y 
cumplido  esto ,  lo  que  sobrare  de  los  dichos  tres  mil  ducados 
se  tema  reservado  para  los  gastos  mas  necesarios  de  las  dicfaai 
minas  y  fabricas  dellas ,  sin  distribuirlo  en  otra  cosa. 

Y  porque  es  necesario  que  haya  quien  tenga  cuenta  y 
lazon  de  lo  que  de  aqui  adelante  se  gastare  en  las  dichai 
minas ,  y  de  los  metales  dellas,  y  de  la  plata  que  dellos  pro- 
cediere ,  y  á  cuyo  cargo  esté  su  fábrica  y  labor ,  os  he  nom- 
brado y  elegido  á  vosotros  tres  por  la  confianza  y  satisfeccioo 
que  tengo  áe  vuestras  personas  y  fidelidad  para  que  me  sk^ 
vais  en  .esta  manera :  vos  el  dicho  Francisco  Ruiz  de  Anime»' 
hay  en  el  oficio  de  tesorero  de  las  dichas  minas,  y  han  di 
entrar  en  vuestro  poder ,  y  hacérseos  cargo  de  todos  los  nut 
ravedis  que  mandaremos  librar  para  la  labor  y  fábrica  de  Ift 
dichas  minas;  y  asimismo  habéis  de  recibir  y  tener  á  vuestn 
iodo  lo  que  i»rocediere  délos  metales  que  .dellas  se  sft- 


mtn^  y  las  berramientas  é  ingenios,  y  otras  cualeiquler  co- 
Biílí»  r  ':er  calidad  que  sean,  de  las  que  al  presente  hay 

|iehau  ..4^1iO,y  comprado,  y  hicieren  y  compraren  jiara 
lihbor  y  beoeGcio  de  las  dichas  minas;  y  lanibien  terneis  á 
IMDO  cargo  loa  esclavos  y  esclavas  nuestros  que  hay  en 
db  ^  y  so  giiarda  y  recaudo ,  de  manera  que  estén  l>¡en 
tmdm  y  se  tx^nserven  ;  y  demás  de  servir  el  dicho  oficio  de 
feinro  de  las  dichas  minas  en  las  cosas  sobredichas  y  en  to-' 
diiI»ocras  á  él  anejas  y  pertenecientes,  halieis  de  ser  juez 

IM»,  y  conoscer  y  conozcáis  de  todos  los  casos  y  delitos  que 
Ittatkreo  en  las  dichas  minas  y  en  sus  términos  y  distrito, 
«re  cnalesquier  oficiales  y  personas  que  en  ellas  trabajaren, 
f  lucer  inforíDacion  sobre  ello,  y  prender  y  castigar  los  cul- 
pdos  confiomne  á  justicia ;  pero  si  acaesciere  algún  caso  que 
IK{iie  &  vos  los  dichos  Mjrtin  López  de  Yerihar  y  Rodrigo 
Loeas^  6  algtjma  de  vos,  desto  no  halléis  de  conocer  ni  cn- 
tmneieras  en  ello,  sido  solamente  haréis  la  información  ile  to 
i  acaesciere,  y  enviarla  hels  á  los  nuestros  contaflores 
para  que  ellos  hagan  justicia ;  y  vos  el  dicho  Mar-' 
4n  López  de  Ycribar  habéis  de  servir  el  oficio  de  contador  de 
ks  dicha»  minas,  teniendo  libro  en  que  hagáis  cargo  al  dicho 
lfnjiuu>  de  todos  los  maravedís  que  mandáremos  librar  para 
hi  gBSios  dellas ,  y  de  la  plata  que  procediere  de  los  meta- 
ki  que  de  las  dichas  minas  se  sacare,  y  de  las  herramientas 
y  ingeoios  y  ou-as  cualesquier  cosas  que  ahí  hubiere  para 
IQ  blx>r,  y  de  los  esclavos  y  esclavas  que  tenemos,  para  que 
labajen  en  ellas,  que  también  han  de  estar  á  su  cargo,  hacién- 
dcadé  de  cada  co^  de  por  si  distintamente;  y  asimismo  halx^is 
de  leoer  cuenta  y  razón  de  todos  los  metales  qvie  se  sacaren  de 
I»  dichas  minas ,  y  de  sus  pozos  y  testeras ,  y  de  las  fuiídi- 
áoatB  ^ac  de  ellos  se  hicieren,  y  del  plomo-plata  y  plata  fi- 
■  y  otros  metales  que  de  las  fundiciones  salieren ;  y  la  mis- 
M  fason  y  cuenta  que  habéis  de  tener  de  todas  las  otras  co- 
fliiocaates  y  concernientes  á  las  dichas  minas,  y  de  los  regis- 
Im  de  otras  cualesquier  minas  que  ante  vosotros  se  viniereii 
imttiíestar  y  registrar,  y  allende  de  todo  lo  sobredicho  y  de 
b  Ansa»  en  que  liabeis  de  entender  por  razón  de  vucí^tro  ofi- 
pw^-w,^  os  mandamos,  que  pues  sois  nuestro  escri- 
íi  el  oficio  de  escribano  del   juzgado  de  las 
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rli¡a»  imnas»  y  que  pasen  ante  vos  todos  los  autos  y  infor- 
leioms  y  otros  procesos  que  se  hicieren  sobre  cualesquíer 
Ittos  y  casos  que  en  Vas  dichas  minas  y  sus  términos  y  dis- 
to acaescieren  entre  cualesquier  personas  que  en  ellas  «r- 
eren  y  trabajaren ,  de  que  pueda  y  deba  conocer  como 
es  dellas  el  dicho  Francisco  Ruiz  de  Anuncibay;  y  asimismo 
:-vaia  el  dicho  oficio  de  escribano  en  todo  lo  que  mas  fue- 
í  iiescesario  tocante  á  las  dichas  minas  y  al  juzgado  dellas;  y 
08  el  dicho  Rodrigo  Lucas  habéis  de  tener  cuidado  de  k) 
lie  toca  á  la  fábrica  y  labor  de  las  dichas  minas  y  pozos  de- 
as,  segund  y  como  hasta  aqui  lo  habéis  hecho  y  hacéis  al 
irescnte,  y  de  buscar  y  gubr  la  caja  y  venas  de  loa  metales, 
r  hacer  abrir  y  ahondar  cualesquier  pozos  s^un  y  en  la 
larte  que  conviniere ,  teniemlo  gran  vigilancia  de  que  se  biifr- 
|iie  y  siga  el  metal ,  pues  veis  lo  que  importa ,  y  de  que  las 
iichas  minas  estén  desaguadas  de  manera  que  por  esto  no  se 
impida  la  bbor  dellas «  y  que  lo  que  se  fuere  labrando  se  var- 
j'ík  atlemaiulo  y  reparando  con  maderas ,  de  manera  que  es* 
té  lijo ,  Y  no  haya  ni  piieila  haber  hundimientos  ;  y  demás 
lU^to  haréis  «lue  se  tenga  mucha  cuenta  con  el  fuego,  sin 
[|ue  «iilKxxla  ni  pucila  subccder  ningún  incendio  en  las  dichas 
luiíKis,  pues  veis  lo  que  importa  ;  y  allende  de  todo  lo  sobre- 
Llirlio«  y  de  lo  demás  en  que  liasta  aqui  habéis  servido  y  sois 
übliguilo  li  servir  por  razón  de  vuestro  oficio  en  las  dichas 
nunaii«  y  «iu  lalcar  á  aquello,  habéis  de  hacer  oficio  de  veedor 
ili*lla»«  Y  ir  cuando  conviniere  y  fuere  necesario  á  ver  y  vi- 
síljir  las  minas  de  Aracena  y  Cazalla,  y  la  labor  dellas,  y  lo 
quo  fuere  menester  proveer  pora  esto,  lo  ordenareis  todos 
ln*«  de  manera  que  se  dé  á  todo  buen  recaudo. 

Si  |Hir  alutra*  srpuud  el  estado  en  que  están  las  dichas 
luiín»,  bastaron,  pra  loque  es  menester  trabajar  en  ellas, 
lí*  t*íH»lavcm  y  cik^lavas  nuestras  que  ahí  están  ,  no  se  rescibi- 
u\  MiaH  prnie  de  nuevo  |K>r  excusar  gastos;  y  cuando  se  ho- 
\ñv\v  <lc  ix*MM|iir  se*  hará  solamente  los  trabajadores  y  personas 
M*"'  fiien^n  unnir^ter,  y  no  se  pudieren  excusar,  y  esto  con 
«alíenlo  y  |)uivMTr  de  loilos  tres,  concertado  lo  que  se  les 
"Mbjrre  tlr  pa^ar  por  sus  jornales  ó  destajos,  en  que  procu- 
fcMii^is  hayii  nii>*lerat  ion  ,  y  que  la  gente  que  ae  rescibiere  sea 
(iru|)ósitu  iwru  cu  lo  que  han  deservir. 
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Im  nóimnBS  y  libranzas  de  los  gastos  que  «e  hicieren  en 
I  k<&cliai  minas  ,  asi  en  los  jornales  y  destajos  de  traba jado- 
I  A,  oomo  ea  lo  que  se  gastare  con  nuestros  esclavos ,  y  en 
Mi|iar  carbón  ,  y  leña ,  y  herramientas ,  cordages  y  acarre- 
I,  feo  peones  que  se  enviaren  á  esta  nuestra  corte  ron  des- 
I^cIm  locante!»  á  las  dichas  minas  é  otras  partes  donde  fuere 
rio,  y  de  todo  lo  demás  que  se  gastare  y  distribuyere 
adlas^  las  haréis  vos  el  dicho  contador,  y  han  de  ir  firma- 
éide  lock»  tres  ,  y  lo  que  •  conforme  á  ellas,  se  hubiere  de 
fps  ,  ha  de  «er  en  presencia  y  con  intervención  de  vos 
áécbo  Rodrigo  Lucas ^  y  dar  vos  fe  dello  como  veedor;  con 
kcnal^  T  habiendo  vos  el  dicho  contador  tomado  primero 
mm  de  las  dichas  nóminas  y  libranzas ,  y  con  las  cartas  de 
f^  de  las  partes  6  de  quien  su  poder  hubiere,  y  los  otros 
modos  que  conforme  á  las  dichas  nóminas  debiéredcs  to- 
nar Toa  el  dicho  nuestro  tesorero,  mando  que  en  viriud  de- 
Ad  y  dcüe  capítulo  se  os  resciban  y  pasen  en  cuenta  los  ma- 
llTodJs  que  ,  conforme  á  lo  sobredicho ,  diércilos  y  pagáre- 
dd;  ▼  si,  excediendo  desta  orden,  pagáredes  ó  gastárcdes 
ilguiia  otra  co^  ,  no  se  os  ha  de  rescibir  ni  pasar  en  cuenta, 
Haheis  de  tener  todos  vosotros  y  cada  uno  en  particular 
UDcbo  cuidado  de  que  los  trabajadores  y  otras  personas  qne 
laduYirren  en  las  diclios  minas  no  hurten  ningún  metal  de^ 
kf,  leniendo  desto  la  vigilancia  qne  conviene;  y  si  alguno 
eioediere  en  ello ,  le  castigareis  vos  el  dicho  juez  con  rigor, 
de  manera  que  se  *íé  buen  ejemplo  á  los  otros.  • 

Todos  los  metales  que  se  echaren  y  sacaren  de  las  dichas 
Hnas  y  pozos  se  han  de  poner  y  tener  á  buen  recaudo  en 
li  parte  donde  hasta  aqui  han  estado,  teniéndolos  debajo  de 
toü  llaves  de  diferentes  cerraduras  ,  las  cuales  halieis  de  teneri 
cada  luio  la  soya  ,  y  fuera  de  alli  no  se  pueda  tener 
^  in  Rietal  fie  las  dicíias  minas  por  ninguna  causa. 
Uabeisos  de  liallar  presentes  totlos  tres  á  las  fundiciones  de 
los  metales  que  j?e  hubieren  de  hacer ,  y  á  las  afinaciones  del 
plomo-'plata  que  cltUas  procediere,  mirando  que  se  haga  todo 
por  peso,  cu*"iua  y  mzon,  y  habéis  de  tener  vos  el  dicho  con- 
libro  donde  se  pongan  todas  las  dichas  fundiciones  y 
,  particularmente  cada  una  de  por  sí,  y  en  qne  día, 
iietal  que  eu  cada  una  delbs  entrare^  y  \q 

I 
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que  dello  proreJlere  en  plomo-pkta ,  y  la  plata  fina  que  de 
aquello  saliere,  de  que  se  Im  de  hacer  cargo  á  vos  el  dicho 
tesorero,  y  halxns  de  üroiar  todos  tres  eo  ei  dicho  libro  de  fun- 
diciones y  afinaciones  lo  que  cada  vez  se  luciere,  de  manera 
que  haya  en  ello  rodo  buen  recaudo,  cuenta  y  rayón. 

AnsimlsnK)  habéis  de  tener  cuidado  de  lo  que  toca  al  I>e- 
neficio  de  los  terreros  y  metales  que  están  fuera  de  las  dichas 
minas  y  pozos,  y  de  uiimr  siCornelio  Sct>nop  y  Antonio  Bott>- 
Iler  con  quien  haljenios  tomado  asientos  sobre  esto,  hacen  y 
cumplen  lo  que  conforme  á  ellos  son  obligados,  de  manera 
que  se  ponga  en  nuestra  hacienfla  todo  buen  recaudo,  y  Jo 
que  de  aquello  nos  tocare  y  perteneseicre  ha  de  entrar  en 
poder  de  vos  el  dicho  mi  tesorero,  y  os  ha  de  hacer  cargo  de- 
llo primeramente  el  diclio  contador. 

De  esta  manera  habéis  de  servir  y  ocuparos  en  lo  que  á 
cada  uno  se  comete  en  particular  y  á  todos  tres  en  general, 
que  no  se  impida  ni  eml¿racií  lo  uno  por  lo  otro,  sino  que  se 
dé  bueno  y  cumplido  recaudo  á  totio  lo  que  sea  menester, 
•in  que  subceíla  ni  pucfla  subceiler  nlnguu  enil>ara7o  ni  in- 
coo viniente  dañoso  á  nuestro  senicio  y  al  beneficio  de  nues- 
tra hacienda ,  para  lo  cual  terneis  todos  tres  buena  correst >on- 
dencia,  como  lo  confiamos. 

No  hal>eís  de  hacer  ninguna  ausencia  de  las  dichas  minas 
y  servicio  dcllas  sin  nuestra  licencia  y  mandado,  so  pena  que 
d  que  la  hiciere,  no  le  corra  salario  en  el  tiennx>  que  estuvie- 
re ausente,  y  proveeremos  su  oficio  en  jiersona  que  le  sirva. 

Y  terneis  cuidado  que  el  dinero  que  mandáremos  librar 
para  la  labor  y  fabrica  de  las  dichas  minas,  se  gaste  y  distri- 
buya en  lo  sobredicho,  y  no  en  otra  cosa,  con  mucha  regla  y 
orden,  y  que  se  tenga  para  esto  guardado  y  reservado;  y  si  al- 
gunas veces  acaesciere  haber  falta  de  dinero  en  la  dicha  fabri- 
ca, lo  que  hubiere  se  terna  de  respeto  para  proveer  y  acomo- 
dar las  cosas  mas  necesarias,  y  las  otras  que  no  fueren  tan 
precisas,  se  entreternan  y  agviardarán  hasta  que  se  provea  mas 
dinero  de  que  se  cumplan. 

Cada  uno  de  vos  l(3s  sobredichos  es  nuestra  merced  que 
hayáis  y  llevéis  de  salario  por  razón  de  los  dichos  oficios  y  co- 
tas en  que  nos  hal>eis  de  servir,  segiuid  dicho  es,  el  mismo 
que  basta  aquí  habéis  llevado  y  tenéis  al  presente,  y  que  se 
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lie  por  los  terrios  cíel  año  de  ciiatro  en  cuatro  mescs^  y  00 1 
is^  de  cualcsquier  maravedís  del  cargo  de  vos  el  dicho  nues- 
rt^trero,  lo  cual  se  librará  en  las  nóoiinas  que  §e  hicierea 
lano»  desa  fábrica  ,  de  los  cuales  dichos  salarios  habéis  I 
^üAT  por  el  tiempo  qiie  fuere  nuestra  voluntad,  y  que  sir* 
;.u-eilcs  y  residiéredcs  en  ellas, 

Y  en   caso  que  por  estar  enfermo  alguno  de  vosotros  noj 
podicBen  ir  firmadas  de  todos  tres  las  dichas  nóminas^  man-T 
dnoos  €{ue  yéudolo  de  los  ilos,  las  pag;ue¡s  y  cumpláis  vos  el'l 
étdbo  tesorero,  con  lanto  que  el  que  las  hubiere  dejado  de  fír-> 
opr  lo  haya  de  hacer  después  de  pasada  la  enfermedad 
^oe  lo  depre  de  hacer. 
^     Enviareis  de  dos  en  dos  meses,  sin  lo  dilatar  mas,  á  mies-^l 
tros  contadores  mayores  la  razón  de  todos  los  metales  que  de 
bs  dicbas  minas  se  hubieren  sacado,  y  de  lo  que  dellos  pro- 
cediere, y  de  los  registros  de  minas  que  ante  vosotros  se  hu- 
biecen  manifestado  y  repstrado,  y  si  se  benefician  algunas  de- 
llas,  j  de  qué  calidad  son  „  firmado  todo  ello  de  vuestros  nom- 
bres* y  asimismo  a  Fi^ancisco  de  EraK>  nuestio  secretario. 

Anstmismo  habéis  de  enviar  de  cuatro  en  cuatro  meses  re- 
IkÍOO  de  los  gastos  que  se  hubieren  hecho  en  las  dichas  mi- 
nas durante  el  dicho  tiempo,  para  que  se  sepa  la  costa  que  en 
iUat  se  tiene. 

I>e  las  herramientas,  cordaje  y  otras  cosas  qnc  se  consu- 
y  gastaren  en  el  servicio  y  obra  de  las  dichas  minas, 
fé  y  certificación  vos  los  dichos  contador  y  veedor ,  en 
virtud  de  la  cual  y  deste  capítulo  mando  que  se  reciba  y  pa-i- 
te  en  cuenta  a  vos  el  dicho  tesorero^  siendo  cosas  consumidas^ 
y  qtie  no  estén  mas  para  servir  en  las  dichas  minas.  I* 

En  el  firmar  las  nóminas  y  libranzas  y  otros  recaudos,  y 
en  todo  lo  demás  tocante  á  \niestros  oficios ,  mandanx)s  que 
leng^  la  antigüedad  y  precedencia  el  primero  vos  el  dicho  te» 
iorero^  y  después  vos  el  dicho  c^intador.  y  después  vos  el  di-* 
eho  veetlor.  y  la  misma  orden  se  guarde  atlelante  en  loi  di- 
dio^  otícíos. 

Todo  lo  cual  mandamos  que  se  haj^a,  piarde  y  cumpla, 

tegiuid  de  sos»»  arado,  y  [>ara  ello  os  damos  á  vm  y  4 

cxrla  una  de  **>  que  le  toca ,  poder  y  facultad  cua>^ 

idi»  J  qtt  ^se  asiente  en  los  libros  que  vos  el  di- 
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cho  contador  habéis  de  tener ,  tomando  copla  della  cada  una 
de  vctóotros  para  que  la  tenga  en  su  poder,  y  ee  observe  y 
guarde  mejor  la  orden  sobrediclia :  y  mandamos  que  torneo  ra- 
zón de  la  présenle  los  dichos  nuestros  contadores  mayores.  Fe* 
clia  en  Barcelona,  á  seis  días  del  mes  de,  marzo  de  mil  qui-* 

nientos  sesenta  y  cuatro. — Yo  el  Rey Por   mandado  da 

S,  M.  —  Francisco  de  Erasa 

Fue  sol>rescr¡ta  la  dicha  cédula  en  la  forma  siguiente: 
Tomóse  razón  desta  cédula  de  S.  RL  en  los  sus  tihros  de 
minas  de  la  su  contaduría  mayor  que  yo  el  contador  Alonso 
Hernández  sirvo.  En  Madrid ,  á  nueve  de  abril  de  mil  quinieu'» 
tos  sesenta  y  cuatro  años. 

Carta  que  escribieron  los  señores  contadores  d  Lope  Dios 

de  Mercado^  á  cayo  caigo  están  las  minas  de  dracena  y 

Gcdaroza^  sobre  cosas  tocantes  d  ellas  ^  y  pitra  que  rfeíoí- 

diese  alguna  gente  de  la  que  trabajaba  en  ellas. 


Contadurías  generalet ,  núnu  85 1, 
8  de  abril  de  iS6^ 


i 


Lope  Díaz  de  Mercado,  á  cuyo  cargo  están  las  minaa 
'de  Aracena  y  de  Gabnoza;  las  cartas  que  habéis  escrito  sol>re 
i  Jo  tocante  á  esas  minas  habernos  visto,  y  la  causa  de  responder* 
tan  tarde  es  por  haljerlas  enviailo  al  contador  de  la  ha- 
cienda, y  habérnoslas  dado  agora;  y  pues  estos  negocios  de 
minas  se  han  de  tratar  en  la  contatluría  nnyor  de  aqui  ade- 
lante, avisarnos  heis  de  todo  lo  que  liolñere  tocante  á  ellas, 
para  que  se  provea  con  tiem|x>  lo  que  convenga:  y  en  lo  que 
decís  sobre  la  mina  de  Galaroza.,  que  ha  mucho  c{ue  no  se  na- 
ba ja  en  ella  por  ks  causas  que  decís,  y  que  agora  os  parece 
que  se  deberían  hacer  un  \m}70  6  dos  en  la  parte  dontle  se  lia 
ladeado  la  vena,  y  tiene  blandura,  que  vayan  deret^hos  hasta 
dar  en  lo  firme,  |x»rque  podría  ser  hallar  alguna  riquera  00-- 
nio  la  tefíia  esta  miua  al  principio,  que  de  cuaüo  partea  • 
tres  eran  de  plata,  á  estti  se  o^  responde  que,  en  1' 
conviniente  que  viéredcs  que  podrá  acudir  In* 
de  la  dicha  mira,  hagáis  hacer  un  pozo  hasta 4* 


pn  ¥«  m.  acude  de  allí  el  nietal  rico,  y  liaHétidode  acertacbv 
%  Tiéredes  que  será  necesario  y  provechoso  hacer  otro  poca 
alEccrca,  liacello  heís  en  la  parte  donde  mas  coavenga,: «y 
ttiéeciioe  que  será  bien  que  vaya  Rodrigo  Lucas  á  vello  to- 
«sittet  que  lo  comenceia ,  para  que,  con  su  acuerdo  se  haga 
b  que  ae  ha  de  hacer. 

X*  En  lo  que  escribís  que  por  comisión  de  don  Francis- 
o  de  Mendoza  de^uhristes  en  el  año  de  sesenta  y  dos  una 
lífta  eo  cérmioo  de  la  villa  de  Aracena  á  do  dicen  el  Casar 
ét  Diegp  Gil,  que  llevaba  tan  grandes  quemazones  y  buecos,  y 
i  (anta  anchura  que  casi  no  se  conoce  el  cabo  de  la  vena, 
rqiic,  porque  á  los  principios  se  mostró  por  loa  ensayes  tener 
mtwecho,  '  ^  > "5  en  ella  un  pozo  siete  estados,  y  siempre 
Irraba  ac.¿  aura  ,  lo  cual  no  pudieron  ver  los  alcma- 

IM  fiuamlo  ahi  fueron ,  por  estar  llena  de  agua  llovediasa,  y 
patc§* '  '  le  no  se  siguiese,  si  no  os  enviásenx)s  orden  para 
que^  1  Atase  y  ahondase,  y  que  á  vuestro  parescer  y  vista» 
lat  muestras  que  lleva ,  se  debía  de  ahondar  y  hacer  algunas 
dtligmciad  en  todas  las  otras  minas  de  esta  calidad  que  se  han 
dejjdo  de  teguir  ^  y  pues  el  ejercicio  de  Roth  igo  Lucas  con- 
¿le  ea  vUitar  los  pozos  de  las  minas ,  y  ademallas,  y  asegu^- 
nrks  en  las  partes  donde  es  menester ,  y  ver  sí  hay  metala 
ceaodo  ahi  fuere,  darle  heis  noticia  desto  para  que  visite  la 
dicha  mina  del  Casar  de  Diego  Gil ,  y  todas  las  otras  minag 
viejas,  y  si  hallare  que  en  ellas  se  puede  y  debe  trabajar  ]>ani 
«car  algún  metal  que  sea  de  provecho,  hacerlo  licis  como  él 
b  ofdenare ,  y  avisarnos  heis  de  lo  que  fuere  suhcrdiendo. 

3."  En  cuanto  á  la  comisión  que  j>cdis  para  poder  buscar  en 
fiocDbre  de  S.  M,  minas  de  nuevo  en  el  término  que  es  á  vuc*s- 
IPQ  cargo,  no  perjudicando  el  asiento  de  Gerónimo  de  Sala- 
maoca.  pues  decís  que  estáis  cx>n  esperanza  de  bailar  algo  con 
qoc  Su  M*  sea  servido^  liareis  algunas  diligencias;  pero  mirad 
que  sea  con  poco  gasto,  porque  los  buscad(|>ies  suelen  hacer 
Qiuehos  engaños  y  embustes  en  esto ,  y  si  en  breve  no  se  ha- 
cle  provecho,  avisadnos  dcllo  para  que  veamos  si  se 
uar  el  gasto,  mirando  que  sea  romlerado,  y  que 
fundamento  aparente  para  lo  que  se  gastare. 
'4.á  la  mina  de  cohre  que  decís  que  halló 
Imilla  de  Fuentes,  y  que  la  compra 
«7 
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■1100  merauferet  en  nombre  de  Gerónimo  de  SalimanGft«  y 
eo  beneficia  por  eilot  en  nombre  del  dicbo  Salamanca ,  y  qoe 
de  un  ensaye  que  se  biso  por  mayor  salió  de  cuatro  partea  la 
00a  de  cobre:  ya  de  esta  mina  se  ha  tenido  noticia  por  acá,  y 
se  entenderá  en  poner  recaudo  en  lo  que  á  S.  M.  pcftODeos^ 
pues  no  se  comprende  en  vuestra  comiñon. 

Y  porque  S.  M.  cnvia  á  mandar  á  los  oficialca  de  Coa* 
dalcanal  que  despidan  toda  la  gente  que  no  es  neceaana  de 
las  que  trabajan  en  aquellas  miuas,  vos  debéis  hacer  lu^o  lo 
mismo  en  lo  que  es  i  vuestro  cargo,  y  avisamos  beis  de  las 
personas  qoe  des[Hdiéredes ,  y  de  los  salarios  ó  jornales  qoe 
ganaban ,  y  de  las  que  quedaren  para  lo  que  se  hobícre  de 
hacer  en  esas  minas,  qoe  solamente  sean  las  que  no  se  pne» 
dan  excusar,  y  por  qué  causas,  y  con  qué  salarios  trabajan  y 
ñrven  en  ellas,  y  en  todo  entendercis  con  el  cuidado  y  dili- 
gencia que  conviene  al  bien  desa  hacienda  como  de  vos  se 
eonfia.  De  Madrid,  ocho  de  abril  de  mil  quinientos  srsenta  y 
cuatro  años.— Fue  señalada  de  los  señores  contadores  Fran* 
eisco  de  Alnuguer  y  Hernando  Ochoa.—  Francisco  de  Gamica. 

Carta  que  escribieron  las  señores  contadores  al  tesorero  y 

contacU^^  7  s^eedor  de  las  minas  de  Guadalcanal  sobre  el 

despedir  de  la  gente  gue  trabajaba  en  ellas  ^  y  otras  cosas 

tocantes  á  las  dichcu  minas. 


genenlet,  b&b.  tSt. 
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Tesorero,  y  contador,  y  veedor  de  S.  M.  de  las  minas  de 
Guadalcanal:  con  esta  se  os  envía  una  cédula  de  S.  M.  en  que 
se  os  manda  la  orden  que  habéis  de  tener  en  despedir  los  ofi- 
ciales y  gente  qoe  se  ocupa  en  esas  minas,  y  los  que  han  de 
quedar  para  el  buen  recaudo,  cuenta  y  razón  de  esa  hacien- 
da, y  para  pagarles  lo  que  ansi  se  les  debiere,  y  por  si  allá  no 
hobiere  harto  dinero  para  ello,  se  os  envia  una  carta  de  S.  If. 
para  que  los  oficiales  de  Sevilla  os  den  tres  mil  ducados.  Cum- 
lirets  luego  lo  que  S.  M.  os  envia  á  mandar,  y  si  algunas 
Émas  de  las  que  ana  se  han  de  despedir  fueren  tan  neoe* 
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Bmqoe  no  se  puedan  excusar  para  e]  beneficio  1 
adtot  avisarnos  beis  luego  de  las  que  son  y  en  lo  que  se- 
kooctipacio  y  hao  de  ocupar,  y  el  salario  que  tienen,  y,  ba^ 
Ibnío  de  quedar  adelante,  el  que  se  les  deberla  señalar  que 
kffiBOfleraHo,  para  que  visto  se  provea  lo  que  al  servicio 
é&H  (?ouvenga;8Ín  que  por  razón  desto  dejéis  de  cumplir 
bi|ei  \o  que  por  la  dicha  cédula  S.  M,  os  manda ,  y  fenece- 
m  las  cuentas  de  lo  que  cada  uno  hobiere  tie  iiaber  en  reí* 
dicodo  r»tc  despacbo,  y  habiendo  dinero  abi  con  que  pa*-^ 
fém  lo  barets,  y  si  no  lo  hobiere,  pondréis  diligetícía  en 
Inerlo  de  Sevilla ,  y  en  llegando  se  pagarán  sin  que  se  haga' 
wm  diUcion  ni  corra  mas  tiempo  sus  salarios.  » 

En  lo  que  decís  de  la  persona  que  conviene  ponerse  para' 
fie¥ca^  y  ae  baile  prestante  á  loque  Mosen  Boteller  hace^ 
lOirqoe  de  otra  manera  si  se  aguardase  á  ponerla  cuando  el 
dtcbo  Boidlcr  la  piciiese  f>odria  haber  fraude  en  la  hacienda 
de  íi*  M. ,  y  beneficiado  ya  todo  é  la  mayor  parte  del  metal,  sí 
coaoiki  el  dicho  Masen  Buti  Uer  tuviere  puestos  en  orden  to* 
dos  los  aparpjos  para  sacar  la  dicha  plata,  viéredes  que  con<^ 
fieae  ponerse  alji  una  persona  que  se  hiUe  presente,  y  ten^*' 
p  cuenta  y  razón  con  lo  que  se  saca  y  beneficia  para  que  no 
hrya  fraude  en  ello,  hacerlo  beis,  sin  embargo  de  lo  contenió 
do  en  el  dicho  asiento,  á  costa  de  S.  M.  si  no  lo  pudiéredrs  ha^ 
cer  tiDo  de  vosotros,  y  avisarnos  beis  de  la  persona  que  nom- 
bréis^ mirando  que  sea  de  confianza,  y  qué  salario  seria  bien 
dvlr^  que  sea  moderado  y  por  tiempo  limitado,  y  no  ordina- 
rio, seguod  los  dias  que  fuere  menester  ocuparse  en  esto,  y 
lude  iroertQ  cuenta  y  razón  por  escripto  del  metal  que  ili* 
aho  Mosen  Boteller  sacare  para  la  parte  que  del  lo  ha  de  ha- 
ha  Sw  M-,  ele  que  tomareis  la  razón  en  ios  libros  vos  el  di- 
cho contador,  de  manera  que  haya  buen  recaudo  y  claridad. 
En  lo  que  decís  que  conforme  al  asiento  que  con  Corne- 

Enop  turnó  tlon  Francisco  de  Mendoza  sobre  el  bi^neficio 
cujtro  terreros  desas  minas,  se 'le  han  de  dar  de  cada 
liobiere  beneficiado  quinientos  ducados,  y  qno 
'^obligó  á  dejar  los  dichos  terreros  sin  ley 
lora  que  no  se  pudiese  beneficiar  sui  que 
onecí  provecho,  y  que  ha  beneficiado 
lei  tercero,  y  del  primero  le  pagas 
i 1 


\ 
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qipipieiitoi;  ducados  tjue  bobo  de  haber,  y  pide  agora  quinién* 
tot  ducados  del  Mgundo  terrero,  y  que  no  se  los  dais  á  cansa» 
del  asiento  que  el  dicho  Mosen  Boceller  ha  hecho  de  los  di» 
chos  desechos  de  los  dichos  cuatro  terreros,  diciendo  que  la 
plata  que  ansi  sacare  dallos  el  dicho  Moseu  Boteller,  era  obli- 
gfldO:el  dicho  Cornelio  á  lo  sacar  por  el  dicho  precio,  y  que 
sin  que  os  declaremos  lo  que  en  ello  se  ha  de  liacer  no  se 
ka  dais:  y  porque  el  asiento  que  ansi  se  tomd  con  el  dicho 
Cornelio  no  está  en  esta  corte,  enviarnos  beis  con  el  primeró 
treslado  del,  y  haréis  probar  y  ens^iyar  los  terreros  y  desechos 
que  el  .dicho  Sconop  ha  beneficiado,  y  beneficia  agora  el  di*, 
cho  Boteller,  pra  que  se  vea  y  compruebe  qué  itetal  se  ha», 
lia  en  elloii,  «y  á  cómo  corresponde  por  arroba  ó  por  quintal, 
y^sft  la  plata  que  alli  dejó  el  dicho  Soonop  la  podia  sacar  él  1  ó 
otras  perMuas  sin  que  fuese  mayor  el  gasto  que  el  provecho^ 
ÓGÓmo.eistá  esto,  porque,  hasta  entenderlo  con  fundamento^ 
Do  se  pue<ie  acá  tomar  resolución  cerca  de  si  se  ha  de  pagar 
al  dicho  Sconop  lo  que  pretende  Ó  00,  y,  venido  que  sea  esto, 
se  veri ,  y  se  os  enviará  la  orden  de  lo  que  se  ha  de  hacer,  y 
también  nos  avisareis  de  la  orden  que  el  dicho  Cornelio  ha 
tenido  en  el  beneficiar  los  dichos  terreros;  y  si  es  diferente  de 
lo  que  agora  hace  el  dicho  Mosen  Boteller  en  los  dichos  des- 
echos, y  si  es  con  invención  nueva  que  hasta  agora  no  se 
habia  usado  ni  entendido  en  esas  minas  y  con  menos  costa^ 
y  si   los  metales  que  beneficia  el  dicho  Boteller,  después  de 
apartados  quedan  con  alguna  plata,  y  qué  cantidad  será,  y 
qué  es  lo  que  han  valido  los  dichos  terreros. 

:  En  lo  M  capataz  que  se  llama  Blanco^  que  decís  ser  tan; 
necesario  para  el  beneficio  desas  minas,  y  saber  dónde  po^ 
dría  haber  metal ,  por  la  mucha  experiencia  que  deUb  tienen 
vista  la  nueva  orden  que  agora  se  os  envia,  si  todavía  viere- 
des  ser  necesario,  mirareis  si,  habiendo  de  haber  adelante  al- 
gunps  capataces  psra  el  servicio  desas  minas,  si  con  el  dicho' 
Illanco  se  podria  excusar  alguno  delloís,  y  avisarnos  heia  de* 
lio  para  que  se  os  envíe  onlen  de  lo  que  en  ello  J»beis  ide 
hacer;  pero  cumpliréis  en  todo  desde  luego  lo  que  S.  M.  eo*- 
via  á  mandar  agora,  sin  embargo  de  lo  sobredicha 

En  lo  que  decís  de  1m  Ucencias  que  dais  á  los  oficialer 
gdie.  ajii  hail  reaididcd  ya  esta  oesst  t>oes  6L  M.  los  manda  dea» 
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¡laSti  M^of  t  y  «n  <?a»o  que  adelante  se  hayan  fie  eaírete- 

M  personas,  no  habéis  v<>8otroB  de  dar  á  ninguoa  las 

licrnci  *-  i>  Teñirse  á  pedir  á  la  contaduría  mayor, 

ItriTViido  certit        i n  muestra  por  donde  conste  de  la  nece- 

»y  que  se  ofresce  para  pedir  las  dichas  licencias,  y  si  se 

'  fém  CQ  tiempo  que  pueden  hacer  falta  ó  no ,  y  entonces  se 

fii 

Eo  lo  qae  decís  que  del  tiempo  que  Antonio  de  Casti- 
li|s«rfió  por  onlen  de  don  Fr.incieco  de  Mendoza  en  te- 
lercneota  de  las  minas  de  Fnciue-Ovejnnn ,  están  deposi- 
Cir^  ochocirnios  setenta  marcos  de  plata  fina  que  procedie- 
«i  deiUs ,  y  que  de  estos  no  se  ha  c'dbrado  la  parte  qne  á 
I IL  prrtrtiecc  por  no  s^ber  lo  que  se  habia  de  cobrar,  y 
ln  dueños  y  los  depCÉitarios  son  pol>res,  y  que  si  se  dila- 
tíie  Va  cobranza  dello  poHria  per  dificultosa:  'vereis  la  cuenta 
y  nmm  qoe  se  tiene  de  los  marcos  que  ge  sacaron ,  y  á  cómo 
"'  por  quintal  de  plomo  plata»  y  la  plata  fina  que  de 
proí^edió ,  y  si  lo  que  desto  se  hubo  de  depositarse  al 
loe  dichot  ochocientos  setenta  marcos,  6  liabia  de  ser 
■vrantidad,  ateriguáudolo  y  comprobándolo  bien  ,  y  de  lo 
qw  aoai  se  sacó  enteramente  cobrareis  para  S.  M.  lo  que  ho-> 
hkm  de  haber,  y  le  pertenece  conforme  á  las  ordenanzas 
iKfas,'  y  se  acuda  con  ello  á  tos  el  dicho  tesorero  por  la  or* 
ám  susodicha  de  que  os  habéis  de  hacer  cargo ,  y  lo  demás 
sedé  á  las  partes  que  conforme  á  justicia  lo  hobieren  de  ha^ 
W^  y  de  lo  que  mas  hobieren  rentado  las  dichas  minas  des-^ 
pues  qae  vosotros  le  nombrasteis,  pedirles  heis  cuenta  car- 
glodole  por  la  parte  de  S.  M.  al  respecto  su^ocllcho,  y  haréis 
^  amria  con  ello  é  vos  el  dicho  tesorero,  y  se  os  haga 
csrgo  dello  por  1^  dicha  orden,  y  avisareis  de  lo  que  en  to- 
i»  esto  híciéredes,  y  qué  cantidad  se  cobra  desto  para  S.  M., 
y  á  rs  en  pasta  6  de  contado:  y  en  lo  que  decís  que  el  dicho 
ifea  Francisco  de  Mendoza  nombró  al^  dicho  Antonio  de  Cas* 
eillisjo  para  qoe  tnviese  cuenta  con  lo  que  proccdia  de  las 
dkhss  minas  que  se  descubriesen  en  el  termino  de  la  dicha 
filia  de  Fuente- Ovejuna  al  principio  de  quinientos  sesenta 
y  dos,  sin  le  señalar  salario,  diciendo  que  se  le  daria  confor* 
iDe  á  sa  ocupación  y  trabajo ,  y  que  sirvió  en  lo  susod» 
4esdc  dicho  cieaipo  hasta  el  mes  de  setiembre  de  sese|3 
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trei  qu^  le  tornastet  á  nofnbrar  vosotros^  y  le  ae&ilaates  «m 
lariopanio  •uaodicho,  y  agora  lo' sirvet  y- que  en  el  tieni- 
po  que  8Ír«ió  p^r  nombramifnto  ddi  íUcbg  don  Fraucitco  de 
Meuiioza  diz  que  gastó  en  fusluias  y  hornos  de  fundición  y 
otras  cosas  treinta  y  cuatro  mil  y  >tantos  maravedís  ^  los  cua- 
les se  le.  deben,  y  el  salario  qtie.ha<de  haber  eá  el. dicho 
tiempo;  y  habiendo  hecho  las  dichas  fuslinas  y  domos  de  ian^ 
dicion  y  otras  cosas. ppr  Qrd($p|]f'pan^^,el  w^ymo  de  S.'M^ 
pagalle  heis..las  coscaa  qiie'ediello'  hizo'  juMoienté^  axístnín*4 
do  recaudo  bastan^  :dello  y  jüráodolas;  y  ansimismo  le  pa- 
gareis Ip  qo^  hobiefid.de  haber,  y  se. le  debe  de.su  salario  del 
tiempo  queden  estoVirwióf^cQafoFmerá^.U'ocupactoo  y  trabajo 
que, en  lo»  sobrieciichQJtay4p^  al  re^pectoi  de  lo^que  ^vosotros  le 
señalasfefli,  dandaprlmerOfCuentaASon  pago  del  provecbo  que 
desto  hobiere  procedido,  6  acutlieñdo  con  ello  á  vos  el  dicho 
tesorero  en  presencia  de  vos  el  dicho  contador  para  que  ot 
haga  cargo .de||p„  y.^visarnos;  heis  de  lo  que  inontare,..y  sL 
eonvieue  que  se  coiOttipíiüe  para  adejáúté  el  salario  del  dicho 
CastilLe)a,:y  cuaqtp  esi.  y  el  tiempo  que- ha-  que  goza. del,  y-eo 
lo  qne  se  ocupa  y  entiende,  y  si  eáto  es  de  ordinario  ó  á  tem* 
poradas  del  año. 

Habernos  visto  lo  que  vos  Rodrigo  Lucas  nos  habéis  escrito 
sobre  que-  oon.viene  que  sé  saque  el  imeial  que  hay  en  la  vo^ 
oa ,  y  que  se.  puede  'hac^r  sin  ineonvenieiife,  yi  lo  que  á  noa 
el  dicho  tesorero  y  contador  .sobre  ello  os  ^  parescidd,  y  ha» 
beis  escrito  diciendo  que  no  se  deberia  sacar  por  estar  la  di- 
cha mina  peligrosa  á  causa  de  las  grandes  humedades  del  in« 
vierno  hasta  que  fuese  ve;rano,  y.piirsiyaJo  es, icon, acuerdo, 
eje  lodos  tres  haréis  sacar  el  dicho  metat  siendo  de  |taK>vech<v 
poniendo  diligencia  en  ello,  y  ed  asegurar. la  dicha' ihina  iO' 
mejor  que  se  pueda:  y  por  la  orden  que  S.  M.  envia  agora» 
veréis  lo  que  á  cada  uno  de  vosotros  se  comete,  y  aquello 
hareb,  sin  entrometeros  en  mas.       ,         '    •.  i 

Vimos  también  el  requerimiento  que  vos  el  dioho  Rodri- 
go Lucas  hicistes  á  vos  los  dichos  tesorero  y  contador- pÉra> 
que  se  os  pagase  el  satirio  del  n^  fie  diciembre  de  sesenta  y 
tres,  y  como  le  res|:>ondistes  que  desdé  doce  del  cliclx>  mes.de 
diciembre  basta  tres  de  enero  siguiente  no  habia  usado  sa 
afíchpot  haber  estado  preso:  pagínele. ha. el aalariodel:d»vi 
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dioúeaipb,  nti  emlÁrgo  de  lo  subodicho*^  pues  no  dejó  de 
•enrir  por  haber  estado  ausente,  sino  por  el  ittipedtinento  que 
ae  le  puao  en  la  prisión ,  y  esta  se  pudiera  excusar  conforme 
á  k)  que  parece  por  el  proceso  que  acá  está. 

Con  esta  se  os  envía  una  carta  para  Lope  Diaz  de  Mer- 
okIo  á  cuyo  cargo  están  las  minas  de  Aracena  y  Galaroza;  en- 
viártela faeis  luego,  y  en  todo  lo  demás  tocante  á  la  buena 
adoMoistracion  desas  minas  porneis  el  cuidado  y  diligencia 
que  conviene,  como  de  vosotros  se  confia ,  procurando  de  no 
inier  pasión  ni  diferencia  los  unos  con  ios  otros,  sino-  toda 
eoníbriaklad  y  buena  correspondencia,  para  que.se  haga  me» 
jar  lo  que  toca  al  fervicio  de  S.  Bl  y  beneficio  de  su  bacien* 
da.  De  Madrid,  ocho  de  abril  de  mil  quinientos  sesenta  y  cua* 
tro  años. 

Fueron  señaladas  de  los  señores  contadores  Francisco  de 
Almaguer,  Hernando  Ochoa,  Francisco  de  Garnica, 


•  •  •  • 


%i  de  abril  de  i  S6^  Los  oficiales  de  las  minas  en  ai  del 
mismo  mes  de  abril  He  este  año  escribieron  que,  en  cumplí^ 
miento  de.  la  Real  cédula  de  6  de  marzo  anterior,  habian  des« 
pedido  al  juez  de  las  minas ,  al  depositario  de  los  metales,  al 
que  cuidaba  de  los  esclavos,  y  á  varios  guardas  y  otras  per* 
sonas  que  no  eran  absolutamente  necesarias. 

Que  de  las  minas  de  Fuente-Ovejuna  habian  traido  i5 

Slaochillas  de  plata  fina  que  pesaron  ico  marcos,  3  onzas  y 
ochavas,  de  que  se  cobró  la  ochava  para  su  Magestad, 

Que  la  mina  de  Cazalla,  nombrada  de  Pedro  Candil,  so 
s^uia  labrando,  y  se  habia  ensanchado  la  caja  del  metal ,  y 
de  ella  se  habia  traído  el  17  de  este  mes  36  arrobas  de  metal 
muy  rico,  y  otras  ao  arrobas  de  otra  mina  de  alli  mismo,  Ua^ 
mada  de  Juan  Gómez. 

Que  si  sigue  ensanchándose  la  caja ,  y  el  metal  continúa 
limpio,  seria  cosa  de  gran  provecho. 

Que  faltaba  plomo  para  las  afinaciones. 

Que  el  orden  que  tenia  Sconop  en  beneficiar  los  terreros 
era  cerner  por  un  harnero  solo  toda  la  tierra  y  terreros,  echando 
á  parte  lo  grueso,  y  escogiéndolo  para  partir  á  mano  lo  que 


lu viese  metal:  que  todo  loJaVabá  y  colaba,  y  echaba  en  ti« 
fliaa  y*  en  otros  lavaderos.  Que  cuando  Scoocp  biso  su  asíeii- 
to,  no  5e  usaba  ni  sabia  la  manera  de  benefidar  con  azogue 
hasta  que  uno  Afosen  BoteUpr. 

'  21  de  junio  de  1:864.  D^^^  6  de  abril  basta  8  de  mayo^ 
dicen  los  mismos  oficiales  en  despacbo  de  a  de  junio»  se  afi« 
naron  i.S56  arrobas  y  10  libras  de  pbmo-plaia,  de  lascua- 
les»  y  de  la  granalla  y  limpiaduras  que  salieron  de  ella  resul- 
taroa  a.758  marcos  y.  4  onsaa  de  plata  fina»  que  se  enviaron 
á  Sevilla  el  referido  dia  8  de  mayo.  Desde  el  6  basta  el  3 1  del 
núsmo  mes  sé  sacaron  del  quinte  torno  del  pozo  Qoinio  i.ó88 
arrobas  de  metal 

.  i.^  cied^sto  de  1564.  En  carta  de  .1.^  de  agosto  dijeron 
que  desde  1.^.  de  junio  basta  3i  de  julio  se  sacaron  del  rderi* 
do  torno  quinto  del  pozo  Quinto  2.008  arrobas  de  metal 

Que  en  término  de  Azoaga  se  babian  descubierto  algunas 
minas  que  daban  á  ocho  marcos  por  quintal. 

Que  para  mejor  cobro  y  beneficio  de  la  mina  de  Pedro 
Candil»  en  Cazalla » ae.liabia  becbo  una  casilla  á  la  puerta  dd 
poao  para  que  nadie  pudiera  entrar  á  robarla,  ly.  que  se  ba- 
bia  dispuesto  que  Lope  Diaz  de  Mercado  avisase  de  su  pro- 
ducta 

t.  ^  cíe  agosio  de  1564*  Enceste  dia  se  mandó  |x>r  una  Real 
cédula  á  los  oficiales  que  no  pusiesen  persona  que  estuviese  pre- 
sente de  ordinario  al  beneficio  de  los  montones  de  tierra  que^ 
tenia  á  su  cargó  Mosén  Antonio  Boteller»  sino  cuando  él 
diese  noticia  que  queru  apartar  la  plata»  conforme  á  lo  que 
con  él  estaba  conoerudo. 

j 

•  •  •  # 
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ríi^Iado  de  una  carta  en  contestación  á  otra  de  Mosen 
I  ludlcr^  en  que  daba  parte  de  haber  sacado  ocho  marcos 
I  nmedio  de  plata  de  los  setenta  (fúntales  de  metal  que  fe- 

mprcpcu^ados  con  azogue^  y  la  esperanza  de  que  adelanr' 
te  saldría  mejor. 

Gontadturíat  generales  t  n&ai.  85 1. 
IX  de  octubre  de  x564. 

Mbsen  Boteller:  TÍoaos  una  vuestra  carta  de  veinte  y 
da  de  setiembre;  y  en  lo  que  toca  á  los  ocho  marcos  y  nie- 
io  de  plata  que  decís  que  habéis  sacado  de  los  setenta  quín- 
(des  de  niecal  que  teniades  preparados  con  el  azogue,  y  la 
a^riencia  que  tenéis  de  que  adelante  saldrá  mejor ,  y  qne 
habéis  dado  á  los  oficiales  la  parte  que  S.  M.  habia  de  haber, 
desto  no  se  ofresce  que  decir  otra  cosa  sino  que  habéis  hecho 
bien  en  avisamos  de  dio,  y  asi  lo  haréis  de  los  demás  me* 
ules  que  saeáredes ,  y  lo  que  se  ofreciere  cerca  destos  ne-« 
pcioSb 

En  lo  que  toca  á  la  orden  que  los  oficiales  de  S  M.  en 
CBS  minas  tienen  sobre  el  poner  de  la  guarda  parta  qué  se 
halle  presente  á  la  plata  que  sacáis  de  los  metales,  se  les  es- 
cribirá lo  que  han  de  hacer  de  aqui  adelante,  de  manera 
que  DO  se  hagan  ni  se  paguen  salarios  en  tiempo  que  se 
pucilen  excusar. 

En  lo  que  toca  al  metal  que  decís  que  está  pegado  á  la 
margajita  que  no  se  puede  aprovechar  nadie  de  ello,  ni  ha- 
bía quien  lo  beneiiciase  sino  vos,  por  la  industria  y  secreto 
que  sabéis,  y  pedís  licencia  para  ello,  y  que  daréis  la  sexta 
parte  de  lo  que  se  sacare  á  S,  M. ,  horra  de  costa ,  porque  es 
negocio  de  que  acá  no  se  tiene  ninguna  noticia ,  no  se  os 
puede  por  ahora  responder  á  ello;  pero  hacerse  ha  brevemen- 
te, habiendo  entendido  lo  que  e^,  de  que  nos  informaremos. 
De  Madrid,  y  de  octubre  once  de  mil  quinientos  y -sesenta  y 
cuatro  años.  —  Francisco  de  Eraso.— Hernando  Ochoa.— Fran-* 
cisco  de  Garnica.  —  Concertado. 

IL  18 
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Minuta  de  una  carta  escrita  al  tesorero ,  contador  y  s^ee-- 

dor  de  las  minas  de  Guádalcanal ,  para  que  se  despidan 

los  qficiales  y  guardas  que  residían  y  servían  en  las  nú^ 

nos  no  necesarios  según  se  exprescu 

ConULáaríoa  generalet  9  nom.  85 1. 
II  de  octubre  de  1S64* 

!.■  Tesorero ,  y  contador  y  veedor  de  S.  M,  en  las  minas 
de  Guadalqanal:  Vimos  lo  q w  escñUstes  por  vnesMis  car- 
tas ,  que  la  áidma  es  de  dos  de  junio  pasado ,  y  k>  que  te^ 
lolicais  cerca  de  la  orden  que  por  cédula  de  S.  M. ,  fischa  á 
seis  de  marzo  deste  aík> ,  se  os  invió  sobre  los  oficiales  é  guar- 
das de  los  que  rendían  y  servían  en  las  minas,  que  fiii  ser- 
vido se  despidiesen  para  adelante ,  y  lo  que  particularmente 
decís  sobre  esto ,  y  lo  que  á  vosotros  toca  cerca  de  en  lo  que 
cada  uno  podrá  servir  de  las  cosas  que  se  os  ordenó  que  hi- 
ciésedes;  y  en  cuanto  á  esto ,  porque  se  ha  de  hacer  reladon 
dello  á  S.  M. ,  y  hasta  ahora  no  ha  habido  oportunidad  de 
poderlo  hacer,  no  se  os  puede  por  agora  responder;  pero  ha- 
cerse ha  brevemente :  en  el  entretanto  guardareis  y  cumpliréis 
la  dicha  orden  que  se  os  invió ,  sin  eceder  dello. 

a.*  En  lo  que  toca  á  los  guardas  y  otros  oficiales  que  de- 
cís quedarán  ahí ,  pareciéndoos  que  eran  menester  y  que  no 
se  podía  excusar,  tampoco  se  os  puede  responder  á  esto  por 
agora  ,  que  se  ha  de  consultar  á  S.  M.  con  lo  demás;  y  enteiH 
dido  habemos  que  de  los  dichos  oficiales  y  guardas  que  e^ 
cribís  que  quedaron  en  las  minas  se  han  ido  los  mas  dellos  á 
sus  casas ,  visto  que  no  se  enviaba  orden  de  acá  para  entre- 
tenerlos, y  aqui  han  venido  algunos:  avisarnos  heis  de  k» 
que,  hay. 

3.*  En  lo  que  escrebís  que  Gornelio  Sconop  se  queja  de 
que  no  se  le  pagan  los  quinientos  ducados  que  ha  de  haber 
del  segundo  terrero  que  ha  beneficiado,  conforme  al  amento 
que  con  él  tomó  don  Francisco  de  Mendoza ,  é  que  se  lo  ha- 
béis dejado  de  pgar  por  estar  obligado  á  dejar  los  dichos 
terreros  tan  apurados  que  sea  menos  la  costa  que  se  hiciere 
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leficiar,  que  el  proVwhV  qiie'  clelk 
mti'wmo  Id  qiie  sobre  esto  decís,  y  el  cliclio  asiento,  y   el 
fKie  nomo  con  Mosen  Antonio  Botetler  sobre  la  labor  ele  loe 
imáM»  de   los  dichos  terreros  que  deja  el  dicho  Conielio, 
f  HeoCD  que  los  ha  beneficiado  y  beneficia   con  fuego  ,  y 
á  dicho  Moeen   Boteller  con  azogue,  que  es  invención  niie- 
n,T  hasta  agora  no  usada  en  estos  reinos,  ha  parecido  que 
mñ  á  hacer  otra  vez  los  ensayes  de  los  terreros  que  tiene 
lirfartaHos  el  dicho  Comelin;  y  constando  que  quedan  tan 
Ifaaáos  f|ue  serían  mas  las  costas  que  el  proveclio,  si  se  hu- 
iÍEñi  de  tornar  á  beneficiar  de  la  manera  que  él  lo  ha  he- 
ck>9  patrie  heis  lo  que  hubiere  de  haber  y  se  le  resta  de- 
bado  ooolbraie  al  dicho  asiento,  dando  primeramente  fian- 
ta  que  en   caso  que   se  declare  que  no  los  hobiere  de  ha- 
ber, los  volverá;  y  ansiniismo  mirareis    á  lo  que  el    dicho 
Comdjo  está  obligado  por  el  dicho  asiento  sobre  lo  que  to- 
ca il  beneficio  de  los  dichos  terreros ,  é  darle  heis  priesa  pa- 
ra ^ue  Jo  cumpla  sin  perder  tiemjx) ,  pues  veis   lo  que  im* 
pona  que  baya  brevedad  é  diligencia  en  esto. 

4-*  En  lo  que  toca  á  la  mina  de  Cazalla  de  Pedro  Can- 
dil tcnie  decía  que  ha  mejorado  mucho  ,  y  ensanchado  la  ca* 
1^  é  <|iie  á  los  diez  y  siete  de  abril  se  trujeron  ahí  de! la 
ünie  é  wús  arrobas  de  metal  rico ,  y  os  parece  se  delje  la- 
Inr  t  porque  e«  hacienda  que  da  mucha  esperanza :  si  to- 
dff  ia  está  en  el  estado  que  nos  baljeis  e^rito ,  tratareis  de 
Imeficiarlo,  tomando  para  ello  de  tos  esclavos  de  S*  M,  que 
Ibj  en  esas  minas  los  que  se  pudieren  excusar  sin  hacer  íal- 
ti  á  ellas:  é  porque  tenemos  entendido  que  Lope  Diaz  de 
Mercado  podrá  asistir  alli  sin  liacer  falta  a  lo  demás  que  está 
iwa  cargo,  le  inviamos  á  mandar  que  lo  haga;  y  vos  Ro- 
drigo Locas  acudiréis  algunas  veces  á  ver  lo  que  se  hace  en 
U  dicha  mina  de  Cazalla,  y  poder  ver  lo  que  convenga,  de 
nmoera  que  se  labre  bien  y  no  se  yerre  ;  pero  esto  sea  á 
acopio  que  no  hagáis  falta  á  lo  que  conviniere  en  esas  minas 
de  Gil  naU  y  avisarnos  heis  de  lo  que  en  esto  se  hicie- 

FC,  y  lA^ii^iLís  que  se  pongan  á  buen  recaudo  los  metales  que 
•e  asearen  de  la  dicha  mina  <le  Pedro  Candil. 

S.*  Lo  que  decís  de  los  doce  marcos  y  cuatro  onzas  é 
tres  ochavas  y  inedia  que  cobrastcs  del  derecho  que  nos 
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.tenecía  de  \oe  cien  marcos  é  tres  onzas  de  plata  fina,  eú 
quinoe  planchas  que  ahí  llevaron  á  pesar  de  las  minas  de 
Fuente-Ovejuna ,  y  otras  siete  onzas  que  antes  habían  traído^ 
que  todo  decís  que  lo  tenéis  en  la  caja  de  las  tres  llaves ,  e»- 
tó  bien ;  y  ansí  esto  como  lo  que  mas  nos  pertenece  de  los 
ochocientos  é  setenta  marcos  de  plata  fina  que  está  deposi*' 
tada  en  la  villa  de  Fuente-Ovejuna,  que  por  carta  nuestra 
se  os  mandó  que  lo  cobrásedes ,  lo  recogeréis  y  enviaras  á  la 
casa  de  la  Contratación  de  Sevilla  para  que  se  entr^ue  á  los 
oficiales  della «  avisándonos  de  lo  que  cobráis  y  les  enviáis 
de  lo  susodicho. 

6/  £1  contador  Agustin  de  Zarate  nos  ha  dicho  que  vos 
Rodrigo  Lucas  le  habéis  escrito  que  sabéis  de  una  mina  de 
plomo  que  beneficiándola  se  sacará  della  todo  el  plomo  que  ahí 
es  menester,  y  aun  sobrará  para  poderse  vender;  y  porque 
si  esto  tiene  fundamento  seria  á  propósito  para  proveer  esas 
minas  de  plomo  ,  en  especial  habiéndonos  escrito  que  hay 
necesidad  para  ellas  de  mas  de  cuatro  mil  quintales,  avisar- 
nos heis  qué  mina  es  ésta  ,  y  quién  la  descubrió,  é  qué  taa 
cerca  está  de  ahí^  y  si  se  puede  beneficiar ,  y  qué  costa  ha- 
bría en  ello,  y  si  sería  mayor  que  comprar  el  dicho  piorno^ 
para  que  visto  se  os  avise  lo  que  se  ha  de  hacer. 

7.'  £n  lo  que  decís  que  es  necesario  pagar  á  los  oficia- 
les y  jornaleros  por  semanas,  é  que  para  esto,  é  para  com- 
prar carbón,  é  almártaga,  plomo  y  otras  cosas,  es  necesario 
halx^r  siempre  dinero  en  la  fábrica  ;  lo  que  en  esto  hay  que 
avisaros  es  que,  á  los  jornaleros  se  les  pague  lo  que  hubi»» 
ren  de  haber,  al  fin  de  cada  semana ,  como  decís  se  ha  hecho 
hasta  aqui ;  y  á  los  <lcmas  oficiales  que  ahí  estáis  de  ordina- 
rio se  pagarán  como  se  os  ha  inviado  á  mandar,  que  es  al  fiu 
de  cada  cuatro  meses. 

Decís  que  en  virtud  de  la  cédula  que  se  os  dio  para  que 
los  oficiales  de  Sevilla  os  entregasen  cada  mes  de  e^  año  de 
quinientos  sesenta  y  tres ,  dos  cuentos  ciento  ochenta  y  óete 
mil  quinientos,  no  habéis  cobrado  ni  cobrareis  mas  de  lo^qué 
fuere  menester  conforme  á  lo  que  se  gasta :  hacerlo  heis  au» 
sí ,  é  tendréis  siempre  cuidado  de  fundir  los  metales  é  afinar 
la  plata,  y  enviarla  heis  á  Sevilla,  porque  con  esto  habrá  me- 
jor recaudo  para  proveeros  allá  de  dineros  para  esa  fabrica; 
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é  m  poia  hacerlo  esto  con  luas  brevedad  friere  nece^rio  nieter 
nt lente  que  trabajen  ,  hacerlo  hcis,  prjr  manera  que  se  dé 
nJa  pricisi  podiWe  en  esto  y  en  lo  cíe  los  terreros  (|iie  beneficia 
éüáio  O»rnelio.  y  en  labrar  é  sacar  el  metal  de  las  tesíieras  de 
ftm^i  é  alisarnos  bels  de  la  orden  que  en  esto  diéreiles,  mi- 
mk  que  no  se  pierda  ningún  tiempo  en  el  sacar  de  los  me^ 
dar  afínacion  dcllos,  pues  veis  lo  que  importa  para  la  ayu- 
4  i  bs  necesidadt-s  de  &  M. ;  y  que  en  lo  que  toca  á  I08 
mm»  qiie  en  €*fo  se  hicieren  ,  se  tenga  la  maiM)  para  que  se 
kpm  aiuo   fiolainente  aquellos  que  conviniere  y  no  se  pu- 

9.*  Por  la  dicha  carta  de  dos  de  junio  escribís  que ,  ba- 
fcndo  RodriiiO  Lucas  de  ir  á  visitar  las  minas  de  Aracena^ 
Cttalla.  y  Galarc^^a,  ^  ofrecía  dificultad  [lara  lo  que  toca  al 
dv  de  k¿  recaudüs  de  lo  que  ahí  se  pafe^tarc,  porque,  con- 
fcrme  i  la  nueva  orden  que  tencis  de  S.  M.^  ha  de  dar  fe  el 
dichc  ^*  -f^vjo  Lucas  de  todas  las  ]>agas  que  se  hicieren  ,  y 
§rm^  u  nombre;  y  está  macdado  que  lo  que  de  otra 

nam  «?  paga^no  se  reciba  en  cuenta;  é  porque,  cuando 
«ofteriere  necesidad  que  el  dicho  Bodrigo  Lucas  haya  de  ir 
i  Ttéitar  algunas  minnR  confarme  á  la  orden  que  S.  M,  ha  da- 
é»,  y  á  lo  que  se  os  ha  «escrito,  conviene  que  haya  quien 
dr  recaudo  de  lo  que  ahí  se  pagare  ¿  gastare,  en  el  ehtrctan- 
H  que  está  auscnie ;  en  este  caso  dará  íe  ilello  el  contador 
dan»  fábrica  4  coito  lo  liabia  de  hacer  el  dicho  veeclor^  el 
tml ,  cuando  volviere  de  donde  hubiere  ido,  verá  Jos  recau- 
<kj0  de  lo  que  ansi  éc  liubiere  pagado  y  gastado  en  su  ausen- 
fia  •  ^  lo  firmará  sin  dar  fe  de  la  paga ;  y  con  esto  se  reciba 
CQ  ctieiiia  al  tesorero. 

ic.     Avisarnos  heis  «i  los  esclavos  que  hay  de  S.  M.  en 
caá  tíbríca  e^an  bastantemente  ocupados ,  y  qué  orden  se  tie- 
I  €sno  ,  é  si  son  todos  menester ,  ó  los  que  dellos  se  po- 
enviar  á  Caralla,  é  teméis  cuidado  que  estén  bien  tra- 
I9  *y  que  si  tienen  necesidad  de  ropa  para  camas  é  para 
se  ícH  provea,  esjiecial  agora  que  entra  el  invierno,  y 
irei»  que  las  acémillas  de  S,  M»,  estén  bien  tratadas,  y  si 
than  vcndulo  algiuias;  y  avisarnoR  \\eh  á  quién,  é  qué  pre- 
saos ^  é  á  quién  ae  entregó  el  dinero  dellas, 

Ij.     Enviarnos  üeis  relación  de  lotlos  los  í^astos  qucae  * 
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cen  de  ordinario  en  esas  minas  y  en  las  de  Aracena ,  y  Ga- 
laroza,  y  Cazalla,  cada  cosa  por  sí,  parque  de  creer  es 
que'terneis  razón  de  todo,  é  si  no  la  hubiere,  la  pediréis  á 
los  que  están  en  las  dichas  minas  para  que  venga  junto,  po- 
niendo todos  los  gastos  que  se  hicieren  ordinaria  y  extraordi- 
nariamente, y  los  salarios  que  se  dan. 

12.  Con  esta  se  os  invia  una  cédula  de  S.  M.  para  que  los 
inquisidores  de  Llerena  hagan  dar  la  declaración  que  hizo 
Claudio  Alemán  sobre  los  secretos  que  sabia  en  las  minas,  que 
aunque  se  envió  la  dicha  declaración  á  don  Francisco  de 
Mendoza,  no  se  ha  hallado  entre  sus  papeles.  Enviareis  la  di- 
cha cédula  con  persona  que  solicite  que  se  le  dé  la  dicha  de- 
claración, y  traida,  ponerla  heis  en  los  libros  que  tenéis,  é 
mirareis  si  de  ella  se  puede  tomar  aviso  para  hallar  algún  me* 
tal,  é  haréis  cerca  destt)  la  diligencia  que  convenga ,  é  enviar- 
nos heis  treslado  de  la  dicha  declaración. 

j3.     En  el  asiento  que  se  tomó  con  Mosen  Itoteller  sobre  ei 
beneficio  de  los  terreros  que  desecha   Gornelio  Scoix)p,   se 
manda,  como  sabéis,  que  se  ponga  una  persona,  laque  vosotros 
nombráredes,  las  veces  que  fuere  menester,  para  ver  apartar 
la  plata  que  se  sacare,  é  la  parte  que  de  ella  pertenece  á  S.  M,: 
y  el  dicho  Mosen  Boteller  nos  ha  hecho  relación  que  ponéis 
la  guarda  cuando  comienza  á  lavar  los  metales  é  prepararlos, 
é  que  él  tarda  en  lavarlos  algunos  dias,  é  que  estar  la  guarda 
alli  en  aquel  tiempo  no  es  de  ningún  efeto,  é  se  recresce  costa, 
porque,  estando  metido  en  la  tina  el  metal ,  dentro  de  la  cual 
está  un  molino  que  no  se  puede  hacer  fraude,  por  estar  revuel- 
to con  el  arena  y  lama,  y  el  molino  encima  hasta  que  el  moli- 
no se  levante,  y  entonces  se  viene  á  esprimir  y  sacar  el  azogue 
de  la  plata;  é  porque  parece  que  se  puede  excusar  de  poner  la 
guarda  hasta  que  se  haya  de  sacar  la  masa  del  azogue  con  la 
plata  de  la  tina  donde  se  lava  con  el  molino,  hacerlo  heis  an- 
si,  é  porneis  entonces  y  no  antes  para  ello  persona  de  confian- 
za, é  la  plata  que  se  sacare  ponerla  heis  en  una  arca  de  dos 
llaves,  que  la  una  tenga  el  dicho  Boteller,  y  la  otra  vosotros; 
y  esta  orden  se  guardará  de  aqui  adelante,  y  vosotros  tomareis 
la  razón  de  la  plata  que  cada  vez  se  sacare,  para  que  se  sepa  lo 
que  della  pertenece  á  S.  M.,  conforme  al  asiento  tomado  con  el 
'cho  Boteller. 
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14  Ansimlsroo  nos  ha  escrito  el  dicho  Mosen  Boteller  que, 
entre  la  tierra  é  metal  que  beneficia  hay  una  manera  de  me- 
tal que  está  pegado  á  luia  margaxita,  é  que  le  Ueya  alguna 
parte  de  la  plata  que  tienen  los  metales ,  lo  cual  es  de  la  tierra 
que  saca  de  hs  tinas  en  que  laya  los  metales  que  son  á  su 
cargo,  y  que  nadie  lo  sabrá  beneficiar  y  sacar  la  plata  que  se 
lleva  sino  él ,  por  cierta  industria  y  secreto  que  sabe;  ha  pedi- 
do licencia  para  hacerlo,  y  que  dará  de  lo  que  de  ello  se  saca- 
re la  sexta  parte  á  S.  M.  horro  de  costa ,  y  porque  queremos 
ser  inibrmadoe  de  vosotros  de  lo  qiie  en  esto  pasa,  y  qué  nietal 
es  este,  y  si  el  partido  que  el  dicho  Mosen  Boteller  ofrece  es 
de  aceptar  ó  no,  ó  se  podría  mejorar  y  como;  enviarnos  heis 
rdackxi  de  lo  que  cerca  dello  os  ocurre ,  para  que  vista  se  to- 
me la  resolución  que  pareciere  mas  conveniente  al  servicio  de 
S.  M.  y  beneficio  de  su  hacienda,  y  esto  haréis  con  brevedad. ' 

1 5  Fuimos  informados  que  en  la  villa  de  Hornachos,  que 
tt  en  la  provincia  de  León  del  Orden  de  Santiago,  fue  haíla-" 
da  una  mina  que  se  dice  la  Mina  de  Bucar ,  de  que  se  ha 
sacado  cantidad  de  plata,  y  que  el  dinero  que  á  S.  M.  pertene* 
ce  lo  ha  cobrado  un  vecino  del  dicho  lugar  que  se  dice  Lope 
de  Mendieta,  é  ha  mucho  que  no  da  cuenta;  sabréis  la  ver- 
dad de  lo  que  en  esto  pasa,  é  haréis  la  diligencia  que  conven- 
ga para  que  se  averigüe  la  cuenta  de  lo  que  se  ha  sacado,  y 
lo  que  dello  pertenece  á  S.  M^  para  que  jse  cobre;  é  avisarnos 
heis  de  lo  que  en  esto  se  hiciere  y  de  lo  que  mas  ocurriere  to- 
cante á  esos  negocios De  Madrid ,  á  once  de  octubre  de  nril 

quinientos  é  sesenta  é  cuatro  año& — Francisco  de  Erasb.— 
Hernando  Ochoa Francisco  de  Cárnica.  * 

En  el  pliego  que  con  esta  va  para  Lope  Diaz  de  Mercado, 
•c  le  envia  una  provisión  para  que  vos  el  tesorero  vais  á  averi- 
guar ciertos  delitos  de  hurtos  y  otras  cosas  que  escribió  habian 
acaescido,  y  castiguéis  los  culpados,  y  cuando  lo  hayáis  de  ha- 
cer, será  bien  toméis  letrado  por  acompañado  que  para  ello  con- 
venga: hacerlo  heÍBansi..^C!oncertado. 
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Carta  de  los  coniadorcs  mayores ,   de  diez  y  nueoe  de 

octubre  de  mil  quinientos  sesenta  y  aiaíro^  á  Lope  Diaz  de 

Mercado^  sobre  las  minas  de  Ara4:ena. 

G)titaduríai  gen«ralef  n4m.  58 1* 
II  de  octubre  de  1S64* 

Lope  Díaz  ele  Mercaflo:  Vimos  vuestras  cartas  de  ^^einí 
seis  de  julio  y  dcK!e  desite  ^  y  la  diligencia  que  liabels  puesto 
en  el  pozo  viejo  cerca  de  la  mina  de  la  Nava  ,  de  que  decís  se 
ban  sacado  hasta  novecientos  y  cincuenta  arrobas  de  metal  ri- 
co; está  muy  bien,  y  proseguiréis  con  ella  adelante  acudiendo 
bien  el  metal ,  procurando  que  la  vena  se  siga  bien  y  que  se 
descubra  y  no  se  pierda ,  y  ansi  Cí^to  como  lo  demás  que  jiro— 
cediere  de  las  escorias  y  relaves  que  estaban  en  el  corral  de  la 
fábrica,  lo  enviareis  con  toda  brevedad  á  los  oficiales  de  Gua- 
dalcanal  para  que  lo  invien  á  Sevilla  con  lo  que  nías  de  alli 
enviaren  ,  y  avisarnos  beis  de  lo  que  en  lo  uno  y  en  lo  ouo  se 
hiciere. 

En  lo  que  decis  de  las  mínaB.  y  el  desaguarlas^  liarerse  ba 
lo  que  conviniere  con  paa*cer  de  Rodrigo  Lucie,  conx)  se  oi 
ha  inviado  á  mandar;  y  en  lo  íjue  toca  á  Iniscar  oirás  minas, 
seguiréis  la  orden  contenida  en  la  comisión  que  para  esto  se 
08  envió. 

__  En  lo  de  las  casas  en  que  están  lieclios  los  liornos  de  fun- 
diciones y  buitrones  y  alquiler  que  de  ellas  pe  paga,  no  babea- 
mos liasta  apera  entendido  la  necesklad  que  en  aquello  hav;  es- 
crlbiillo  particularmente  y  lo  que  conviene  al  servicio  de  S.  Ma 
que  se  provea,  que  entonces  se  os  rcí^jKHulcrá. 

En  lo  que  escribis  cerca  de  lialiersros  atrevido  algunos  á 
estorliar  el  recaliíto  que  |X)neis  á  esa  bacienda,  con  esta  #e  09 
envia  una  provisión  para  que  el  tesorero  de  las  rainas  de  Gua- 
dalcanal ,  á  quien  S*  M.  ba  nombrado  por  juez  de  las  minas, 
conozca  dello,  y  liaf^a  inforni.icion,  y  castigue  losculpadcjs;  ha- 
réis sobre  ello  la  diligencia  <pic  convenga, 

A  los  oficialía  de  lis  niiuj'i  de  Guadalcanal  inviamos  á 
mandar  que  ,  [joniuc  tcncuK  o  que  convernia  bene- 
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feork  mina  de  Pero  Candil ,  que  es  en  el  término  <le  Caza- 
k,«cmieDda  en  ello;  y  ¡K>rque  es  menester  alli  persona  de 
por  la  que  de  vos  tenemos,  y  entendiendo  que  po- 
'  «to  6Ín  hacer  falta  á  lo  que  mas  teneU  á  cargo» 
que  vos  vais  á  la  dicha  mina  de  Pero  Candil,  y 
otienla  en  el  beneficio  de  ella ;  y  que  Rodrigo  Luca» 
mrU  timbien  á  ello  las  veces  que  fuere  necesario ,  y  ten- 
émcEicata  con  qne  la  caja  de  la  dicha  mina  vaya  bien  des- 
nkau  y  no  se  pierda^  y  de  el  bneii  recalxlo  y  piarda  de 
kmeaúes  ,  y  de  lo  que  mas  conviniere  avisarnos  heis  slein- 

ptátlo  que  se  hiciere De  Madrid  y  de  octubre  once  de 

dc|mníent06  sesenta  y  cuatro* -^Francisco  de  Eraso Her- 

Ocboa. Francisco  de  Cárnica. 


Moáan  que  hizo  Bernabé  Manjon  sobre  cosas  tocantes  á 

k$  miimf  del  partido  de  Jhnodovar^  en  respuesta  á  lo  que 

iekpiSá  por   una  instrucción  délos  señores  contadores 

maM>res  en  el  año  de  md  quinientos  sesenta  y  cuatro. 

GontudurÚB  general«i ,  Bmn.  65 1. 
i564. 

Muy  Poderoio  Señor- ^ — Bernabé  Manjon,  adminiftrador 
éth$  minas  del  Camjx>  de  Calatrava  por  V.  A.  digo:  que  por 
ilQiida«lo  He  vuestros  contadores  mayores  me  fue  mandado 
ipir  yo  trújese  los  títulos  que  tenia,  y  que  se  habian  dado  pa- 
ti  que  yo  U8£ise  el  dielio  oficio,  y  otras  cosas  contenidas  en  es-» 
li  peckrion  y  decretaclon  flella  ,  y  liacleodo  lo  que  se  me 
yo  presento  estos  recaudos  y  títulos  que  tcn^o  para  ello 

de  V,  A.  coroo  de  don  Francisco  de  Rb  ntlo/a,  vuestro  ad- 

ittniclor  general,  y  la  información  que  se  me  mandó  que 
hecha  por  provisión  real  de  V.  A.  para  en  lo  que  toca 
í  mí  salario  y  el  tiemjx>  que  en  ello  me  habia  ocupadlo :  y 
CDoiplieiido  lo  demás  que  me  fue  mandado  dio;o;  que  para 
arca  ilc  lo  que  se  manda ,  V.  A.  dcl>e  de  mandar  proveer  pa- 
ta el  beneficio  de  las  minas  y  que  anden,  lo  siguiente. 

I*^  Al  primer  capítulo  de  lo  que  se  manda ,  presento  es- 
tos ittitlcis  que  tengo  de  vuestra  Alteza  y  de  don  Francisco  de 
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Mendoza,  administrador  general  de  las  minas,  qoé  ton  ¿éte 
títulos  ori^nales,  y  la  información  hecha  por  pioviáon  de 
y.  A.  por  donde  consta  el  tiempo  que  he  servida 

2^.^  En  lo  que  toca  al  segundo  capitulo  de  lo  que  se  man- 
da digo:  que  por  los  libros  que  traigo,  y  por  la  relación  que 
tengo  dada  al  contador  Alonso  Hernández ,  dellos  se  verá  cla- 
ramente lo  qiie  y.  A.  por  el  dicho  capitulo  manda,  porque 
Ío  los  traigo  para  dar  entera  relación  á  y.  A.  del  tiempo  que 
e  administrado  las  dichas  minas,  particularmente  lo  que  de 
cada  una  ha  procedido ,  y  qué  personas  las  han  beneficiado^ 
y  lo  que  han  aderezado. 

3.^  Al  tercero  capítulo  digo:  que  tener  cargo  y  cuenta 'de 
las  fundiciones  que  se  hacen  no  es  á  mi  cargo,  porque  d  ad^ 
ministrador  que  allí  está  no  hace  fundición  ninguna ,  sino  los 
señores  de  las  venas  y  tratantes  dellas  las  hacen  cuando  les  pa« 
rece  como  cosa  suya,  y  el  fator  tiene  cuenta  con  ellos  para  las 
afinaciones,  y  darles  fuslinas  y  oficiales,  y  proveer  eq  las  ve- 
nas lo  que  conviene,  é  tomar  razón  de  lo  que. procede,  ansi 
del  plomo  pobre  y  plata,  y  alcohol,  como  todo  parece  por  los 
libros  y  relación  que  dellos  en  esta  corte  se  ha  sacado,  que  está 
como  dicho  tengo  en  poder  del  contador  Alonso  Hernández ,  y 
por  allí  se  verá  á  como  acude  de  plata  por  quintal;  porque 
aunque  el  plomo  es  todo  de  una  mina,  no  acude  igualmente 
en  plata ,  y  el  fator  no  tiene  para  qué  tener  cuenta  en  las  fun- 
diciones, sino  cobrar  el  derecho  de  la  plata,  y  plomo  y  aL* 
cohol. 

4*^  Al  cuarto  capitulo  que  se  me  manda  traer  razón  de  la 
grieta  y  cendrada  que  se  sacaba  de  cada  fundición  y  de -los 
reposaderos,  en  esto,  en  el  partido  de  las  venas  de  Almodovtf*, 
no  se  sabe  qué  cosa  sea  grieta^  porque  allí  no  afinan  por  bui« 
tron ,  ni  hunden  por  carbonilla  sino  en  hornos  castellanos,  y 
afinan  en  fuslina ,  por  hoja,  y  la  cendrada,  y  escobillas,  no  tie- 
ne el  fator  de  que  tener  cargo  dello,  porque  sort  de  toé  due^ 
Sos  del  plomo,  y  ellos  se  lo  llevan  para  tornallo  á  fundir  Mn 
ri  mas  metal  que  sacan ,  y  por  las  ordenanzas  de  y.  A.  se 
manda  que  sea  para  los  dueños,  sin  pondles  en  ello  impedi- 
mento ninguno,  y  ansi  ha  sido  siempre;  y  la  orden  que  en  es- 
to han  temdo  siempre  los  atores,  que  el  señor  de  la  mina  Á 
echaba  en  cada  fundidán  veinte  arrollas  de  cendi^tda  y 


[  ISi,  de  ifue  traen  á  afinar  el  plomo,  le  fíescontaban  los  fato-' 

arrobas  ele  plomo,  sin  tomalk  dello  derecho,  jx)rqiie 

la  mitad  en  plomo >  y  asi  no  se  toma  derecho  <Jes- 

im plomo  ni  en  plata,  porque  ya  lo  tienen  pagado  en  las 

■nofiea  cpie  tcnian  hechas  Je  antes^  de  donde  pmcedio  la 

üicacobiUa  y  cendrada;  y  de  no  hacerse  esto,  han  recibí- 

éipavia  los  plomeros,  y  se  quejan  delio:  V.  A.  mande  se 

pade  h  orden  que  se  ha  tenido ,  como  constará  á  V,  A,  por 

sietiiiionio  que  presento. 

i*  En  lo  que  se  manda  por  el  quinto  capítulo  digo :  que 
J9  hm  libros  y  la  relación  que  tengo  dada ,  constará  á  V.  A. 
ébque  ha  procedido  de  las  dichas  minas,  y  de  qué  perso- 
ai*  y  lo  que  se  ha  cobrado,  y  lo  que  está  por  cobrar. 

6c*  Al  sexto  capítulo  de  loque  se  rae  'manda  dé  razón  del 
«ido en  que  eslan  las  minas, digo:  que  la  mina  de  Juan  Mar- 
ón de  Esteban,  que  es  la  de  Tírate  afuera,  está  veinte,  y  vein- 
te J  tilico ,  y  treinta  estados  y  mas  en  hondo ,  y  con  mucha 
igm,  b  cual  tiene  de  presente  Gaspar  Díaz,  y  doña  Catalina 
Cmos^  y  Sancho  de  Baeza ,  y  Diego  de  Escalona ,  y  la  Igl<>- 
éí  de  Tírate  á  fuera ,  y  otras  jieisonas ,  en  la  cual  de  presente 
shdiraii  los  metales  que  están  sacados  dcUa;  y  de  presente 
prettar  honda,  y  por  ciertos  pleitos  que  trae  por  el  rigor  de 
hi  ordenanzas ,  no  anda. 

La  mina  de  Albertos  está  treinta  é  treinta  é  cinco,  y  cua- 
ftotí  estados  en  hondo;  tío  anda  de  presente;  es  de  la  muger 
Tlajús  de  Juan  de  Huelva,  vecino  de  Almagro,  y  de  Juan 
faaqoex^  y  Juan  Rico,  y  otras  personas:  es  buena  mina ,  tie- 
ñti  un  nmrco  de  plata  por  quintal;  convendría  que  se  diese 
fnnman ,  reparado  el  rigor  de  las  ordenanzas ,  |>ara  que  ansí 
i  km  dueños  desta  mina  conx)  á  los  dueños  de  las  dcnias,  se 
le  requiriese  las  ti'ujesen  y  beneficiasen,  con  apercibimiento 
^oe  se  darán  á  quien  las  traiga  sin  embargo  de  las  ordenan- 
&i^  porque  una  ordenanza  dice  que  en  ningún  tiempo  pier- 
da el  derecho  que  cada  uno  tuviese  á  la  mina,  y  por  esto  se 
ffepn  de  traer  hartas  minas  que  andarían. 

La  líena  de  Guevara,  que  es  en  Villaguticrre,  junto  á  esta 
de  Albertos ,  está  de  veinte  estados  en  hondo,  jx>co  mas  6  me- 
sln  que  ande  la  de  Albertos,  porque  se 


dmgua  por 
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La  vena  de  los  Naranjos  no  está  niny  honda ;  no  se  trae  de 
presente  porque  no  tienen  los  dueños  posiliilidad  para  ello. 

La  vena  df  Beteta,  ques  en  VÜlagutierre,  es  buena  vena; 
tiene  de  hondo  treinta  estados  y  inas:;  es  de  los  lierederos  de 
Aloíiso  de  Aguilera  y  de  otras  jx^rsonas:  no  anda  de  presente 
porque  no  dan  onlen  á  ello  los  dueños:  podría  ser  dalla  re- 
aícdiándüse  los  partiilos* 

La  vena  íle  Gerónimo  Cuesta  en  Vlllagutierre  está  á  quin- 
ce y  á  veinte  estados  y  mas;  esta  es  tlel  licenrlado  Franciseo 
Sanche?:  y  de  Pal*lü  Lagunar  vecino  del  Espinar:  han  estado 
xlefíosltados  mnclios  dineros  de  ios  señores  del  la  para  benefi-f 
cialla,  y  á  mi  me  han  |XN!ido  orden  muchas  veces  para  pode- 
Ua  traer,  y  que  les  declarase  el  tanto  que  hablan  de  dar  de 
partido,  ix)rque  no  la  podian  traer  conforme  á  las  ordenan- 
zas, y  que  lo  hablan  de  pagar  luego,  porque  no  qucrian  dar 
fianzas^  ni  traerla  sin  salKT  el  tanto  que  hablan  de  pagar,  por- 
que conforme  á  las  ordenanzas  y  comisione»  de  don  Francisco 
de  Mendoza  no  han  querido  traell a ;  esta  es  totla  una  vena  bue- 
na, y  que  hubiera  dado  harto  provecho:  yo  di  noticia  á  don 
Francisco  n?uchas  veces,  y  no  lo  proveyó,  y  ansí  ha  dejado 
de  antlar  con  estar  el  dinero  y  bombas  á  punto;  yo  be  desea- 
do que  esta  vena  ande,  porque  andando  las  viejas,  se  buscan 
las  nuevas. 

La  vena  de  Baltasar  que  esta  en  el  Donadlo,  término  de 
Ahnotlovar,  veinte  estodcus  cu  hondo,  es  de  buena  plata;  yo 
di  orden  agora  dos  añoe  con  \vs  señores  della ,  y  la  trujeron 
un  poco  de  tiem|X)  y  paró,  y  después  se  concerunxin  de  trae- 
Ua^y  se  dieron  veinte  ducados  á  dos  cuadrilleros  para  que 
trajesen  gente  para  traella,  y  como  salieron  las  ordenanzas  de 
V.  A.,  visto  el  rigor  de  los  partidos,  no  vino  la  gente  por  esta 
razón,  y  remediándose  el  partido,  tiene  á  un  marco  de  plata 
l>or  quintal  poco  mas  ó  menos;  es  de  Antón  Kuiz  de  Arjona* 
w  de  Alonso  Rodrigo  Bravo ,  y  de  Rotlrlgo  Vazqtwz ,  que  son 
>mbres  ricos  que  la  quieren  traer  luego. 

La  vena  de  la  venta  del  Herrero,  en  Sierra  Morena,  seis  le- 
guas de  Almotlovar,  eatá  honda,  y  es  vena  dura,  que  á  po- 
der de  dalle  fuego  se  beneficia :  ha  parado  después  de  las  or* 
'-denanzas;  es  de   Rodrigo  Vázquez  ,  díceine  que  bacicndok 
buen  partido  aadará. 
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Li  Tena  de  Pero  la  Zarza  en  el  Donailio  no  se  beneficia, 
||vqiiccl  dueño  no  tiene  posibiliitacl  para  ello. 

Ij  vena  de  los  Abades  en  Villagutierre  está  lionda,  y  no 
■bmDcba  tiempo  há^  porque  es  de  muchas  personas  y  de 

Émo  partes. 

tkj  la  Tena  del  poerto  de  Quejigares,  y  los  señores  del  la 
k({ttrren  traer,  remediándose  el  partido,  porque  asi  n^e  lo 
I  iaciiclio  k»  dueños  muí  has  veces. 

Hay  la  %*ena  de  Francisco  Rodrigo;  está  honda ,  y  no  añ- 
il pnrqiic  no   la  tienen  sus  dueñm,  cí^tá  en  Villagutierre. 

Hay  la  Tena  Kica  en  la  Veieila^  en  el  valle  de  Alcudia; 
si  linoda^  y  no  anda  por  no  haber  quien  la  traiga. 

EbCss  Tenas  de  suso  declaradas,  son  de  ley  de  plata,  y  des- 
oí acuden  algunas  dellas  ci  cuatro  onzas  de  plaia  |X)r  quintal 
4l|loiDO,  y  otras  á  seis  on/as,  y  otras  á  n^arco,  y  estas  acu* 
4m  de  plata  según  se  echa  en  las  fundiciones  de  rehus  los 
dfi*^"^  '--^las  cuando  lo  hunden ,  jx  r<¡ue  las  liindicioues  no 
ci  i«:  cuando  echan  mucho  rehus,  sale  poca  jílata,  y 

eumcio  quecvan  rancho  metal,  sale  de  plata  lo  que  tengo  di- 
cha poro  mas  ó  menos,  y  tomándose  el  dciecho  eti  plata ,  po- 
co ra  que  fialgan  las  afinaciones  ¡guales  de  j iluta  11  no;  y  i>or 
«nr  estas  Tenas  tan  hondas,  y  liaber  menester  para  el  ¿ene* 

fdellae  hilos  de  bombas,  y  en  cada  hilo  son  menester cu:i- 
faombres  mas  que  menos,  conforme  á  la  hondura,  y  la 
ama  del  beneficio  dellas  es  mucha,  y  el  partido  c{ue  por  las 
mitmnzas  se  manda  eobrsir  no  se  sulrc  según  el  gasto  que 
itloie  para  sacar  los  metales:  parécemc  cjuc  cof*\Wue  al  ser- 
ficio  de  V.  A,,  para  que  estas  minas  anden  y  se  beneficien, 
skag^  el  'o  al  quuice  avo  en  plata  de  quince  marcos 

im^  y  \u  -e  esto,  «^tas  minas  y  otras  que  están  para- 

im^  podiian  andar,  y  dello  V.  A.  rescibiria  servicio,  y  an^ 
damlii  las  minas  viejas,  se  clescubrirán  las  nuevas ,  y  íle  estar 
frmtai  las  diciías  minas,  Y.  A*  no  rescibe  servicio  pi  prove- 
dio,  y  los  plomeros  se  derraman,  y  no  ^tiendejí  en  sus  oíi-* 
es»;  y  si  este  partido  que  digo  no  se  hace,  por  ningún  fin 
andarán  por  las  grandes  costas  y  hondura  que  tienen  las  íli- 
cakflis  minas,  y  esto  es  lo  que  me  parece  que  conviene  al  servir 
do  de  V.  A. 

En  lo  qne  toca  a  los  terreros  que  por  las  ordenanzas  $e 
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manda  cobrar  el  derecho  de  Y.  A.  al  quinto,  no  se  compadece!, 
porque  no  habrá  quien  los  labre  ni  beneficie,  porque  los  ter* 
reros  son  muy  costosos  de  labrar,  y  para  labrarse  hanse  de 
llevar  á  rio  ó  arroyo  que  corra,  porque  en  las  minas  y  albep- 
cas  dellas  no  se  pueden  labrar ,  porque  á  dos  paneradas  se 
hinchen  de  tierra  las  albercas,  y  la  costa  es  mucha ,  y  conviene 
hacer  el  partido  de  los  terreros  conforme  á  lo  que  se  hiciera 
del  metal  de  las  venas  donde  ellos  están ,  y  desta  manera  se 
labran  todos  los  terreros,  y  de  otra  manera  no,  porqv»  es  d 
desecho  del  metal. 

De  los  terreros  de  las  venas  viejas  se  han  beneficiado  y 
apreciado  dellos  mas  de  docientos  y  cincuenta  marcos  dé  pkn 
ta,  de  que  tiene  la  razón  Francisco  Hernández  Paniagna ,  ve- 
cino de  Abenoja,  por  comisión  de  don  Francisco  de  Mendo* 
za,  al  cual  yo  he  advertido  de  lo  que  al  servicio  de  Y.  A.  ha 
convenido,  y  he  ido  allá  cuando  avié,  porque  conviene  qoe 
'V.  A.  mande  declarar  á  cómo  han  de  pagar  de  derecho  para 
que  se  cobre.  Esto  ha  procedido  de  terreros  de  Yillagutierre; 
No  se  trujo  la  razón  por  no  estar  allí  Paniagna. 

Hay  otras  minas  en  el  Yalle  de  Alcudia :  en  la  Jarosa  la 
vena  Blanca  y  la  vena  Gorda,  y  otras  venillas  y  terreros,  y  ba- 
iBisqueros,  que  al  presente  las  labran  las  personas  que  quieren* 
Estas  son  de  plomo  pobre ;  hay  las  venas  del  Cuartillo  que  toa 
de  plomo  pobre  y  alcohol ;  hay  las  venas  del  Garbanzal  que 
andan  en  ellas  las  personas  que  quieren. 

Hay  la  vena  del  Caballo ,  y  la  vena  de  Francisco  Marrin 
Serrano  en  Majada  fria :  agora  poco  há  acudió  la  primera  afi- 
nación de  cada  quintal  de  plomo  un  marco,  y  tres  onzas,  y 
cinco  reales  de  plata ;  yo  la  repartí  antes  que  viniese  á  esta 
corte,  y  quedaron  en  ella  trabajando:  si  el  metal  asienta,  será 
buena,  porque  corre  de  suyo,  y  créense  que  el  metal  asenta- 
rá ;  tiene  de  hondo  tres  estados. 

Hay  las  venas  del  Cerro  Yerde,  que  unas  tienen  á  dos  on- 
zas, y  otras  mas,  y  otras  menos:  anda  en  ellas  Francisco  Her« 
nandez,  plomero. 

Hay  la  vena  de  Peñalver  que  de  presente  no  anda 
por  la  mucha  agua:  benefician  el  metal  que  está  encima  sa* 
cado. 

Haylavenar'Dttrilla,  y  latlelasSisoneras,  y  ia^laPe- 
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iaék  y  lie  las  Eacebraa;  algunas  dellas  aodan  y  otras  andarán 

Hiy  h  Tena  Gorda,  que  está  junto  á  la  Pcíiocla,  que  es 
loi caudalosa  de  plomo  y  alcohol,  y  00  se  trae  un  año  ha 
paa  hüber  dado  V.  A,  provisión,  como  se  ha  pedido,  fxira 
ma  Teínte  pie»  de  encinas  ó  robles  para  tornar  las  bocas  de 
kfsmm  j  (ajados  detlas,  y  para  tornos;  y  haciéndose  esto, 
HÍ^  porque  me  la  han  peiÜdo  para  ü'aclla  Juan  Pareja  y 
Uedjtio;  y  esta  provisión  se  puede  dar  ,  porque  no  hay 
ftpmM  de  tercero,  porque  el  derecho  de  la  mina  es  de  V,  A., 
}lm  árlx^les  que  se  han  de  cxirtar  ansimesmo ,  porque  está 
rio  eu  las  dehesas  de  V.  A*  en  el  valle  de  Alcudia. 

Por  una  ordenanza  se  manda  que  el  plomo  p<:»bre  de  ha&* 
icoairo  reales  de  ley  de  plata  se  Heve  el  derecho  al  qnin- 
fltt»  en  plaucha,  y  de  cuatro  reales  arriba  hasta  un  marco 
m  lleve  al  ochavo  en  plata  ,  y  en  esto  V,  A.  recibe  agravio, 
PCft|tae  h»  venas  del  valle  de  Alcudia,  ó  la  mayor  parte  de* 
iü  líeoen  liasta  cinco  ó  seis  reales  de  plata  poco  mas  ó  me- 
IDi;  y  el  que  trac  á  quince  quintales  de  plomo  pobre  á  par- 
if  de  ctiairo  reales  de  ley  ,  paga  un  quintal  de  plomo  pobre 
ll  ptnklo  ,  que  vale  veinte  y  dos  reales ,  poco  mas  o  menos, 
f  li  viene  á  ctiatro  reales  y  rnaUo  de  plata  de  ley,  paga  al 
éiQcfao  de  quince  quintales  nnevc  reales,  fx>r  manera  que 
•  naKTÍhe  de  agravio  trece  reales ,  y  todas  6  la  mayor  parte 
^  liay  eti  el  valle  de  Alcudia  tienen  esta  ley:  parécerae  que 
aplomo  de  lia$ta  ocho  reales  de  ley  se  parta  en  planchas  al 


i 

I 

i 
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En  las  minas  de  alcohol  se  manda  cobrar  por  las  orde- 
el  derecho  de  V,  A.  al  ochavo>  traído  Ubre  de  costa 
i bt  fuslinas;  y  esto  no  se  puede  compadecer,  ni  hay  vena 
fieja  de  alcoliol  que  ande:  siendo  V- A,  servido  convendría 

r!  pagasen  al  dozavo  de  las  venas  viejas  que  agora  hay  ^  y 
la»  que  poi^ecieren  de  nuevo  se  potlrá   guardar  la  orde- 


De  alcoliol  hay  las  venas  de  Mioro  y  la  Gorda :  tienen  la 

^ te  apercibida    Gonzalo   y  Francisco  Naranjo,   esperando 

qoc  vaya  coo  la  oitlen  que  V,  A.  mandare  dar ;  y   lo  mes- 

rlurá  en  la  vena  Gorda,  que  es  de  Diego  Sancbez  de 
......  - 
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Por  otra  ordenanza  se  manda  cobrar  d  derecho  de  la  pía-» 
ta  hasta  un  inarco  de  ley  por  quintal  de  plomo  al  ocba^o^ 
sin  hacer  distinción  de  venas  viejas  á  nuevas,  ni  de  venas 
que  corren  de  suyo  á  las  que  no  pueden  correr  sin  ayuda 
de  almártaga ;  y  las  venas  viejas  que  arriba  van  declaradas 
los  metales  dellas  son  muy  secos  y  duros ,  y  para  bundillos  se 
echan  para  cada  una  barra  de  quintal  de  plomo  cinco  arro» 
bas  de  metal,  y  cinco  de  almártaga,  y  cuatro  de  rehus,  que 
todas  son  catorce ,  y  hundidas  salen  cuatro  arrobas  de  piorno^ 
donde  se  consumen  el  metal  y  rehus,  y  se  pierde  una  arroba 
de  almártaga.,  de  que  en  una  fundidon  se  viene  á  perder 
ocho  arrobaúi  de  almártaga ,  y  mas  y  menos,  que  valen  doi 
mil  maravedís ,  y  mándase  cobrar  esto  al  ochavo ,  €C«i  lodos 
estos  gastos  y  hondura  que  las  minas  viejas  tienen. 

Y  de  las  minas  que  corren  de  suyo  y  se  gana  el  almárta«- 
ga  y  todo  lo  demás  que  dellas  procede ,  y  que  no  son  hon- 
das ni  costas,  como  los  que  tengo  dichas,  mándase  cobrar 
asimesmo  al  ochavo,  y  esto  no  se  compadece  ni  se  puede 
hacer  ley  que  diga  á  todas;  y  pues  esto  no  se  ha  de  dejar 
al  albedrío  de  los  fatore8,-como  antes  se  solía  hacer :  conviene 
que  y.  A.  lo  remedie  con  provisiones,  informándose  de  lo 
que  á  vuestro  Real  servicio  conviene ,  porque  de  no  reva^ 
diarse  ,  las  minas  pararán  en  aquella  tierra,  y  las  que  andan 
es  debajo  de  connanza  que  yo  les  he  dado  que  Y.  A.  lo 
mandará  proveer. 

Hay  una  mina  de  cobre  nueva  en  el  valle  de  Alcudia, 
que  agora  se  seguirá;  es  de  Garci  Sánchez  y  de  Francisw 
Martin  Calderón. 

A  lo  que  se  me  manda  por  el  séptimo  capitulo  de  la  di* 
cha  petición ,  digo :  que  por  esta  información  que  presento 
constará  á  Y.  A.  de  lo  que  yo  he  hecho  en  el  beneficio  de  las 
dichas  minas,  y  el  tiempo  que  me  he  ocupado  en  ellas ,  y  lo 
que  merezco  de  salario. 

A  lo  que  se  me  manda  por  el  octavo  capítulo  ,  digo :  <}uo 
por  estos  registros  que  presento ,  y  otros  que  tengo  inviados 
á  vuestros  contadores  mayores,  constará  las  venas  que  amft 
mi  se  han  r^istrado  en  el  tiempo  que  ha  que  soy  administrar» 
dor'ddla&'  .  : 

Á  lo  que  se  me  manda  por  el  iioveno  capítulo,  digo :  qaé 
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Para  lo  Tenidero  podrá  V.  A.  mandar  que  se  den  al  es*^ 
cribano  públko  cinco  ó  seis  mil  maravedís,  6  mas,  si  yc^ 
lo  pudiere  concertar  antes,  para  qne  ante  él  se  hagan  los  nía' 
nifíestos,  porque  ningún  escribano  destos  otros  no  querrá  drf 
quince  mil  abajo;  y  con  esto  se  quitara  la  causa  que  no  » 
queje  el  tesorero  de  mesa  maestral  ^  que  se  me  han  qnejadc 
que  se  les  quitan  a  su  oficio  los  derechos,  ' 

En  lo  que  se  rae  manda  por  el  deceno  capítulo,  digofl 
qne  no  pude  hacer  lo  que  por  él  se  mandó  por  haber  estadcii 
enfermo ,  como  parece  por  el  testimonio  que  tengo  inviai 
ante  vuestros  contadores  mayores. 

En  lo  que  toca  al  onceno  capítulo,  se  cumplió  de  la  foi 
ma  qne  V,  A,  lo  mandó.  Don  Francisco  Zapata  Osorio,  veci-t| 
no  de  Madrid »  fue  á  Almodovar  á  registrar  ante  mi  dos  venafli 
I  de  Alumbre  que  hay  en  aquel  partido,  con  gran   suma  d^i 
metal;  y  según  dicen  los  que  tienen  plática  dello*  dicen  quee8| 
I  muy  bueno ;  tienen  mucha  agua  y  leña  al  pie ,  y  buena  co-*i 
I  marea  para  gastarse:  pidióme  orden  para  sal)er  lo  que  en  ellot 
se  había  de  hacer:  doy  noticia  á  V.  A,  para  que  mande  pix>- 
veer  lo  que  convenga  á  su  servicio :  la  una  vena  es  en  las 
Grajedas,  terminó  de  la  Calzada,  y  la  otra  e«  abajo  del  Cerro 
Guidel ,  término  de  Puertollano,  tmlo  en  el  partido  de  Almo- 
dovar ,  á  tres  y  á  cuatro  leguas  de  Almodovar:  la  del  Cerro* 
Guidel  estaba  registrada  ante  mí  antes  de  agora. 

En  la  fábrica  hay  dos  pares  de  fuelles;  están  los  unos  por 
L  pagar:  V,  A*  sea  servido  de  mandar  que  se  paguen  veinte  du- 
I  cados  á  Antón  Rulz  ilc  Arjona ,  conforme  á  la  tasación  que 
I  aqui  está  ,  porque  me  piden  el  dinero. 

Ansi  mismo  para  los  negotios  locantes  á  la  defensa  de  lai 
minas  después  que  V.  A.  las  reduelo  á  sí,  en  qne  ha  habido 
muchos  pleitos  y  diferencias,  hasta  ponelles  en  que  supiesen 
I  que  habían  de  acudir  á  V,  A*  con  el  derecho,  ha  ayudado  el 
I  licenciado  Sotomayor  á  la  defensa  dello,  porque  asi  se  lo  man* 
I  dó  don  Francisco  yendo  por  alli ,  ha  servido  cuati  o  años;  su-* 
|)lico  á  V.  A.  sea  servido  de  mandarle  librar  su  salario  hasta 
aqui ,  porque  en  adelante  no  creo  que  será  menester ,  y  mej 
p  Jo  pida  ^hI^I 

r      La  plata  que  ha  procetlido  de  la  vena  del  Viejo^^^^H 
ocho  de  dicietnbre  de  sesenta  ¿  úm  acá ,  convieae  qt  H 
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mande  que  se  cobre,  declarando  el  tanto  que  han  de  pagar,  y 
la  demás  que  procediere  de  aqui  adelante ,  porque  ocurre 
pelígino  hacerse  otra  cosa,  y  Y.  A.  mande,  si  fuere  servido,  la 
que  se  cobrare,  y  la  que  procediere  se  deposite  en  una  per* 
SQua  abonada,  para  que  alli  esté  recogida  para  cuando  la 
mande  labrar;  y  en  esto  recibirán  beneficio  los  plomeros  que 
la  adeudan ,  porque  yo  no  la  querría  tener  por  ser  dinero ,  ú 
Y.  A.  dello  niere  servido* 

Yo  estoy  en  esta  corte  dende  cuatro  de  may6«  y  en  las 
mioat  hago  ¿dta,  porque  me  esperan  para  dar  orden  para 
proveer  gente  para  la  mina  de  Baltasar  y  las  de  Mioro,  por- 
que es  menester  concertar  la  gente  trabajadora  antes  que  se 
vayan  á  s^r ;  y  ansimesmo  conviene  ir  p>ara  dar  orden  ea 
la  vena  desle  término  con  Pablo  Laguna,  vecino  del  £spÍQai^ 
y  conviene  hacerse  esto  con  brevedad  antes  que  se  resfríe 
mas  la  plomería ;  y  en  todo  suplico  á  Y.  A.  provea  en  todo 
k  que  convenga  á  su  Real  servicio;  y  ansimesmo  suplico  á 
Y.  A.  sea  servido  de  mandarme  librar  mi  salario ,  y  asentar*- 
lo ;  pues  ya  Y,  A.  ha  visto ,  por  la  información  que  mandó 
hacer  del  tiempo  que  me  he  ocupado  y  lo  que  he  apnover 
«hado,  la  hadenda  para  lo  cual,  &a  — Y  ansimismo  suplico 
i  Y.  A.  me  mande  dar  recabdos  para  que  se  me  pasen  en 
cuenta  noventa  é  ocho  mil  y  ochocientos  y  cuarenta  marave^ 
dis  de  gastos  que  están  hechos  en  la  £ibrica«  —  Bernabé 
Manjon« 

Iteladon  de  las  cartas  que  los  oficiales  de  las  minas  de 
Guadalcanal  han  escripto  desde  veinte  y  siete  de  octubre 
'  de  mil  quinientos  sesenta  y  cuatro. 

SeereCaTM  de  Eitado«  _  GorretpondenGia  de  Outüla,  niaio  ii£ni«  114. 

1664  y  1S6S. 
En  lo  que  toca  a  lo  que  se  les  escribió  sobre  las  guardas 
que  dejaron,  y  las  que  se  habian  despedido,  y  venido  algu- 
nas á  esta  corte,  dicen  que  sola  una  se  despidió,  que  se  dice 
Pedro  de  Avila,  que  fue  proveído  en  una  tenencia,  y  por  su 
ansencia  está  en  guarda  el  corral  de  Gomelio ,  y  el  dicho 
Gomdio  cata  la  gente »  como  lo  hacia  la  guarda. 

20  ; 
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Qoíe  se  cumplirá  lo  que  se  les  invió  á  mandar  en  lo  de  la 
paga  del  dicho  Cornelio  «obre  los  terreros. 

£n  lo  de  la  mina  de  Pedro  GandiU  que  es  en  Gazalla,  que 
se  les  escribió,  que  jpues  decbn  que  halna  mejorado  y  ensan- 
chado la  caja,  que  lo  beneficiasen;  dicen  que  va  la  caja  mu^ 
dura,  y  la  veta  se  ha  enangostado,  y  no  va  tan  ancha  come 
solía,  y  algunas  veces  se  aprieta  el  metal ,  y  se  toma  á  hallai 
porque  va  como  bolsas  salteando:  da  mucha  confianza,  qne 
|MÍsada  la  dureza,  ha  de  venir  á  dar  mucho  metal;  han  tra- 
bajado en  este  pozo  muchos  dias  demás  de  plomeros  qiie  an- 
dan á  destajos ,  cuatro  esclavos  de  los  de  S.  M.,  y  porque  no 
trabajan  con  cuidado  ni  pueden  andar  siempre  con  ellos  para 
liacerlos  trabajar,  les  parece  que  se  dé  á  d^tajo  conx>  lo  d^ 
'Ilitts,; porque  se  hará  mas  y  á  menos  costa;  y  ansimismo  di- 
oen  que  don  Francisco  de  Mendoza  dejó  nombrado  á  Pedro 
^e  Andnjar  vecino  de  Cazalla  para  la  labor  y  administración 
de  la  diciía  mina,  y  de  tas  que  mas  allí  se  han  labrado,  y  pa- 
la la  gente  que  allí  trabaja,  y  con  él  hay  un  guarda;  y  que  si 
«Lope  Diaz  ha  de  ir  á  tener  cargo  de  la  dicha  mina,  como  se  le 
-tSieriUó,  que  se  les  envié  á  mandar  la  ord^n  que  se  ha  de  te- 
ifier  con  los  dichos  Petlro  de  Andujar,  y  Lope  Diaz;  y  Rodñ- 
•gO  Lucas  dice  que  irá  á  visitarlas  como  se  le  manda. 

En  lo  que  se  les  mandó  que  los  doce  marcos  y  cuatro  on- 
ceas y  tres  ochavas  y  media  de  plata  que  cobraron  de  los  cien 
marcos ,  tres  onzas  y  tres  ochavas  que  procedieron  de  las  nü- 
nas  de  Fuente-Ovejuna ,  demás  de  otras  siete  onzas  que  antes 
habian  recibido,  se  enviara  á  la  casa  de  la  G)ntratacion  efe 
Sevilla  como  se  les  manda;  y  que  en  lo  que  pertenece  á  S.  M. 
de  los  ochocientos  setenta  marcos  de  plata  qtie  está  depositada  en 
Fuente-Ovejuna,  que  se  les  mandó  que  lo  cobrasen,  no  se  puede 
cobrar  en  plata,  por  tío  haberla,  porque  se  vendió  la  que  se 
depositó  por  los  dueños,  si  no  se  espera  á  qne  proceda  plata  de 
las  minas  de  Fuente-Ovejuna  de  que  se  pueda  cobrar  y  que 
'Cn  dineros  se  puede  cobrar  luego. 

RfiSOLüCJOÑ.      KQue  si  de  la  plata  que  después  ha  procedí* 

•9f¿ú  lo  pudieren  cobrar  en  plata ,  lo  cobren,  y  si  no  lo  cobren 

i» en  dinero^  reduciéndolo  al  precio  que  lo  deben  reducir,  de 

amanera  qué  paguen  lo  que  justamente  deben  pagar,  y  entra* 
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tpir  al  tesorero,  y  ee  le  haga  cargo  en  loe  libros  del  tesoro," 

En  lo  que  e«cribíf  ron  de  la  mina  de  plomo  que  Rodrigo 
\mm  wbía  ,  escribe  sobre  ello  en  particular  el  dicho  Rodrigo 
km 

£d  lo  que  se  les  mandó  que  los  jornaleros  fuesen  pagados 
m  fin  ilc  csLÓa  semana,  y  los  oficiales  de  cuatro  en  cuatro  rae*- 
0^  que  8C  hará. 

En  lo  cjue  se  les  mandó  que  se  diesen  priesa  de  fundir  lo« 
EDctiWs,  y  se  afine  la  plata  y  s^e  envié  á  Sevilla;  y  si  para  ello 
ibcK  menester  meter  mas  gente,  lo  hagan;  y  en  lo  de  ios  ter- 
lom  que  beneficia  G>rnelio,  y  que  avisasen  de  la  orden  que 
m  dio  se  diese :  dicen  que  desde  primero  de  octufjrc  fasta  ca- 
Om  de  él  ^  fie  han  fecho  treinta  y  siete  fundiciones  de  metal 
rÍDC^^de  lo  que  se  ha  sacado  de  las  puentes,  y  cuatro  Auiíli- 
OOMS  fie  cobrizo  y  del  metal  rico,  y  Imn  producido  mil  diez 
y  oorre  arrobas  once  libras  de  plomo-plata ,  y  de  las  cuan*ó 
deoobrizo,  cuarenta  y  nueve  arrobas  veinte  y  tina  libras,  y 
codief.  y  nueve  del  dicho  se  comenzó  á  afinar,  y  no  se  al*- 
waá  la  mano  liasta  acabarlo;  y  que  les  pírese^  que  conforme 
lomo  acudía  habia  en  el  dicho  plomo-plata  dos  mil  seiscien- 
iDi  marcos  de  plata  f»oco  mas  ó  menos,  y  jiiorque  no  habia 
Beca,  y  se  ha  de  sacar  del  plomo-plata  que  se  afina,  y  tao>- 
jbien  «e  Habían  acabado  los  dineros  que  tienen  para  los  gastos, 
M»  se  fundió  mas  hasta  afinar  la  diclia  plata  y  enviarla  á  Se- 
wifla  ;  y  acabado ,  se  tornará  á  fuíidir  lo  que  mas  tienen  en  la 
tan  de  los  metales,  que  les  paresce  habrá  que  fundir  tres  me- 
itt^  tai  lo  cual  dic^n  que  pofien  toda  la  gente  que  es  nescesa- 
m  para  la  brevedad  de  ello,  y  que  este  verano  se  han  muerto 
mochoa  oficíales,  ademadores  y  lavadores  que  hacen  falta. 

RESOLUCIÓN.  <*Quc  se  den  muclia  priesa  al  acabar  de 
i>(undir  é  afinar  to<.los  los  metales,  y  enviarlo  á  Sevilla  luego 
néuM  detenerlo.'' 


Eii  lo  auc  se  les  mandó  que  por  ausencia  de  Rodrigo  Lii- 
lor  diese  fé  de  las  pagas,  y  cuando  volviese  vea 
le  loque  hubiéfte  pagado,  y  firme,  que  se  Ugr 4 


I 
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iEa  io  que  se  les  mandó  tocante  á  la  ocupación  y  trafti- 
miento  de  los  esclavos,  acémilas,  y  lo  que  se  ha  .vendido  de- 
^lo^idicen  en  lo  de  los  esclavos,  que  todos  están  bastantmiea- 
te  ocupados,  y  cuatro  dellos  están  en  la  mina  de  Cazalla  oooio 
está  dicho,  \y  en  el  pozo  Rico  en  el  servicio  de  los  tornoa  y 
desaguarla  están  veinte  y  cuatro ,  y  en  el  pozo  s^ndo  odio^ 
y  los  demás  sirven  en  el  corral  de  GorneUo,  y  en  la  herrería^ 
y  en  el  corral  de  la  fabrica,  y  en  otros  pozos,  que  maguno 
huelga,  los  cuales  están  bien  tratados,  y  tienen  camaat  y  se 
j^  da  de  vestir  cuando  es  necesario:  las  acémilas  son  catorce 
las  que  agora  hay ,  y  en  junio  de  quinientos  sesenta  y  tres  se 
^llevaron  á  vender,  á  Sevilla  ocho  acémilas,  y  por  pregones  tt 
remataron  en  ciertas  personas,  y  á  diferenteisi  predos,  qiie  Ick 
do  monta  treinta  y  seis  mil,  y  en  junio  de  quinientos  sesenta 
y  cuatro,  enviaron  á  vender  otras  cuatro  muías,  y  se  remata-* 
ron  en  cincuenta  y  seis  mil  ciento  veinte  y  cinco »  de  lo  cual 
está  hecho  cargo  al  tesorero  de  las  minas. 

En  lo  que' se  les  manda  que  de  cuatro  en  cuatro  meses 
envien  relación  de  los  gastos  que  se  hacen  en  las  dichas  mi* 
ñas ,  y  en  las  de  Aracena  y  Cazalla  y  Galaroza ,  y  cada  cosa 
por  sí,  dicen  que  de  tres  en  tres  meses  la  han  enviado  como 
primero  les  estaba  mandado. 

En  lo  que  toca  á  la  cédula  que  se  les  envió  para  que  los 
inquisidores  de  Llerena  tornasen  á  dar  la  declaración  que  hi- 
zo Claudio,  alemán ,  sobre  los  secretos  de  el  pozo,  dicen  que 
ellos  la  tenian,  y  envian  traslado  della,  y  Rodrigo  Lucas  dioe 
que  ha  visto  lo  que  el  Claudio  dice;  y  en  un  pozo  hay  un  po- 
co de  metal  de  lo  que  declaró  el  dicho  Claudio  que  sustenta 
ciertas  ademaciones,  lo  cual  no  se  saca  agora,  y  sacarse  ha 
cuando  conviniere,  para  que  no  reciba  detrimento  la  mina^  y 
no  lia  hallado  mas;  y  sin  embargo  desto,  que  inviarán  la  cé- 
dula á  los  inquisidores  para  que  lo  tornen  á  dar. 

En  lo  que  toca  á  la  suarda  que  se  ha  de  poner  á  Moten 
Boteller,  que  se  le  poma  desde  que  comenzaba  á  labrar  ka 
metales  y  prepararlos ,  en  lo  que  tardaba  algunos  dias ,  y  que 
de  estar  allí  aquel  tiempo,  se  recrescia  costa  y  no  era  de  niih* 
gun  provecho,  y  se  les  mandó  que  no  la  pusiesen  hasta  qoe 
se  sacase  la  masa  del  azogue  con  la  plata  de  la  tina:  dicen  qai 
cuando  comienza  á  lavar  los  metales  en  la  tina  ya  tiene  aM 
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rf  azogue,  y  el  lavar  es  para  apartar  el  azogue  y 

flndd  m/BOA  que  en  la  tierra  salga,  y  aunque  entonces  no 

lak  pbca  fioa  ni  la  desazoga  hasta  después,  á  allí  no  estii- 

wgjoarda,   podna  con  facilidad  sin  que  se  entendiere  con 

ilÉ|nirr  licnzio  sat-ar  el  azojine  y  plata  que  esta  en  la  tina,  y 

mmrupr  j  aproar  el  paño  sale  el  azogue,  y  queda  la  plata 

mmaj  poco  abogue  como  masa  que  donde  quiera  que  él 

|BÍcfek>  puetle  hacer  plata;  y  ansimesmodieen  que  conviene 

loque  sacare  de  la  dicha  tina  en  azogue  y  plata,  se  fionga 

uno  que  io  ha  de  desazogar  y  afinar  debajo  de  dos  llaves, 

foeél  tenga  oiia,  y  otra  uno  de  los  oficiales  ó  la  guarda;  y 

|Be«  cfltt»  no  se  hace,  no  hay  para  qué  poner  la  guarda  ea 

BDgitii  lieiDpo ,  sino  fiarlo  del. 

KlSOI'tJCION.  »Que  se  ha  visto  lo  que  escriben  cerca  des* 
9lD^  ^  qoe  porque  Boteller  se  queja  que  le  ponen  esta  guar- 
id di  amci  de  tiempo,  y  se  le  recrece  costa  en  ello,  y  ha  vuelco 
»i  decir  que  es  tan  poco  lo  que  gana  en  ^te  negocio,  que  si 
900  le  facilita  lo  dejará ,  y  no  será  justo  que  se  deje  ile  hacer 
•d  beoeficio  de  estos  desechos,  pues  todavía  habrá  S*  M,  dello 
•ilmo  provecho;  que  ellos  miren  en  esto ,  y  vean  que  me- 
•Ao  ae  podrá  tener  para  el  buen  recaudo  de  estos  metales  no 
9tfomboáo»e\e  guarda  hasta  que  los  quiera  apartar  ^  pues  que 
váe  otra  manera  serian  todos  los  salarios  de  la  guarda. 

Lo  que  ie  les  escribió  que  el  dicho  Mosejí  Boteller  decia 
^W  en  la  tierra  y  metal  que  beneficiaba  hay  una  especie  de 
oaal  que  está  pegado  á  una  margajita ,  que  le  lleva  alguna  par- 
te de  la  plata  que  es  de  las  tierras  que  saca  de  las  tinas  en  que 
kvm*  y  que  nadie  sino  él  sabrá  sacar  la  dicha  plata  ,  y  que  de 
A»  dará  la  sexta  parte:  dicen  que  el  dicho  Mosen  Boteller  no 
áeoe  desechado  basca  agora  ningún  metal  del  que  dice,  y  que 
tt  innovar  el  asieatoque  con  él  está  tomado,  porque  dejara 
toda  6  la  fnavor  prte  de  los  metales  para  los  beneficiar  por 
h  nueva  orden  que  pide ,  y  que  conx)  babia  de  pagar  la 
cuarta  parte,  pagará  la  sexta  parte,  y  que  cuando  hobiere  Ije* 

**  '  ido  todos  los  terreros  que  son  á  su  cargo  y  dejase  el  metal 

*  '  «e  beneficiar»  cuioüccs  VOlO 


dice  qne  se  pega,  y  no  lo  qi 


I 


que 


GS«  avi 


raa 


de 


les  paresce. 
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V  RnOltUOlON.  mQuo  k  ha  visto  lo  que  cntnple  executar 
ttcerca  deato»  y  quedan  prevenidos  para  deteraúnar  y  tratar 
tMlello." 

5 

Lo  qae  se  le  escribió  sobre  la  mina  de  Bucar  qae  ha  et» 
tadó  áiCargo  de  Rodrigo  de  Mendieta  por  orden  de  don  Fran- 
cisco de  Mendoza,  y  que  nunca  ha  dado  cuenta  para  qoe  la 
tomasen  y  se  cobrase  lo  que  á  S.  M.  pertenesce,  dicen:  que  le 
esoribieron  viniese  á  dar  cuentas,  y  respondió  que  estaba  ma* 
lo,  que  en  teniendo  mejoría  iria,  y  que  lo  que  en  ello  pasaba 
era  que  él  habia  tenido  cargo  de  lo  que  procedia  de  ciertas 
minaa  que  se  habian  labrado  y  de  la  de  Bucar,  y  que  ha  mam- 
de  un  año  que  no  se  labran  por  no  haber  metal ,  y  que  lo 
que  se  sacó  antes  que  se  hiciesen  las  nuevas  ordenanzas  esta* 
ba  depositado,  y  para  cobrarse  es  nescesario  cobrarse  en  di« 
ñero  porque  no  hay  plata,  y  de  lo  qae  se  ha  lafbrado  des- 
pués de  las  nuevas  ordenanzas,  podrá  haber  cobrado  hasta 
cien  ducados  de  lo  que  á  S.  M.  pertenescia ,  y  que  tiene  ha- 
chas costas,  pide  que  se  les  mande  si  lo  cobrarán  en  dinero  lo 
depositado, 

Resolución.     <<En  primero  de  marzo  de  mil  quinientos 
M sesenta  y  cinco  escriben  sobre  esto,  y  está  dada  la  razón.** 

De  el  pozo  de  los  Hilos  y  del  pozo  Quinto ,  de  una  pnen* 
te,  se  han  sacado  desde  primero  de  agosto  fasta  fin  de  setiem* 
bre  novecientas  una  arrobas  veinte  libras  de  rneta^  deque  ea« 
vian  relación. 

'  Pero  Paéz,  escribano  de  la  fábrica ,  enfermó  en  las  minase* 
sirviendo  en  el  mes  de  agosto  del  año  pasado  de  quinientos 
sesenta  y  cuatro,  y  por  {>arescer  de  los  médicos  se  fue  á  cu- 
rar á  la  villa  de  Llerena  á  veinte  de  agosto,  y  estuvo  muy 
malo,  y  á  los  veinte  de  octubre  siguiente  volvió á  servir  por 
ser  nescesario  aun:  que  no  estaba  bien  convalescido;  píde- 
les el  salario  del  dicho  tiempo ;  no  lo  hacen  por  haber  hecho 
ausencia:  base  agraviado  y  enviado  petición  ante  Y.  A.;  dioea 
que  se  les  envíe  á  mandar  lo  que  han  de  hacer. 

De  Rodrigo  Lucas  el  veinte  y  siete  de  octubre  de  mil  qui^^ 
ijjentos  sesenta  y  cuatro  sobre  la  mina  de  plomo  .que  escribía 
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«1  contador  Zarate  qne  se  sacaría  cantidad  para  provisión  der 
la  fábrica  y  para  vender. 

Dice  que  bay  muchas  minas  que  están  perdidas  y  des^, 
aqiipanidas  9  y  delhs  hundidas  por  no  saberlas  labrar  ni  ade- 
mar, y  otras  por  no  saberlas  beneBciar  ni'  fundir  los  metaléis 
y  que  tres  leguas  de  aquella  fábrica,  cerca  de  la  villa  deBer-^ 
Ung^ ,  bay  dos  ó  tres  minas  dé  que  se  ha  sacado  cantidad 
de  plomo,  y  que  tiene  á  seis  y  á  ocho  reales  de  plata  por 
quintal,  y  están  de  once  estados  de  hondo,  y  por  no  las  sa-« 
ber  labrar  ni  ademar  están  desamparadas," y  que  adema ndd-» 
las  qoe  teten  seguras',  ée  podría  sacar  el  plomo  que  Riese 
menester  para  aquella  fábrica. 

Dice  que  Pablo  de  Melgosa,  siendo  veedor,  fue'á  visitar 
una  nÜQa  á  Extremadura,  cerca  de  un  lugar  que  llaman  Bo« 
ti^,  líerra  de  Montanches,  y  trujo  metal,  y  acudió  por  enJ^ 
^je  á  medio  marco,  de  plata  por  quintal  y  á  sesenta  libras 
de  plomo ,  y  está  la  dicha  mina  cinco  estados  de  hondo ,  ^  y 
legan  la  pieidra  del  metal  que  se  trajo  debe  ser  de  mucho 
metal ,  que  desta  se  sacaria  el  plomo  á  menos  costa ,  por  cau-^ 
la'  de  la  plata  y  de  la  poca  hondura,  ñno  que  está  a]go  á 
trasmano  parala  fábrica.  r 

Ed  el  campo  de  Alcudia  dice  qué  hay  muchas  minas  muy 
ricaa  de  plocoo  y  desamparadas,  y  entre  ellas  hay  lina  q«ie 
llaman  la  vena  de  la  Zarza ;  es  de  mucho  metal  y  no  lioiida, 
que  tiene  la  mitad  de  plomo  y  seis  reales  de  plata  por  quin^ 
¿I;  norse  labra  por  no  saber  fundir  ni  1  sacar  plomo  del  me* 
tal,  y  que  el  año  de  quin'^ntos  cincuenta  y  cinco  concertó 
ooD  ciertos  picaneros,  y  les  pagaba»  por  cada  quintal  que  le 
entregaban  tres  reales  y  medio,  .y  que  ellbs' hadan  todái^lA 
costa:  y  que  fundían  entre  día  y  noche  en  un  horno  treinta 
y  seis  quintales  de  metal ,  ,y  dello  sacaban  diez,  y  ocho  quii^ 
bSes  de  plomó:  acudía  él  q^üinltál  de  plomó  á  onza  y  niedia 
de  plata. 

IIE80Í.UGION.  <4Qae  á  Bernabé  está  cometido  ésto,  y  se 
^\t  ha  dado  orden  de  lo  que  ha  de  hacer  ppr  aquel  asuaio.^i 
t>  ■        .  j     .  -i  -.       ■        ■  ■•i». I 

Hay  otranuna  cerca  de  la  dicha  que  tiene  de  bopdoeoih 
renta  y  cinco  estados;  tiene  mucho  metal  y  poca  leifde  ^¿Hh 

IL  ai 
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la;  no  tiene  agaa,  ni  es  menester  acJcmar,  dejáronla  porqué 
no  Bopieroo  repartir  la  labor  para  dar  servicio  á  Iob  trabad 
jadores. 

En  Madndf  jns  hay  ciertas  minas  de  plomo  y  tienen  Icjj 
de  plata  V  estau  veinte  estados  de  liondo;  no  las  labran  poff 
no  saberlas  ademar  Se  cayeron,  sacóse  mucha  cantidad  dd 
plomo,  y  si  no  se  hiinditra  hobiera  mucho  plomo,  y  valieri 
mas  barato  que  en  ningún  otro  reino,  y  que  el  efecro  no  egJ 
tí  en  ser  mucha  la  costa ,  sino  en  no  entender  los  metales  ^ 
el  beneficio  que  requieren.  I 

Que  si  á  S.  M.  pnresce  que  los  dichos  mineros  ó  algundf 
de  ellos  se  diben  de  labrar,  se  envíe  una  persona  que  las  vi^ 
site,  y  él  le  llevará  á  ellas  y  traerá  mas  bastante  relación;  yi 
hí  se  boblcren  de  labrar  las  dichas  minas  que  están  tres  leguai 
de  aquella  fabrica,  seria  menester  verlas  primero,  y  tomai^ 
lengua  de  los  plomeros  para  entender  las  costas  que  se  podrid 
tener.  •! 

Que  es  nescesario  visitar  la  vena  de  Botija,  porque  no  bü 
estado  en  ella.  1 

Quí  si  S.  M.  quiere  mandar  labrar  las  minas  que  dice  del 
valle  de  la  Alcudia,  no  es  menester  madera  para  ademar  ni  pa^ 
ra  desaguar,  sino  herramienta  para  los  trabajadores,  [>orque  son 
tuinas  de  poca  agua,  y  se  podria  sacar  gran  suma  de  piorno^; 
y  que  informándose  S.  M.  se  podria  dar  orden  como  hobiese^ 
plomeros,  lavadores  y  ademadores,  que  hay  pocos  en  el  reinol 
fiin  que  se  gaste  dineros  en  hacerlos  venir;  y  ofr^^scese  qü¿ 
beneficiando  él  las  minas  que  le  paresciere ,  que  dará  en  uil 
año  mil  quintüles  de  plomo  á  menos  precio  que  vale  en  Se^ 
villa ,  Toledo,  y  Valladolid.  '¡ 


i  'J?e  los  ¡^cíales  de  seis  de  diciembre  de  mil  quinientos  se^ 

senta  y  cuatro. 


Que  los  oGciales  y  guardas  que  quedaron  tienen  mucha 
necesidad  de  ser  pagados  como  lo  escribieron  por  agosto,  y 
pues  no  se  les  envía  á  mandar  qué  han  de  hacer,  los  pagaráa 
¿irán  pagando  hasta  £n  de  diciembre,  no  se  les  mandando^ 
4}tra  cosa.  ' 


4 
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lúOLOClo^.      «Tráigase  la  relación  de  los  oficíaJca  que 
•Mmo  í  decir  que  quedaban/*  M 

ifac  por  haber  ido  la  guarda  que  guardaba  el  corral  do 
faelíot  usaba  el  oBcio  de  guarda  el  dicho  Coi  nelio  como 
OídOdiOt  y  que  lo  usará  en  tanto  que  fundiesen  sus  metales 
fiioMeii^  porque  entonces  se  ocupa  en  ello,  lo  cual  se  em- 
fBfi  dcade  el  roes  de  enero,  y  es  necesario  poner  allí  guar- 
fcpídea  se  les  envíe  á  uiandar  lo  que  han  de  hacer  ^  poiw 
(KhsdemaB  guardas  están  muy  ocupadas.  t 

Desde  once  de  noviembre  fasta  veinte  y  cinco  de  él  se 
Éilicclio  ciacuenta  y  seis  fundiciones  de  ptomo-plata  que 
ÜMie  tacó;  se  va  añnando,  y  no  se  alzará  la  mano  basta 
fMie  acabe  «  y  que  por  no  tener  greta  mas  de  para  dos  se- 
ñóse funde  mas,  porque  es  necesario  de  el  plomo-plata 
para  que  haya  greta  para  tornar  á  fundir ,  y  asi  vau 
dos  semanas  para  sacar  greta;  y  que  convendría 
plocDO  pobre  para  acabar  de  fundift  porque  se  pier- 
émodia  greta. 

Coroelio  tiene  beneficiados  los  terreros,  y  el  cuarto  terre- 
fiTt  beoeBciando, 

Motea  Boteller  ha  sacado  del  beneGcio  de  sus  terreros  do- 
ttoarcos  de  plata,  y  por  la  via  que  los  beneficia  se  tiene  po- 
QC^ieracza  de  sacar  froto  de  su  asiento. 

ife  h$  qficiales  de  cinco  de  enero  de  mil  quinientos  sesenta 

y  cinco* 

EoTiaii  relación  do  como  el  tesorero  ba  recibido  desde 
primero  de  agosto  de  mil  quinientos  sesenta  y  cuatro  fasta 
MI  de  diciembre  de  él  dos  cuentos,  doscientos  cincuenta  y  tres 
mü  cuarenta  y  cuatro  maravedís,  y  que  en  el  dicho  tiempo 
k  pagado  tres  cuentos,  trescientos  treinta  y  cinco  mil  seis- 
amios  siete. 

En  octubre  y  noviembre  se  sacó  de  aquellas  minas  tr€5^ 
dentas  cincuenta  y  cuatro  arrobas  diez  libras  de  oietab 

Desde  primero  de  octubre  hasta  veinte  y  cuatro  de  no- 
Tiembrc  se  hicieron  noventa  y  siete  fundiciones  del  metal 
de  ao  mioaf  1  de  CaxalU,  y  dellas  procedió  dos 


1^4  ^^^  iS6^ 

mil  ckMcientas  setenla  y  do8  arrobas  doce  libras  de'  pióite» 
plata,  y  dellas  procedieron  cuatro  mil  eeitcientoa  Teinte  y 
cinco  roarcos,  tres  onzas  y  tres  ochavas  de  plata  fina:  los 
ciento  y  ochenta  y^  siete  marcos  cinco  onzas  dellos  de  las  mi« 
ñas  de  Gazalla ,  y  lo  demás  de  Guadalcanal. 

'En  once  de  noviembre  se  envió  á  Sevilla  tres  mil  cuaren- 
ta y  seis  marcos  (jue  á  la  sazón  estaban  afinados;  y  los  mil 
quinientos  ochenta  y  un  marcos',  tres  onzas,  cuatro  ochavas 
que  después  se  afinó,  quedaron  en  la  caja  para  que  en  afi«- 
nándose  cierto  metal  que  tienen  sacado,  se  enviara  todo  á 
Sevilla. 

,*Qúe  un  pozo  que  dicen  de  la  Traviesa,  en  una  mineta 

2ue  va  ¿cia  el  pozo  de  la  Gran  Compaña,  ha  hecho  muestra 
e  dar  metal,  y  lleva  caja  muy  principal. 

En  el  mes  de  diciembre  no  se  ha  sacado  metal,  porque  la 
puente  de  donde  se  sacaba  se  ha  acabado,  y  aunque  hay 
otras  de  donde  se  puede  sacar  hay  falta  de  ademadores,  y  con- 
viene: irse  ademando  donde  se  saca  el  metal ,  y  hasta  que  se 
acabe  no  saben  qué  han  de  hacer. 

Zos  dichos  ojiadles  de  primero  de  agosto  de  mil  quinientos 
sesenta  y  cuatro. 

•',■■■■  '   . " 

Én  el  término  de  la  Ázuaga  se  han  descubierto  algunas 
minas  de  alcohol  que  tienen  á  siete  reales  por  quintal,  y  en 
wü  término  de  Berlanga  dos  minas  de  plomo  pobre,  que  la 
una  acude  á  seis  reales  el  quintal,  y  la  otra  á  diez  reales  poco 
mas  ó  menos,  y  que  dicen  que  de  las  minas  de  alcohol  del 
^mino  dé  AtBuaga  está  hecha  merced  k  dona  Maria  de  Men- 
idozá,'  mugerqtife  fue  de  Cobos,  y  de  las- del  término  deBierr 
^4at)ga  de  plomo  pobre  á  don  Fernando  Henriquez ,  y  que 
^n  proveído,  coniforme  i  las  ordenanzas  de  minas,  que  nid- 
^liñ  lifinador  af^ne  ninguna  cosa  denlas  dichas  minas  sin  licen- 
cia dellos,  para  saber  y  entender  á  cómo  acude;  y  pc^rque 
-ii^tíe  entendido  por  hé>  dichas  ordenanzas  que  las  minas  de 
plomo  pnbve  y  alcohol  qne  tuvieren  por  quintal  á  cuatro  rea» 
-teili,  y  dendeiaj^aja'de  que  estuviere  hecha  merced,  se  queden 
'eiPiti  iFuerxaf yesiasitietien  k  miu^y  c|ue  por  esta  causa  per- 
«<eAeic¿Q>á  %  Mf.;  y  ifO(iio^4|^e  tieben  i^  merced ,  {»dep  qun 
:  le 
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«  ks  etív(é  á  tmndtir  cómo  oe  ha  de  entender  las  dichas  or- 
denanzas en  cifanto  á  esto ,  porque  ansi  se  haga. 

Besolugion.     «En  las  ordenanzas  no  hay  mas  de  lo  qne 
»dice  el  capitulo  de  la  tercera  hoja'* 

Por  otra  de  primero  de  marzo  de  mil  quinientos  sesenta  y 

cinco. 

Desde  catorce  de  enero  hasta  veinte  de  él  se  hicieron 
treinta  y  una  (íincliciones ,  y  procedieron  quinientas  cuarenta 
y  ocho  arrobas  quince  libras  de  plomo-plata ,  y  delio  proce* 
dio  seiscientos  cuarenta  y  dos  marcos  una  oriza  de  plata  fina, 
lo  cnal  se  envió  á  Sevilla  en  tres  de  febrero,  juntamente  con 
los  mil  quinientos  ochenta  y  un  marcos,  tres  onzas  y  cuatro 
ochavas  de  plata  fina  que  tenian  en  la  caja  de  las  tres  llaves. 

De  ios  metales  que  tienen  en  la  casa  de  los  metales,  pro- 
cedido de  ios  terreros  que  beneficia  Gornelio ,  van  fundiendo 
y  afinando,  y  en  acabándose  avisarán. 

Envian  testimonio  de  lo  procedido  de  la  mina  de  Bucar, 
qne  ha  estado  á  cargo  de  Lope  de  Mendieta,  por  el  cual  pa- 
rrsce  que  desde  quince  de  mayo  de  quinientos  sesenta  y  dos 
fasta  Teinte  y  cinco  de  abril  de  quinientos  sesenta  y  cuatro  se 
han  sacado  mil  noventa  y  cuatro  marcos  siete  oúzas  de  plata; 
y  de  los  novecientos  ochenta  y  nueve  marcos,  clos  onzas  y 
dos  reales  dellos  quedaron  por  depositarios  de  la  parte  q^ue  á 
S.  M«  pertenescia  las  personas  qne  lo  sacaban  por  orden  dé 
don  Francisco  de  Mendoza;  y  de  los  ciento  dos  marcos,  cin- 
co onzas  y  dos  reales  restantes  que  se  sacó  después  que  la 
nueva  premetica  se  publicó  fasta  veinte  y  cinco  de  abril  del 
dicho  año  de  quinientos  sesenta  y  cuatro  que  cesó  el  sacar  de 
la  dicha  plata ,  se  ha  pagado  el  derecho  que  á  S.  M.  pertenece 
al  ochavo ,  lo  cual  ha  cobrado  el  dicho  Lope  de  Mendieta. 

De  Rodrigó  Lucas  de  siete  de  marzo  de  mil  quinientos  sd^ 

senta  y  cinco. 

Que  para  la  labor  de  aquella  mina  del  término  de  Gna« 
dakanal  liay  nesceádad  de  oficiales  que  sepao  enmaderar  •  toÉ 
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p(|Z09  pdr  caiM  de  la  blandura  que  al  presenté  hay  «n  la 
hondo  de  ello$,  que  es  tanta  que  no  ae  puede  ahondar  media 
estado  sin  enmaderarse;  y  porque  el  verano  pasado  se  murieron 
muchos  extrangeros  que  servían  en  el  dicho  efecto,  y  loe  que 
han  quedado  andan  ocupados  en  fortificar  las  testeras  doodO' 
se  saca  el  metal  para  ahondar  los  mas  pozos  con  seguridad» 
es  nesoesario  que  los  oficiales  que  en  ello  hayaa  deseryiv  seaa 
mineros  y  diestros,  los  cuales  dicen  que  no  se  hallan  por 
allá,  por  ser  aquella  labor  diferente  de  las  minas  que  en  estos 
reinos  se  labran ,  y  que  convernia  que  de  Alemania  ó  de  otra 
parte  viniesen  mineros  para  que  aquella  labor  no  c^jSte  por 
fiilta  de  ademadores,  y  en  el  inter  que  ae  provee ;sq  hará  con 
jbs  que  hay  lo  que  pudieren.  » 

r 

Resolución.  <<Que  lo  procuren  acomodar  con  loe  qne 
»ialli  hay,  y  que  si  bebiere  alguno  á  propósito  en  el  Alma» 
i»den,  lo  procuren  haber  por  el  tiempo  que  fuere  menester; 
aporque  en.viar  á  AJemania  agora  por  oficiales,  paresceque 
»>se  puede  excusar  no  dando  la  mina  mas  muestra  de  metal.** 

Escribe  sobre  la  diferencia  que  él  y  el  contador  tienen 
con  el  tesorero  sobre  quién  ha  de  traer  el  dinero  de  Sevilla  y 
el  llevar  la  plata  á  Sevilla;  que  él  tesorero  pretende  que  lo 
ha  de  enviar  él  con  quien j quisiere,  y  el  contador^  y  veedor 
dicen  que  han  de  llevar  la  plata  y  traer  el  dinero,  sobre  lo 
cualenvian  un  requerimiento,  y  respuesta  del  tesorero  que  se 
ha  de  ver. 

Resolución.  i<Qoe  envíen  la  plata  con  persona  de  buen 
^>recad6  y  con  fianzas  abonadas ,  y  que  este  mismo  traiga  el 
i^dinero  ¡lara  las  minas,  dándole  el  tesorero  poder  para  dlo^ 
f#y  recibiendo  el  dicho  tesorero  fianzas  del,  y  sea  con  salarb 
»>  moderada** 

Del  tesorero  de  anco  de  marzo  de  mil  qwmerUo$  sesenta  y 

cinco. 

Que  fue  á  Aracena  en  cumplimiento  de  la  provisión  qne 
#r  Je  envió,  sobre  lo  que  se  quejaba  Lope  Días  de  Mercado^ 
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!  y  del  lomo  qulato  del  pozo  Qtilato  901  arrobas  y  20  librai 
I  de  metal 

6  de  dkienibre  de  1  $6^  En  6  de  diciembre  avtsaroa  qne 
Idesde  lO  á  a-5  de  Doviembre  se  hablau  hecbo  36  fuiídi-.^ 
[clones. 

Que  Coroelio  Scoiiop  había  acabado  ya  de  beneficiar  treí 
[de  los  cmtro  terreros  que  se  iucluian  en  su  asiento. 

Que  Moseu  BoCeller  seguía  trabajando  según  su  método,    1 


.  J;¿t  ^  ^ 


•JÍ:  til 


't\  nnO 


Año  1563. 


#    #    #    # 


En  17  de  enero  de  este  año  de  i565  Da^id  Lucas,  ensa* 
[yador  de  los  metales,  en  presenoa  de  los  oQciales  de  las  mi^ 
mas,  ensayó  \m  desechos  de  los  terreros  de  Camello  Sco^. 
ísop^  y  habiendo  hecho  seis  ensayes  diferentes ,  resulto: 

Ensaye  i.*^  respondió  á  cuatro  ochavas  por  quintal. 

Ensaye  a.**  á  cinco  ochavas.        .,*  ^,., ,  ^,.,,  ,. 

Ensaye  3***  á  cuatro  ochavas. 

Ensaye  4-**  á  una  ochava. 

Ensaye  5.°  á  dos  ochavas.  T--*  -^^  - 

Eusaye  6-**  á  tres  ochavas. 

Desde  14  hasta  no  del  misnio  mes  de  enero  se  hicieron* 
1 1  fundiciones,  de  que  procedieron  648  arrobas  y  i5  libras 
Je  plomo-plata,  que  dieron  64a  marcos  y  una  onza  de  plata 
(fina. 

En  todo  enero  y  febrero  de  este  año  se  sacaron  de  las  mi* 
Das  a  1 8  arrobas  de  metal 
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Coa  fecha  &o  de  marzo  de  este  año  de  i565  fuenon»- 
brado  Gerónimo  de  Anuncibay  por  tesorero  de  las  minas,  en 
logar  desu  padre,  con  5oo  ducados  al  aña  Sirvió  hasta  i.* 
á^üoaó  de  1577,  dia  de  sy  fallecimiento. 

■  ■       ,  -    ■    ■  .      ■  •  .      .     "  '  ■ .       i  •      '     i  í      ■     ■  •    • 

íafcrmcuion  que  hizo  el  contador  Martin  López  de  Teribar^ 

acerca  de  los  metales,  me  habia  en  los  pozos  y  corrales  de 

¡as  minas  dei  término  de  Guadalcanal. 

Gontttdana  ^  Ui -minai ,  libro  num.  ip. 
%  de  mayo  de  i56S. 

En  las  núnas  del  término  de  Guadalcanal  dos  días  del  de 
mayo  de  mil  quinientos  y  sesenta  y  cinco  años,  el  muy  mag- 
nífico señor  Martin  López  de  Yeribar,  contador  de  S.  M.  en 
las  dichas  minas ,  y  su  juez  en  ellas  por  ausencia  del  señor 
Frandsco  Ruiz  de  Anuncibay ,  tesorero  de  S.  M.  y  su  juez  en 
días,  dijo:  que  porque  conviene  saber  qué  metales  hay  en  los 
posDoe  destas  minas,  y  en  qué  partes  y  lugares  dellos  esta,  y 
qué  tanta  cantidad  habrá ,  y  en  qué  tiempo  se  podrá  sacar  de- 
U08,  y  que  en  la  casa  de  los  metales  hay  metal ,  y  que  no  se 
puede  fundir  ni  afinar  hasta  setiembre  que  viene ,  y  si  hay  al- 
gún metal  en  los  dichos  pozos  además,  y  aámismo  qué  canti- 
dad de  plata  podrá  haber  y  se  sacará  de  los  terreros  que  be- 
neficia Comelio  Sconop,  y  en  qué  tiempo  se  podrá  hacer,  y 
n  es  metal  que  no  habiendo  guarda  se  podrá  hurtar ,  y  si  en 
d  corral  de  la  fabrica  hay  metales  que  se  puedan  beneficiar 
y  se  beneficien,  y  qué  cantidad  de  plata  se  podrá  sacar  dello; 
mandó  hacer  y  se  hizo  la  información  siguiente. 

Este  dicho  dia,  mes  y  año  susodicho,  el  señor  juez  hizo  pa- 
xecer  ante  si  á  Ccurnelio  Sconop,  á  cuyo  cargo  está  el  beneficio 
de  los  terreros,  y  parecido,  se  recibió  del  juramento  en  forma 
d^  derecho,  y  asi  recibido,  siendo  preguntado  qué  cantidad 
de  metales  habrá  y  se  podrá  sacar  de  los  terreiDs,  y  en  qué 

IL  2a 
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tiempo  86  podrá  hacer,  y  si  es  metal  que  no  habiendo  guar- 
dase podrá  hurtar,  dijo :  que  le  parece  que  en  los  metales  que 
están  por  beneficiar,  y  va  beneficiando  de  los  terreros  que  son 
á  su  cargo,  y  con  el  cobrizo  que  tiene  de  lo  que  se  ha  fiiii« 
dido,  que  yaldrán  como  <Uez  y  ocho  ó  veinte  mil  ducados  po- 
co mas  ó  menos;  y  que  para  beneficiar  lo  susodicho  baatt^po» 
nerlo  en  plata  fina ,  le  parece  que  se  ocupará  en  ello,  y  terna 
que  hacer  como  diez  y  ocho  meses  poco  mas  ó  menos,  y  en 
este  tiempo  le  paresció  que  se  podrá  acabar  de  beneficiar,  y  en 
tanto  que  el  dicho  metal  está  beneficiado  y  apurado  para  po- 
nerlo en  estado  de  fundir,  <]ue  se  hace.esto  en  el  corral  donde 
beneficia  los  dichos  metales,  á  no  hubiese  guarda  que  tuviese 
cuenta  con  ello,  se  podria  hurtar,  porque  entonces  üene  d 
provecho  apurado,  y  estos  metales  beneficiados  lo  que  cada 
dia  se  apura  y  queda  beneficiado,  se  pone  y  lleva  á  buen  re- 
caudo á  la  casa  de  los  metales  de  S.  lu.,  que  está  con  tres  lla- 
ves. Y  esto  que  tiene  dicho  es  la  verdad ,  y  lo  que  sabe 
SO  cargo  del  juramento  que  hizo;  y  dijo  que  es  de  edad  de 
cuarenta  años  poco  mas  ó  menos  ,  y  firmóla  — .  Gomelio 
Sconop. 

Este  dicho  dia ,  mes  y  año  susodicho  el  dicho  señor  jues  him 
parecer  ante  si  á  Juan  Feltun,  lavadw  estante  en  las  dichas  mi- 
nas, y  se  recibió  dA  juramento  en  fixtna  de  derecho;y  asi  re- 
cibido, ñendo  preguntado  en  razón  de  lo  susodicho  acerca 
ele  los  metales  del  corral  de  la  fóbrica  destas  minas,  dijo:  qfoe 
lo  que  dello  sabe  es,  queste  testigo  como  lavador,  tiene  cargo 
de  lavar  y  beneficiar,  y  hacer  lavar  y  beneficiar  los  metales 
que  están  en  el  corral  de  la  fábrica  destas  minas,  y  le  parece 
y  lo  tiene  por  cierto ,  que  para  acabarse  de  beneficiar  y  lavar 
todos  los  metales  que  están  en  el  dicho  corral,  y  los  poner  á 
punto  de  fundir ,  que  será  menester  dos  años  poco  mas  ó  m&- 
nos;  y  le  parece  que  se  podrá  sacar  de  los  didios  metales  co- 
mo diez  mil  ducados  poco  mas  ó  menos,  y  fuera  del  dicho 
corral  firontero  de  la  casa  donde  este  tesdgo  vive,  está  un  t¡or^ 
rero  que  se  sacó  del  dicho  corral  de  la  fóbríca  por  desemba- 
razallo,  que  üene  provecho ,  y  que  conviene  se  beneficie,  por^ 
que  beneficiado  tema  mas  provecho  mucho  que  no  las  costas^ 
y  aun  diez  veces  mas  que  la  costa ,  y  le  parece  que  se  tardará 
en  beneficiarlo  como  cuatro  meses:  y  se  han  prendido  en  é»- 
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ttiOBcnspcirla  justicia  y  guardas  dellos  á  ciertas  j^ersonas  que 
«joabo  hartar  metal  tlel  dicho  terrero,  y  ha  cuatro  ó  cinco 
mmffot  de  ordinario  este  testigo  y  otras  personas  lian  lavado 
y  fanefidado  inetal  en  el  diclio  corral ,  y  lo  lavan  y  benefi-^ 
da  de  presente;  y  esta  es  la  verdad  y  lo  que  sabe  so  cargo 
Ujmaoen^o  que  hizo;  y  dijo  que  es  de  edad  de  nías  de  cua- 
maños,  y  dijo  que  no  sabe  Qrmar. 

EsCr  dicho  dia ,  mes  y  año  susodicho  el  dicho  señor  |uee 

Ibjnreoer  ante  sí  á  Diego  Vázquez,  capataz  destas  dlciías 

IBS,  y  se   recibió  del  juramento  en  forma  de  derecho,  y 

«rrctbida,  siendo  preguntado  en  razón  de  lo  susodicho ,  di- 

qoe  lo  que  dello  sabe  es  que  en  el  pozo  de  la  Traviesa 

áoB  partes  del  dicho  pozo  en  dos  puentes  hay  metal  rico  y 

Mf  bcmio^  y  la  una  puente  tiene  poco  metal,  y  la  otra  tiene 

nadad  de  metal,  á  lo  que  paresce,  y  se  saca  della  cada  dia 

iad&cl  nxrcal  que  se  puede  derocar  y  sacar,  y  sacándose  de  la 

■■Den  que  es  dicho  ,  le  paresce  á  este  testigo  que  de  aqui  al 

wa  ée  ¡novo  primero  venidero  se  podi'á  acabar  de  sacar  todo 

d  dicho  metal ,  y  en  el  pozo  de  la  Puerta  hay  otras  dos  pueu- 

iBide  boen  metal  rico,  aunque  son  las  dichas  puentes  delga* 

ém^  y  eüe  metal  por  la  orden  que  agora  se  lleva  y  tiene,  no 

c  W  de  sacar  hasta  que  se  acabe  de  sacar  lo  de  las  dichas  dos 

pmies  del  pozo  de  la  Traviesa ,  y  estas  dos  puentes  del  pozo 

de  la  Puerta  se  sacarán  en  pocos  dias;  y  le  paresce  á  este  tes- 

ti^cpie  no  habiendo  guardas,  que  se  podria  hurtar  del  dicho 

aeul  por  los  que  trabajan  dentro  en  los  pozos,  si  lo  quisie^ 

Ro  Ittcer  t  y  eri  la  mineta  de  la  gran  Compaña  del  pozo  de  la 

Tbnrictt  ,  que  se  dice  la  Mineta,  en  donde  dio  el  dicho  metal, 

quedó  atrás  en  el  suelo  de  la  dicha  mineta  un  poco  de  metal, 

d  cual  no  «e  sacó  porque  se  sigue  la  dicha  mineta  adelante, 

biBcatido  metal,  y  no  se  ha  de  sacar  este  dicho  metal  hasta 

que  ui  pozo  que  está  comenzado  á  hacer  en  otra  mineta  del 

Ácbo  pozo  de  la  Traviesa,  se  horade  y  llegue  á  la  dicha  mineta 

dmde  está  d  dicho  metal,  para  que  dé  asiento  para  poder 

tnbsjar  y  sacar  el  dicho  metal ,  y  hacer  un  pozo  para  abajo 

donde  M¿  el  dicho  metal;  y  le  paresce  á  este  testigo  que  no 

ic  acabará  de  hacer  el  dicho  pozo   y  horadar  hasta  donde 

ttó  el  dicho  metal  de  aqui  á  san  Miguel  venidero  destc  dicho 

W);  porque  habrá  diez  ó  doce  estados  que  ahondar  en  el  #K_ 
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dio  pozo,  y  en  d  8^uir  que  te  8Ígae  de  la  dicha  mineta'doa- 
de  86  halló  el  dicho  metsd ,  no  sabe  d  testigo  si  dará  en  metal 
ó  no,  ni  en  qué  tiempo,  mas  de  que  la  dicha  núneta  lleva 
muy  buena  vena  y  dispusidon  para  poder  dar  en  metal ,  y  es- 
te testigo  no  sabe  que  en  las  didias  minas  en  los  pozos  della 
haya  metal  ninguno  ademado  ni  por  ademar,  mas  defeque 
dicho  tiene ,  ecepto  que  en  el  poeo  Rico  ha  tenido  mas  cuen- 
ta con  él  Francisco  Blanco,  capataz  que  ñie  destas  minas,  que 
no  este  testigo;  porque  este  testigo  tenia  cuenta  con  d  pozo  de 
la  Traviesa  y  con. sus  minetas,  y  el  dicho  Frandsco  Blanco 
con  el  pozo  Rico  y  de  la  Puerta ,  y  podría  ser  que  sepa  á  hay 
algún  metal  mas.  Y  esto  que  tiene  dicho  es  la  verdad  y  lo 
que  sabe,  so  cargo  del  juraúiento  que  hizo,  y  dijo  que  es  de 
edad  de  treinta  y  seis  años  poco  mas  ó  menos,  y  dijo  que  no 
sabe  firmar. 

En  las  dichas  minas  tres  días  del  dicho  mes  de  mayo  del 
dicho  año,  el  dicho  señor  juez- mandó  a  mi  d  escribano  de  yi^ 
so  dé  lo  susodicho  signado  y  en  pública  forma ,  y  firmólo  de 
su  nombre  en  el  registro. —  Martin  López  de  Ycribar.  .^  E  yo 
Pedro  Paez ,  escribano  de  S.  M.  y  de  la  fábrica  de  las  dichas 
minas,  á  lo  que  dicho  es  fui  presente,  y  dello  doy  fé,  y  por 
ende  fice  aquí  este  mi  signó  á  tal.  En  testimonio  de  verdad,-.. 
Pedro  Paez ,  escribano. 

•  «  «  • 

•  7  mayo  de  i565.  £n  carta  de  7  mayo  de  este  añodicen  los 
oficiales  que  desde  4  de  febrero  hasta  7  de  abril,  se  hideron 
^55  fundiciones  y  media:  las  ¿53  y  media  dd  metal  menudo 
de  los  terreros  de  Sconop,  de  que  procetlieron  8819  arrobas 
y  1 5  libras  de  plomo-plata ,  y  las  dos  de  cobrizo ,  de  que  sa- 
lieron 25  arrobas  y  10  libras  de  lo  mismo.  De  todo  dio  se  sa- 
caron 58 1 6  marcos  y  7  onzas  de  plata  fina,  que  se  enviaran 
á  Sevilla  en  18  de  AbrU. 

Que  desde  i.^  de  marzo  hasta  3o  de  abril  se  sacaron  dd 
pozo  de  los  Hilos  y  de  la  Mineta  de  la  gran  Compaña  laai 
arrobas  de  metal. 

*  •  *  • 

J       ■  ■  '         ■    .  i  .  ' 

-     1 1  id.    Con  fecha  1 1  dd  mismo  mes  de  mayo,  á  oonsolta 
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de  IO0  oohtadores  ma^^^ores  en  consejo  de  hacienda ,  se  expidió 
Real  cédula,  refrendada  de  Francisco  de  Eraso,  nombrando  á 
Sancho  de  Paz  para  ir  á  visitar  las  minas  de  Guadalcanal,  Ca- 
zalla,  Aracena  y  Galaroza ,  y  averiguar  si  la  labor  dellas  se  ha- 
cia en  delñda  orden ,  respecto  á  que^  habiendo  dado  tanta 
riqueza^  cesaban  de  fructificar^  con  facultad  de  residenciar 
á  todos I08  o&ciales.y  empleados,  y  hacer  las  demás  cosas  con- 
venientes al  servicio  de  su  Magestad  en  aqudla  hacienda. 


#  «  «  # 

5  de  junio  de  i565.  En  5  de  junio  se  presentó  el  Visita- 
dor OOD  Real  cédula,  que  obedecieron  Gerónimo  de  Anunci- 
hay,  tesorero,  Juan  López  Ordoñez,  mayordomo,  Rodrigo 
Lucas,  veedor ,  y  Pedro  Paez,  escribano  de  las  minas. 

•  •  «  « 

En  i.^  de  julio  dan  parte  los  mismos  oficiales  que  la  plata 
que  habia  en  Fuente-Ovejuna,  procedida  de  aquellas  minas^ 
la  habian  beneficiado  á  235o  maravedis  el  marco. 

Que  desde  i.^  de  mayo  hasta  3o  de  junio  se  habian  sa- 
cado de  los  pozos  de  la  Traviesa  y  de  la  Puerta  2.^54  arrobas 
de  metal. 

Que  en  ai  y  aa  de  junio  se  hicieron  tres  fundiciones  y 
10  arrobas  mas;  las  dos  fundiciones  y  10  arrobas  de  lo  proce- 
dente de  Gazalla ,  y  una  fundición  de  lo  de  Guadalcanal.  De 
todo  ello  salieron  6g  arrobas  y  ao  Ubras  de  plomo-plata. 

1?  de  setiembre  de  i565.  En  carta  de  i.*^  de  setiembre 
de  este  mismo  año,  dijeron  que  desde  a9  de  agosto  hasta  i.^ 
de  setiembre  se  habian  afinado  89  marcos  de  plata  proceden- 
tes de  lo  de  Gazalla,  y  35  de  lo  de  Guadalcanal.  Que  desde  i.® 
de  julio  hasta  fin  de  agosto  se  habian  sacado  del  pozo  de  la 
Traviesa  ai 3o  arrobas  de  metal.  I 

Dan  parte  también  que  habian  parido  algunas  esdavas,  y 
que  como  el  sitio  es  tan  enfermo,  son  pocas  Us  cri^ituras  que^ 
se  crian:  que  dos  dellas  estaban  lisiadas;  pero  que  si  su  (Ma- 
gostad venia  en  ello,  ik>  faltarian  personas  que  las  comprasen. 
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•  •  •  • 

En  principios  de  este  año  estovo  el  contador  Sandio  de 
Faz  fixrniáUzando  los  autos  é  informácioDes  de  la  Tisha  geae- 
ral  de  las  nunas  que  se  le  encargó  en  Real  cédnla  de  1 1  de 
mayó  anterior  ^  tomando  confesiones  y  declaraciones ,  forman- 
do cargos^  y  practicando  las  demás  diligencias  necesarias  pa- 
ta instruir  este  expediente. 

-..  Resultando  de  éi.  que  se  habian  cometido  muchos  hurtos 
y  ocultaciones  por  los  laborantes  y  operarios  que  entraban 
en  los  pozos,  y  que  algunas  justicias  y  personas  particulares 
de  los  contomos  labraban  minas,  y  no  acudían  á  su  Migestad- 
con- la  parte  mandada  por  las  pragmáticas,  vino  á  hacer  justi- 
cia Sobre  ello  el  licenciado  Pedro  de  Llodio,  alcalde  del  cri- 
men de  la  chancilleria  de  Granada. 

Tanto  el  visitador  Sancho  de  Paz  como  los  oficiales  ordi- 
narios de  las  minas  insistieron  en  todo  este  tiempo  en  que  se 
buscasen  ademadores  peritos ,  porque  en  el  año  pasado  habian 
&llecido  casi  todos  los  que  habia. 

El  tesorero  Francisco  Ruiz  de  Anuncibay  falleció  tam- 
bién ,  y  continuó  ejerciendo  el  cargo  de  tal  su  hijo  Geróni- 
mo Ruiz ,  de  quien  el  visitador  y  oficiales  hicieron  grandes 
elogios. 

Murió  igualmente  el  escribano  particular  de  las  minas 
Pedro  Paez  que  habia  servido  desde  el  tiempo  de  Agustin  de 
de  Zarate. 

•  «  *  * 


AÍíO  iS66¿  1717 

E$critura  de  aprobación  que  otorgaron  el  licenciado  Es- 

qiúvel  y  consortes ,  del  concierto  que' con  ellas  se  hizo  sobre 

una  mina  que  descubrieron ,  y  han  de  declarar  y  manifes^ 

tar  para  S.  M.^  dándoles  la  parte  aqui  especificada. 

Contadurías  geiittnlet,  n¿ni.  85 1» 
%6  de  abril  de  x566*    : 

En  la  villa  de  Madrid ,  á  veinte  y  seis  dias  del  mes  de 
alxil  de  mil  quinientos  sesenta  y  seis ,  ante  mí  Alejo  de  Ol- 
mos, vecino  de  la  villa  de  Valladolid,  escribano  de  S.  M.  y 
•a  nocario  público  en  la  su  corte,  reinos  y  señoríos ,  é  testigos 
de  yuso  escritos,  parecieron  presentes  el  licenciado  Esquivel 
y  Juan  de  Esquivel,  y  Alvaro  González,  y  Juan  Martin  ,  el 
mozo  ,  vecinos  de  la  villa  de  Aracena ,  y  dijeron  ,  que  por 
eoanto  por  parte  de  S.  M.  se  ha  hecho  y  tomado  con  ellos 
derto  asiento  y  concierto  sobre  una  mina  de  plata  que  ellos 
ban  hallado  y  descubierto  en  el  término  de  la  dicha  villa  de 
Aracena,  dentro  de  un  cuarto  de  legua  de  la  mina  de  los 
Azores,  y  en  otra  dereceda  diferente ,  la  cual  ellos  han  de  de* 
clarar  y  manifestar  dentro  de  cierto  término  para  que  sea  y 
quede  para  S.  M ;  por  razón  de  lo  cual  se  les  ha  de  dar  la 
veintena  parte  de  toda  la  plata  que  de  la  dicha  mina  se  saca-* 
re,  quitas  las  costas,  con  que  la  dicha  veintena  se  entienda 
de  todo  lo  que  se  sacare  de  la  dicha  mina ,  quitas  las  dichas 
costas  hasta  en  contla  de  doscientos  mil  ducados ;  por  manera 
que  no  ha  de  exceder  la  dicha  veintena  parte  que  ellos  han 
de  haber  de  diez  mil  ducados ,  lo  cual  se  les  ha  de  ir  pagan- 
do á  rata ,  conforme  á  la  cantidad  de  plata  que  se  fuere  sa- 
cando de  las  fundiciones  que  se  hicieren  hasta  ser  cumplida 
•la  dicha  cantidad ,  porque  en  siendo  aquella  cumplida ,  no 
han  de  tener  recurso  á  poder  pedir  ni  llevar  de  lo  que  mas 
Je  sacare,  aunque  llegue  á  muy  crecida  cantidad ,  cosa  nin- 
guna, porque  todo  ha  de  ser  y  quedar  para  S.  M.,  sin  que 
iea  obligado  á  darles  por  razón  de  la  dicha  veintena  ,  ni  en 
otra  manera ,  cosa  alguna  m:is  de  hasta  en  cantidad  de :  los 
dichos  doscientos  mil  ducados,  como  dicho  es,  según  que  esioiy 
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otras  cosas  mas  largamente  en  las  cédulas  que  sobrello  S.  M. 
ha  mandado  dar  é  dio  en  esta  villa  de  Madrid  á  veinte  y  tres  de 
este  presente  roes  de  abril  é  año  de  mil  quinientos  sesenta  y 
•BIS,  á  que  se  refirieron,  se  contiene;  y  porque  en  las  dichas 
cédulas  dice  que  los  dichos  licenciado  Eequivel,  y  Juan  de 
Esquivéis  y  Alvaro  González,  y  Juan  Martin  el  mozo  han 
hecho  escritura  en  forma  cerca  dello ,  la  cual  hasta  agora  ellos 
no  habian  hecho ,  queriendo  cumplir  lo  que  ,  conforme  al 
dicho  concierto,  por  su  parte  son  obligados ,  dijeron  que  ace- 
taban y  acetaron ,  y  tenian  y  tuvieron  por  buena  la  dicha 
cédula  de  S.  M.,  y  concierto  y  asiento  en  ella  contenido,  y  to- 
das las  cláusulas  y  condiciones  de  ella  en  todo  y  por  todo, 
según  y  como  en  ella  se  contiene  y  declara ,  sin  ececion  ni 
reservación  alguna ,  lo  cual  todo  guardarán  y  cumplirán ,  tty- 
dos  ellos  juntos  y  cada  uno  por  sí,  y  por  lo  que  le  toca,  y  no 
irán  ni  vernán  contra  ella  ni  contra  cosa  alguna  ni  parte  de^ 
Ua,  agora  ni  de  aqui  adelante  en  tiempo  alguno,  ni  por  al- 
guna manera  causa  ni  razón  que  sea  que  contra  ella  pue- 
dan decir  é  alegar  ,  é  si  lo  hicieren  ,  que  no  les  valga,  ni  so- 
bre ello  sean  oídos  ni  recibidos  en  juicio  ni  fuera  del;  por 
cuanto  el  dicho  concierto  é  asiento  ellos  han  visto ,  leido  y 
entendido  todo  de  verbo  ad  sperbum^  como  en  la  dicha  cédula 
y  concierto  se  contiene  y  declara  ;  y  para  lo  ansi  guardar  y 
cumplir ,  obligaron  sus  personas  y  bienes  muebles  y  raices, 
habidos  y  por  haber,  y  dieron  poder  cwmplido  á  todas  é  cua- 
lesquier  justicias  de  S.  M. ,  á  cuya  jurisdicción  se  sometieron, 
renunciando  su  propio  fuero,  jurisdicción  y  domicilio,  é  la 
ley  sí  corwenerit ,  de  jurisdictione  omnium  judicum ,  para 
que  «nsi  se  lo  hagan  cumplir  é  haber  por  firme ,  como  si  fue- 
se sentencia  difinitiva  pasada  en  cosa  juzgada  •  sobre  lo  cual 
renunciaron  todas  é  cualesquier  leyes .  fueros  c  derechos  que 
sean  en  su  favor,  que  no  les  valgan  en  juicio  ni  fuera  del ,  y 
en  especial  la  ley  é  dereclio  que  dice  >^que  general  renuncia- 
ción de  leyes  fecha,  non  vala"*;  en  fuerza  de  lo  cual  otorga- 
ron esta  escritura  en  forma  ante  mí  el  dicho  escribano,  sien- 
do presentes  por  testigos  Francisco  Barragan,. clérigo,  vecino 
de  esta  villa  de  Madrid  ,  é  Alonso  Rodrigo ,  criado  del  dicho 
Francisco  Barragan,  y  Hernando  Domínguez  Lozano,  vecino 
de  iiracena ;  los  cuales,  porque  yo  el  presente  escribano  no 
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i  los  diclios  otorgantes,  juraron  á  Dío«  en  forma  que 
kncBQOcm^    y  que  son  los  mlsnx»  aqni  contenidos  ,   y   loi 

dkfaoi«»organfe»  \o  firmaron  ele  sus  nombres El  licenciado 

bfDPidL —   Juan  de  Esquivel — Alvaro  González. Juan 

«ífi  Frechosoí  —  E  yo  el  dicho  Alejo  de  Olmos,  escribana 
¿i  H.  susodicho,  presente  fui  é  fice  mi  signo. 4^  En  tefitl- 
mtia  de  Terdad  —  Alejo  de  Olmos. 


#  #  *  • 


9  de  mayo  de  1 566.  En  carta  de  9  de  mayo  de  este  año. 
Min  los  oficiales  de  las  minas  el  fallecimiento  de  Mosen  An- 
IoÍd  Boteller,  especificando  lo  que  dejaba  preparado  para 
minuar  sus  operaciones  de  sacar  la  plata  por  merlio  del  azo- 
pc  k  consecuencia  del  anterior  concierto  con  el  licenciado 
lK|aKiret  y  consortes  sobre  el  beneficio  de  la  mina  nueva meu- 
1^  fteobierta  en  Aracena  ,  el  Rey  mandó  á  Rodrigo  Lucas  y 
hapB  IXas  de  Mercado  que  informaran  sobre  las  circunstan- 
fOideila  y  lo  demás  que  viesen  convenir  al  Real  servicio.^ 
Qunpbeiido  con  dicho  mandato ,  dieron  el  informe  siguiente. 


•  #  *  # 
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?ion  que  enviaron  Rodrigo  Lucas  y  Lope  Diaz^  -rfe 
máeoCL  núna  de  Aracena  ^  descubierta  por  el  licenciado 
Esquivel  y  consortes. 

Contaduríat  genérate* «  nmn.    8S1. 
4  de  junio  de  1S66. 


C  B.  M Habiendo  sido  visto  por  nosotros  Rodriga 

1%  y  Lope  Diaz  de  Mercado  lo  que  V.  M.  nos  manda  por 
«üRealet  cédulas  de  veinte  y  tres  de  abril,  y  por  los  otros 
ftcaudos  y  asientos  que  fue  servido  de  nos  mandar  enviar  so- 
bre lo  tocante  á  la  mina  de  la  Casilla  que  el  licenciado  Es-' 
cpiivel  y  sus  consortes  desculjcieron  en  termino  de  la  villa  de 
la  que  de  presente  hay  de  que  pcxler  avisar  í  V.  Mj 
n^  ello  noi  parece  ,  es  lo  siguiente,  '^ 

a3  : 
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DespatB  que  los  dlchoB  deacubridopes  hobieroa  mamCesIft^ 
do  la  dujia  núna  ante  mi  el  dicho  Lope  Días  de  Mercado, 
como  V.  M.  lo  mandaba;  y  tomada  la  posemon  en  sa  Real 
nombre 9  y  hecho  que  los  susodichos  estacasen  confiorme  á 
las  ordenanzas  y  premádcas  Reales  de  Y*  M.  junto  á  la  parte 
y  lugar  d<Mide  señalaron  y  descubrieron  la  dicha  mina^  hicio* 
roa  ahondar  un  pozo  para  sacar  del  alguna  cantidad  de  mo«- 
tal ,  di  cual  se  ahondó  tres  varas  de  medir ,  y  del  se  sacaron 
treinta  arrobas  de  metal ,  poco  mas  ó  menos ,  de  diversos  gé« 
ñeros;  y  para  entender  la  ley  y  valida  de  cada  uno  dellos  en 
partieular,  yo  el  diclio  Rodrigo  Lucas  hice  dello  seis  ensayes 
diferentes  en  esta  manera. 

Hallóse  en  este  pozo  un  metal  común  pobre  que  suele 
haber  en  estas  minas  de  Aracena ,  y  éste  respondió  á  cinco 
reales  de  plata  por  quintal  de  metal. 

Hallóse  ansinsesmo  otro  metal  reluciente  plomizo  ^  y  éste 
re^xmdió  á  dos  marcos  y  mecGo  de  plata  fiiía  por  quintal  de 
mciaL 

Hallóse  ansimesmo  y  ensayóse  otro  metal  Iiemiz ,  y 
pondió  á  medio  marco  de  plata  por.  quintal  de  nietal. 

Hallóse  ansimesmo  y  ensayóse  otro  metal  amarillo : 
pondió  á  tres  onzas  de  plata  fina  por  quintal. 

Hallóse  ansimesmo  y  ensayóse  otro  metal  vernia ;  y  res- 
pondió á  dos  onzas  de  plata  por  quintal  de  metal. 

Hallóse  ansimesmo  y  ensayóse  otro  metal  verde  esoogidoi 
y  respondió  á  dos  marcos  y  siete  onzas  por  quintal  de  metal. 

Y  para  que  mas  al  cierto  pudiésemos  avisar  á  V.  M.  de 
la  calidad  y  valor  del  metal  que  se  sacó  del  dicho  pozo,  hici- 
mos juntar ,  y  quebrar  y  aderezar  las  dichas  treinta  arrobas 
de  metal  de  aquella  manera  que  se  suele  fundir,  y  de  lo  bien 
revuelto  lo  bueno  con  lo  no  tal,  se  hizo  un  ensaye,  y  res- 
pondió á  medio  marco  de  plata  fina  por  quintal  de  metal,  y 
1K>  responde  á  mas  por  ser  mayor  la  cantidad  de  metal  po- 
bre quC'  la  de  me¿l  rica 

£1  pozo  susodicho  de  donde  se  sacó  el  metal  de  qiie  se 
hicieron  los  dichos  ensayes ,  está  al  presente  de  tres  varas  de 
medir  en  hondo,  y  dio  el  <licho  metal  en  la  superficie  de  la 
tierra,  y.  duró  hasta  una  vara  de  medir  en  hondo,  con  un  pie 
de  ancho  la  vena ,  y  de  allí  abajo  se  fue  atajando,  asi  la  vena . 
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como  d  metal ;  de  suelte  que  quedó  en  el  nielo  del  did» 
poro  tolo  lá  señal  de  la  yena  de  un  dedo  en  ancha 

Anñaiesnio  se  abrió  uría  traviesa  buscando  la  yena  ácia 
la  miiKi  de  los  Azores,  que  es  acia  poniente,  desviada  del 
poR>  suso  dicho  casi  tres  estados,  y  esta  se  ahondó  estado  y 
medio ,  y  en  esta  hondura  se  hallaron  dos  géneros  de  metales, 
los  cuales  ansimesmo  se  ensayaron ,  y  el  primero  ensaye  res- 
pondió^ á  onza  y  media  de  plata  por  quintal  de  metal,  y  el  se-^ 
gnndo  ensaye,  que  fue  de  lo  postrero  que  se  halló  en  lo  mas 
hondo  de  la  dicha  traviesa,  respondió  á  cuatro  marcos  y  dos 
onzas  de  plata  6iia  por  quintal  de  metal,  y  queda  el  dicho 
metal  de  dos  dedos  en  ancho. 

Abnóse  otra  traviesa  adelante  de  la  suso  dicha ,  y  desvia- 
da della  dos  estados  y  medio,  buscando  la  vena  y  el  metal ,  y 
esta  se  ahondó  estado  y  medio;  hallóse  en  ella  metal  soldzo 
iduf'iente  plomoso ,  que  ensayó  y  dio  medio  marco  de  plata 
fina  por  quintal  de  metal :  la  vena  va  ramaleada  y  eti  dife- 
rentes vetas ,  y  aunque  el  metal  parece  dé  una  suerte  y  hasta 
aliora  se  ha  ido  ensanchando,  presúmese  que  por  hondo,  se 
Tendrán  á  juntar  las  dichas  vetas,  lo  cual  se  tiene  entre  mi- 
neros por  buena  señal ,  porque  donde  los  ramales  de  las  venas 
8e  juntan ,  suelen  hacer  metal  mas  en  abundancia  que  donde 
van  apartadas,  y  queda  el  dicho  metal  de  tres  dedos  de  ancho: 
en  uno  de  los  dichos  ramales. 

De  la  parte 'de  mente  de  la  dicha  mina  que  es  acia  la  dicha 
Nava,  no  se  ha  hallado  -metal  ni  venero,  aunque  se  han  hecho 
algunas  diligencias ,  y  como  es  negocio  que  requiere  espacio 
para  buscarlo,  se  ha  dejado  hasta  dar  aviso  á  Y.  M.,  para' que 
envié  á  mandar  sobre  ello  lo  que  sea  servidot'y  lo  que  se  ha 
de  hacer. 

Ansimesmo,  después  que  los  dichos  descubridores  se  esta- 
caron en  la  mina  que  descubrieron,  en  cumplimiento  de  lo 
que  V.  M.  manda  y  en  su  Real  nombre,  yo  el  dicho  Lope 
Diaz  tomé  la  posesión'  de  todos' los  denia^^pozos  ti-aviesales  y 
minas  que  habia  á  la  redoqdd.  aunque  por  ser  como  todo  ello 
es  dentro  del  cuarto  de  la  legua -esceptada,,  tío  había  necesidad, 
y  en  esto  no  se  han  heclio  tampoco  diligencias  ningunas,  por- 
qne,  como  está  dicho,  seria  menester  espacio,  y  que  Y.  M.  fbe-^ 
ae  servido  de  «tiviar  iHandar  lo  que  s^  hará  en  dio,  porque 
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;veiiiía  tacarlo  de  aquipor  el  peli^rorde  UQ  honJKmienio,  has- 
ta que  estuviesen  hechas  las  obras  necesariaSb 

Que  la  labor  de  los  pozos  se  iba  conánuaiido  y  haciendo 
-por  las  partes,  en  que  había  mejores  muestras,  halñÉndose 
eomprado  760  encinas  en  ^  debesa  de  Fuente  d,  aroo  para 
los.  ingenios  y  ademaeiones. 


*  *  *  * 


-i  -Stide  eigosto  de  i566.  Encarta  de  3i  de  'agosto dicen 
-me  habiendo  dado  nodcia  un  Gaspar  Gómez  y  un  Juan  Fer- 
iiandez  que  á  tres  leguas  de  las.  minas  habia  üerta  escorial 
oon  grande  abundancia  de  escorias  y  cendradas ,  mandaroa 
traer  dos  cargas  de  ello,  de  que  salió  media  arroba  de  plomo* 
.plata,  poco  mas,  y  respondió  á  cuatro  marcos  de  plata  fina 
'por  quintal ;  de  cuyas  resultas  fueron  á  Berlanga  los  mismos 
i^iales  ^  y  hallaron  que  las  escorias  eran  en  corta  cantidad, 
j  procedentes  de  una  mina  que  se  habia  labrado  allí  años 
atrás. 

Que  de  lo  recogido  en  los  meses  anteriores  se  habia  co- 
menzado á  beneficiar  un  montón  de  piedras,  carbón .  ceniza 
.y  tierra,  cerniendo  lo  grueso ,  y  escogiéndolo  á  mano.  La  ar- 
roba de  piedra  escogida  á  mano-,  molida  y  lavada  ^  dio  aia^ 
tro  marcos  y  cinco  onzas  de  metal ,  y  respondió  á  dos  mar^ 
eos  de  plata  fina. 

Que  se  estaba  aderezando  el  aparato  ó  ingenio  para  des- 
aguar  los  pozos. 

Que  Juan  Feltun  habia  dado  noticia  de  ciertos  pozos,  y 
faaciáidolos'  limpiar  d  visitador  Sabchode  Paz,  no  se  halló 
metal  ninguno. 

Que  lo  que  se  labraba  en  la  actualidad  eran  las  dos  mi- 
netas  de  la  Gran  Compaña;  y  en  otra  mas  alta  se  hada  un 
pozo  para  dar  aliento  á  la  de  enmedia  —  ítem  :  otros  dos  po- 
zos en  la  míneta  de  la  Gran  Compaña ,  uiio  llamado  dd  Ca» 
talan  ,  y  otro  de  Franco. 

Que  el  veedor  Rodrigo  Lucas  habia  partido  con  Real  U- 
eenda  d  i.^  de  agosto,  dejando  en  su  lugar  á  su  hermano 

David  Lucas. Que  se  necesitaban. 5oo quintales  de  almárta- 

gñ  parai  empezar  las  fundiciones..        .     , 


;  en  rila  *  y  Haciendo  algunas  niinetas  y  traviesas 
\rmm  tintín  lo  requiera  la  la!  or  y  metal  que  ee 
u  lo  mal  se  puetle  hacer  á  no  iniicha  costa» 
fi^oQ  mnxm  de  mil  íhica<!o8  que  en  ello  se  gasten,  se 
Wíisk  d  provecho  que  <1e  la  dicha  mina  se  pnede  sacar^ 
ffli^  DO  hava  ni  se  halle  mas  inetal  ilcl  que  agora  pared- 
ff.tviBOi  etiirndído  qne  dará  para  la  costa;  y  si  la  dicha 
tti  Xfnaat  á  dar  metalen  cantiilad  aunque  no  tuviese  á 
HJriBftnEti  por  quintal  de  metal,  sería  de  niuclio  provecho 
titi  k  graode  ccmotlidad  que  hay  cerca  «Wila  de  agua  pa- 
slndir  f  la^ar^  y  leña  para  el  heneficio  della,  como  por  es^ 
ck&ía  mina  en  alto  donde  con  poca  costa  se  podría 
haltiendo  ¡n^jifdimento  de  agua,  la  cual  se  saca 
I  míias  con  mucha  dlticnlrad  y  costa ,  y  es  cansa  que 
f«ce»  por  esto  se  dejen  tle  lalirar.  pcir  ricas  que  sern, 
algtiiias  minas  desloa  reinos  ha  acaescido,  las  cnales 
rlenniparaclas  y  no  se  labran.  Y  esto  es  loque  nos  pa- 
rde  presente  se  puede  decir,  remitiémlonos  en  todo  al 
WfirJBÍcio  y  parecer,  jiorque  en  lo  que  está  debajo  de  tier- 
I  %  filo  Dios  es  el  que  lo  sabe  de  cierto. 

Rcha  fue  esta  relación  y  parecer  por  nosotros  los  dichos 
lUngp  Lucas,  y  Lope  Díaz,  en  la  dicha  villa  de  Aracena, 
iro  dias  del  nu^s  de  junio  de  roil  qninicntos  sesenta  y  seis 
y  en   certificación  dello  lo  firnianios  de  nuestros  nom'- 
Rodrigo  Lucas — Lope  Díaz  de  Mercado. 

#  #  #  # 


6  de  piUo  de  1 566,     G>rnelio  Sconop.  habiendo  csncluido 
'  é  benríiciar  tres  de  los  cuatro  terreros  que  estaban  á  su  car- 
piíiiu  lirencia  tem|X)ral^  para  ir  a  procurar  sus  negocios, 
ma  le  concedió;  y  en  6  de  julio  de  este  año  avisan  los 
lies  que  había  partido,  dejando  en  su  lugar  á  Pedro  Pla^ 
I,  «le  Mérida,  fiersona  muy  háliil  y  suficiente, 
I  Participan  al  mismo  tiempo,  que  en  los  dos  últinx)S  meses 
liabia  hecho  fundición  alguna,  a  causa  de  hal>er  sido 
ncxrivos  los  calores,  y  no  haberse  sacada  nielal  de  loi 
^  no  habiéndolo  shio  en  el  pozo  Rico,  y  en  el  de  la 
i^  y  en  cierta  parte  '^**'  de  la  Traviesa;  pero  que  no  cou* 


i86  Ai^o  1 566. 

y  en  este  pozo  he  hecho  allanar  la  ladera  donde  estaba  pa- 
ra hacer  un  anden,  y  asentar  un  torno,  y  he  sacado  de  la 
vena  que  llevaba  en  la  haz  de  la  tierra  mas  de  den  arrobas 
de  metal  razonable. 

As'uouesax)  hice  forimar  un  pozo  w  la  Traviesa,-  donde 
escrihioaos  á  Y.  M.  el  dicho  Rodrigo  Lucas  y  yo  que  halúa-* 
nx>s  sacado  cierto  metal  solltizó  reluciéutie  plomoso  que  res- 
pondía á  medio  marco  de  plata  el  quintal ,  y  éste  se  ha  segui- 
do, y  luego  asimismo  dio  en  agua  con  una  dureza  grande,  y 
todavía  va  ramaleada  la  vena ,  y  engrosándose  mas  :  hablé 
sacado  de  este  pozo  casi  otras  cien  arrobas  de  metal  de  lo  re- 
iucieute,  aunque  no  tan  limpio  y  tan  rico  como  yo  quiúera; 
pero  entre  ello  se  ha  sacado  alguno  que  tiene  á  marco  y 
medio  el  quintal;  y  no  obstante  que  al  presente  todo  ello  no 
va  limpio  ni  asentada  la  veqa ,  sino,  soltizos  revueltos  con 
marcajita ,  tengo  esperanza  asimismo  que  si  asentase  y  alim- 
piase,  que  ha  de  dar  en  alguna  buena  cosa ,  con  que  Y.  M. 
sea  mas  servido  que  todas  las  que  han  parescido  en  Aracena, 
porque ,  á  mi  parescer ,  va  con  mas  fundamento  que  ningu- 
na deltas. 

..  La  Traviesa  que  escribimos  á  l^Y.  M,  que  habiamos  he- 
cho ea  medio  destos  dos  pozos  que  digo  que  voy  siguien- 
do, de  donde  sacamos  cierta  muestra  de  metal  rico,  no  he 
abierto,  antes  la  he  cerrado  del  todo,  porque,  para  haber- 
se de  ahondar  estos  dos  pozos,  no  convenia  labrarse  en  me- 
dio otro  ninguno  ,  porque,  para  la  seguridad  y  labor  dellos 
QO  es  necesario  que  vayan  tan  juntos ,  antes  pudiéndose  ha- 
cer, y  dando  lugar  á  ello  el  aliento,  cuanto  mas  desviados 
es  mejor ,  á  lo-  menos  quince  ó  veinte  estados  uno  de  otro, 
mayormente  habiendo ,  conx>  hay  ,  tan  buen  aparejo  para 
contraminar  y  desaguarse  por  abajo ,  lo  cual  se  ha  de  comen- 
zar a.  hacer  en  tornando  á  dar  en  metal  limpio  y  asentado^ 
que  será  presto  placiendo  á  Dios. 

Demás  de  los  dos  pozos  susodichos,  me.  parecía  que  se 
debía  seguir  y  descubiir  esta  vena  adelante  hacia  el  poniente, 
y  abrí  una  mineta  á  manera  de  traviesa  casi  de  rualro  esta- 
dos adelante  del  dicho  segundo  pozo  que  digo  que  voy  sí-, 
goiendo  ooo  metal,  y  luego  hallé  dos  ramales  de  vena  des- 
loados el  uao  del  otro  mas  de  vara  y  media  de  medir,  y  ea 
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d  uno  deHoB  mía  bolsa  ele  metal  sdtíato  relncíente ,  de  que  se 
«icaioa  diez  ó  doce  arrobas  ,  que  alguno  dellos  tenia  á  mas 
de  marco  de  plata  el  quintal ,  y  aqui  ahondé  la  trayiesa  ,  to- 
mando entrambos  ramales,  y  luego  dio  en  agua  y  se  perdió 
d  metal,  aunque  la  vena  con  una  pizarra  requemada  va  muy 
•egaida  hacia  abajo  sin  señal  de  metal ,  y  asi  deje  de  seguir 
esto  hacia  abajo ,  y  seguí  la  mineta,  y  torné  á  hallar  adelan* 
te  otroB  dos  ramales  de  vena  de  margajita  pintada  de  muy 
buen  guijo ,  y  también  de  metal ,  que  entre  mineros ,  como 
lo  he  escrito ,  se  tiene  por  señal  evidente  que  juntándose  por 
abajo  han  de  dar  en  vena  de  metal  muy  gruesa ,  por  ser  como 
•on  los  ramales;  y  yo  cierto  nae  paresce  que  ha  de  ser  asi: 
Dios  lo  haga  como  puede. 

Tendré  recogidas ,  de  todo  lo  que  se  ha  sacado  desta  mi- 
na nueva  después  que  se  ha  comenzado  á  beneficiar ,  casi 
trescientas  arrobas  de  metal  razonable ,  las  cuales  están  en- 
cerradas en  la  casa  de  los  hornos  de  fundición  de  Ara- 
cena* 

La  orden  que  se  tiene  en  la  labor  y  beneficio  de  la  dicha 
mina  es  la  siguiente. 

La  gente  que  va  á  trabajar  á  la  dicha  mina  comienzan 
en  subiendo  el  sol  y  acaban  cuando  se  pone;  gana  cada  uno 
dos  rieales  y  medio  cada  dia:  han  trabajado  y  trabajan  al 
presente  en  cada  pozo  dos  plomeros;  el  uno<ava  y  trabaja 
con  el  picayo ,  está  medio  dia ;  y  el  otro  sirve  de  tornero,  sa- 
cando la  tierra  y  agua,  de  medio  dia  adelante:  se  remudan 
bajando  abajo  el  que  estaba  arriba ,  y  el  que  estaba  abajo 
subiendo  arriba;  y  esta  orden  se  tiene  y  tendrá  hasta  que 
vayan  mas  hondos  y  sea  nescesario  que  haya  otra. 

Y  para  que  haya  en  todo  buen  recaudo ,  he  estado  y  es- 
toy yo  siempre  con  la  gente  que  trabaja  en  la  mina  catando 
los  plomeros  cuando  salen  de  los  pozos ,  y  cada  vez  que  se 
edia  la  vena  en  los  pozos  para  ver  el  metal  que  se  saca,  me 
bdlo  yo  presente  dentro  en  ellos  con  los  plomeros  que  lo  sa- 
can,  y  en  sacándose  el  metal ,  lo  hago  limpiar  y  escoger ,  y 
llevar  á  encerrar  en  la  casa  de  la  mina  de  la  Nava ,  y  en  ésh 
ta  se  recoge  toda  la  semana  en  una  cámara ,  de  que  yo  tengo 
la  llave ;  y  el  sábado  se  lleva  á  la  casa  de  la  fábrica  que  V.  M. 
tiene  en  Aracena ,  y  se  pone  en  otra  cámara  con  su  canda- 
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do,  porque  alliestá  con  mejor  recaudo  qiie  no  en  h  dicha 
mina ,  por  estar  en  el  campo  y  sin  guarda ,  y  asi  se  guele 
hacer  otras  veces. 

Y  porque  yo  de  noche  y  los  dias  de  fiesta  no  puedo  es- 
tar en  la  dicha  mina ,  asi  por  no  haber  casa  en  ella  ,  com  o 
por  ser  necesario  venir  á  la  villa  de  Aracena  á  proveer  Ja 
gente  que  ha  de  trabajar ,  y  las  otras  cosas  de  herramientas  y 
materiales  necesarios  al  beneficio  de  la  dicha  mina ,  y  escribir 
lo  que  en  ello  se  gasta,  he  puesto  por  guarda  della  un  hom- 
bre honrado  de  esta  villa  de  Aracena,  que  se  llama  Juan  Cria» 
tobal,  que  asiste  en  la  dicha  mina  de  noche  y  de  dia  guar- 
dando los  pozos  della ;  y  por  el  presente ,  hasta  ver  como  sir« 
ve,  se  le  dan  dos  reales  cada  dia,  domingos  y  fiestas;  y  por* 
que  esta  mina  está  en  un  yermo  donde  si  llueve  no  hay  don^ 
de  se  pueda  nadie  acc^er  ,  ni  donde  tener  á  recaudo  las  her» 
ramientas ,  he  hecho  junto  á  los  pozos  della  una  casa  pequ^ 
ña ,  que  toda  costó  después  de  hecha  cuatro  mil  reales  esca- 
sos,  y  en  ésta  se  recogen  las  herramientas  y  la  guarda ,  y  yo 
estoy  allá. 

De  los  maravedises  que  se  gastan  en  la  dicha  mina  en 
los  trabajadores  y  otras  cosas ,  se  hace  copia  el  sábado,  y  se 
paga  el  domingo,  y  para  esto  tengo  un  escribano  público  de 
Aracena ,  que  cuando  es  menester  le  llamo  para  que  ante  él 
ae  hagan  las  pagas  de  los  dichos  gastos,  y  los  otros  autos  y  es- 
crituras tocantes  á  ella,  y  á  éste  se  le  dan  quince  reales  cada 
mes  de  salario. 

Esto  es  lo  que  hasta  agora  se  ha  hecho  en  esta  mina,  y 
la  orden  que  se  tiene  en  la  beneficiacion  della ,  y  la  que  se 
tendrá  hasta  que  de  la  misma  labor  resulte  que  se  haya  de 
tener  otra;  digo  esto,  porque  en  estos  dos  pozos  y  traviesa 
que  he  dicho  que  voy  siguiendo,  he  dado  en  agua  y  van  muy 
duros,  y  parésceme  que  convendría  al  servicio  de  V.  M.  y  á 
la  benenciacion  desta  mina  que  antes  que  se  pasara  el  verano 
se  siguiesen  con  mas  calor  del  que  se  siguen,  porque,  no  obs- 
tante que  en  el  un  pozo  en  la  Traviesa  no  lleva  metal  asen- 
tacfo,  y  en  el  otro  lleva  poco,  han  dado  y  llevan,  como  he 
dicho ,  muy  buenas  muestras ,  y  fuera  bien  y  á  menos  costa 
que  se  siguieran  de  veras  antes  que  vinieran  las  aguas  del  ín-» 
vierno;  y  yo  hobiera ,  desde,  que  di  en  agua ,  dado  orden  pax^ 
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^e  8e  trabajase  en  ello  de  dia  y  de  noche,  como  se  suele  hacer 
y  noVo  he  hecho  porque  no  tenia  con  que  hacerlo;  porque  des- 
de principio  de  mayo  pasado  que  se  comenzó  á  entender  en  la 
labor  y  beneficio  desta  mina  que  se  me  enviaron  cien  duca- 
dos, oo  me  han  dado  ni  quieren  dar  mas  los  oficiales  de 
y.  M.  de  las  núna»  de  Gnadalcanal  que  me  los  suelen  dar; 
antn  dken  que  no  los  tienen  ul  de  qué  sacarlos  hasta  que 
fundan»  que  será  de  aquí  á  dos  meses;  y  yo,  por  no  dejar  la 
kbor  de  dicha  mina,  he  buscado  prestados  y  gastado  en  ella 
j&as  de  otroe  tantos,  como  Y.  M.,  siendo  servido,  lo  podrá 
mandáis-ver  por  la  relación  de  gastos  que  va  con  ésta ,  que,  á 
ni  pareacer,  son  tan  moderados  que  no  conviene  al  beneficio 
de  k-dicba  mina  que  lo  sean  tanto  ^  sino  que  se  siga  muy  de 
Tcras,  mayormente  habiendo  dado  en  agua,  que  cada  dia  se- 
rá mayor ,  y  mas  la  costa  por  la  dureza  que  llevan  estos  po- 
los, y  asi  suplico  á  y.  M.  sea  servido  de  mandar  que  esto 
se  provea  con  brevedad  como  conviene,  porque  también  se- 
rá menester,  habiéndose  de  seguir  dé  dia  y  de  noche,  que 
desde  lu^  se  hagan  encima  dellos  unas  casillas  á  poca  cos- 
ta ,  asi  para  que  no  se  hinchen  de  las  lluvias  del  invierno, 
como  para  que  la  gente  de  dia  y  de  noche  estén  debajo  de 
tejado  para  trabajar  en  ellos,  y  yo,  como  he  dicho,  no  tengo 
con  que  hacerla  Fecha  fiíe  esta  dicha  relación  por  mandado 
de  S.  M.  para  la  enviar  y  mandar  á  los  de  su  consejo  de  la 
contaduría  mayor  de  Castilla ,  en  la  villa  de  Aracena ,  á  dos 
dias  del  mes  de  setiembre  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y  seis 
años  por  mi  Lope  Diaz  de  Mercado. 

*  *  *  * 

A  consecuencia  del  precedente  informe,  se  mandó  que 
se  hiciesen  ensayes  en  debida  forma  en  la  expresada  mina  lla- 
mada de  la  Casilla ;  y  habiéndolo  verificado  David  Lucas,  se 
Sormalizó  la  diligencia  del  tenor  siguiente. 

*  *  *  « 
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5  de  octubre  de  i566.     Los  oficlalfs  de  Guadalcanal  enf 

Fearta  de  6  de  noviembre  de  este  año,  participaron  que  en 

[ningún  pozo  ni  uiineta  había  á   la  sazón  metal  alguno;  peroJ 

[ue  se  iba  siguiendo  la  vena  con  esperanza  de  hallarlo. 

Que  la  vena  se  poclia  seguir  por  un  latb  y  jíot  otro  en  la 
mina  Rica,  por  diferentes  partes  y  ¿cia  abajo,  discfjrdauílo  ead 
líos  pareceres,  tanto  los  operai ios  tonio  otras  personas  platícam 
rcn  la  materia.  Que  en  la  iníneta  de  acia  la  Gran  ComjMña  sei 
[kabian  hecho  muchos  gastos  sin  utilidad,  y  que  muchos  inte-  \ 
jligentes  creían  que  lo  mas  actrtjdo  seria  aliondar  los  pozos^ 
tficos^  pira  lo  cual   convenia  que  eu  Magestad   maullase   á 
'ranciísco  Blanco  que  sin  escusa  viniese  á  las  minas,  pue» 
[era  grande  su  experiencia  y  conociniientos  en  este  ramo. 

Avisan  que  Cornelio  Sconop  iba  concluyenílo  <le  benefi- 
iar  los  terreros,  y  habiéndose  enterado  del  niétoflo  de  Mo- 
récn  BoteUer,  proponía  que  el  resto  que  quedaba  se  bencfi- 
fciase  con  azogue;  pero  que  no  sabiéndolo  él  hacer,  enviase 
Fia  Magestad  alguna  persona  que  lo  ejecut^ise.  Añaden  que  á 
^Maestre  Hantz,  el  que  h^ícia  el  ingenio  para  desaguar,  se  le 
üaban  nueve  reales  diarios, 

A  consecuencia  de  lo  que  manifestaron  los  oiíciales   se 
[tnandó  á  Francisco  Blanco  jxir  el  Rey  que  fuese  á  las  minas, 
Tj  habiénd'jlo  verificado  y  reconocido  los  pozos,  dio  el  dicta- ^ 
mcn  y  declaración  que  sigue.  • 

declaración  que  hizo  Francisco  Blanco  sobre  el  estado  de 

las  minas. 

Contaduría  áe  las  minai,  libro  oimi,  ac. 
a  6  de  diciciiiS>re  de  1SG6* 


En  las  minas  del  Molinillo,  término  de  la  villa  de  Gua- 
lalcanal,  á  26  dias  del  mes  de  diciembre  de  i566  años,  visto 
r  nos  los  oficiales  de  su  Magrstad  que  residimos  en  estas  di-'j 
[chas  minas  una  carta  de  los  señores  contadores  mayores  de  sui 
Magestad,  su  ficha  en  16  del  dicho,  y  h*  que  por  elli  se  nos^J 
manda  acerca  de  la  labor  de  estas  minaa^  b»^»**" 
ellas  á  Francisco  Blanco,  vecino  de  H" 
fue  destas  dichas  minas,  é  habiendo 
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fMbg,Sm^  apercibí  míen  10  de  haber  cié  dar  su  parecer  ac*er 
cadeb  labor  tie  ellas,  confiando  de  él^  qne  es  persona  qui 
beBoeode,  y  se  ha  criado  en  ello,  babínitla  juríido  en  for4 
Mi  diedaró  lo  siguiente,  ; 

Atentado  qué  le  parece,  si  la  Ial)or  destas  minas  é  po4 
mtin  labrados  como  convernía,  dijo:  que  en  la  visita  da 
SMcba  de  Paz ,  é  otras  muchas  veces  que  se  le  ha  pedido  qué 
ériire  acerca  de  esto  su  parecer,  le  ha  dado,  como  se  decla4 
ttcn  la  coofeaion  que  cerca  tiesto  le  tomó  el  dicho  Sancha 
¿Paz. 

Preguntarlo  qué  le  parece  de  la  labor  de  los  dichos  po- 
ilBt-paes  que  hoy  dicho  dia  Ins  lia  visto,  dijo:  que  lo  que  se 
k  bbrado  en  los  pozos  en  derecho  donde  ha  habido  metal, 
que  lia  sido  bieo  labrado,  aunque  lia  &iíío  muy  poca  la  Ialx)r, 
pri  haber  el  tiempo  que  ha  que  se  labra,  porque  metiendo 
gentes  pudiera  haher  labrado,  y  haber  buscado  sitio  y  me- 
til  j  fbera  muy  acertado  á  su  parecer,  porque  la  parte  don- 
éí  bbrára,  si  esta  mina  fuera  suya^  y  habiendo  en  algún 
lieiiipo  de  ahondar  los  dichos  pozos,  su  Magestad  hubiera  ga- 
lido  muclio  en  la  brevedad^  siendo  necesario  el  gasto  dol 
enaguar,  é  los  salarlos  de  los  oficiales  de  estas  minas,  tanto 
para  labrar  un  j^ozo  como  para  ciento,  y  habiendo  de  gas- 
tar en  cualquiera  tiempo  que  se  hubiese  de  ahondar  en  plo- 
anxis  lo  mismo;  porque  si  lo  que  ee  pudiera  hacer  en  un 
anote  alarga  para  cuatro,  la  costa  de  Jos  tres  en  el  des- 
aguar y  en  los  dichos  salarios,  se  gasta  mas  de  lo  necesario.  E 
hx  mucho  tiempo  que  pudiera  su  Magestad  estar  desengrma- 
do  de  lo  que  hay  en  ello,  y  excusada  la  costa,  y  recibiilo  el 
provecho.  E  que  ha  sido  de  parecer  que  el  metal  de  las  puen- 
tei  no  se  sacase  hasta  que  su  Magestad  fuese  servido  de  dr jar 
fita  mina,  porque,  des|>ontando  las  puentes  de  lo  alto,  hay 
peligro  en  lo  bajo.  E  que  el  metal  que  agora  hay  en  las  di- 
chas puentes  es  muy  poco,  é  no  naHa  como  dicho  tiene.  Y 
fltte  en  las  minetas  de  la  gran  Compaña  siempre  ha  dicho,  y 
lerna  á  decir  que  ha  sido  dinero  mal  gastado  la  costa 
as  ee  ha  heeiio,  que  ha  sido  mucha  >  porque  es  la 
la  donde  siempre  ha  dicho  que  no  ha  de  liaber 
ocha  experiencia  que  tiene  de  otras  minas 
I  asimismo  de  la  experiencia  de  los 
aSt 
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que  á  los  prindpioi  destas  mioat  ae  ahondaron  eq  la  has  do 
la  tierra,  encima  de  laadichaa  minetat,  de  ao,  é  deaS^é 
So  estadoB,  en  ios  cuales  no  halló  metal  que  tenga  ley  de 
plata,  con  ser  los  dichos  pozos  tantos,  é  tan  hondos  como  en* 
toncfs  se  hicieron:  por  lo  cual  tuvo  siemppre  entendido  é  tie- 
Db  que,  pues  en  los  dichos .poms  op  se  jifkUó,  tampopo  se  lia-^ 
bcé  de  hallar ,  ni  se  halUrá  en  las  dichas,  niin^tas,  goído  se. 
hsí  visto  por  experienda  en  mas^de  cien  estados  que  alguna 
de  ellas  tiene  de  largo  $  y  los  pozos  que  de  unas  á  otras  se 
han  hecha 

-I-  Qoeansi  tB  de  parecer  que  la  labor  de  las  dichas  minetas 
essev  7  no  se  gaste  mas  dinero  en  ellas,  que  no  es  de  niggun 
Iroio;  y  que. en  la  parte  que  dicho  tiene^  que  es  en  derecho 
.donde  ha  habido  metal ,  que  alli  es  de  parecer  qué  se  la- 
bre con  pozos  é  minetas.  E  que  esto  dice  por  haber  sido  esta 
mina  tan  rica,  é  de  tan  gran  Señor  como  es;  porque  en  otras 
•minas  pobres  que  él  ha  labradQ »  no  las  ha  labrado  mas  que 
liasta  cuarenta  ó  cincuenta  estados;  é  aoñ  las  dejan  algunos 
-por  mucha  agua ,  é  otras  porque  pierden  la  ley ,  de  manera 
.'que  viene  i  ser  el  daño  mas  que  el  provecho;  y  por  no  gas- 
tar sus  haciendas  no  se  sufre  ahondar,  écon  esperanza  de 
-mudanza.  Empero  que  en  esta ,  como  dicho  tiene,  que  se  su- 
-fipe  labrar;  porque,  demás  que  los  escoriales^  é  terreros,  é 
f malas  tierras  bastan  para  hacer  la  costa  muchos  días,  dem^s 
que  si  se  topa  algún  metal  según  lo  que  él  ha  sido,  no  puede 
ser  sino  muy  buena  cosa,  é  que  pague  el  trabajo.  E  que  esto 
es  lo  que  entiende,  queriendo  su  Magestad  satisfacerse,  y  ep« 
tender  lo  que  tiene  en  esta  mina;  porque  querer  entender  lo 

-  que  hay  debajo  de  la  tierra  sin  buscarlo,  solo  Dios,  lo  puede. 

-  É  ansimismo  dijo,  que  siempre  fue  de  parecer  que  el  ingenio 
dé  la  mineta  en  que  se  ha  gastado  gran  suma  de  dinero  ha 
sido  mal  gastado,  porque  en  su  tiempo  él  traía.desaguada  es- 

*  ta  mina ,  é  aun  la  trujera  sin  tan  gran  costa  como  el  dicljo 
ingenio  ha  traido  é  trae.  E  que  esto  es  lo  que  sabe,  como  di- 
cho tiene,  para  el  juramenta  que  hizo,  é  lo  firmó  de  su  nom- 
bre.—Francisco  Blanca 

#  #  #  # 
'<      3g  de  diciembre  de  iS66^    El  dia.  3a  de  e^.  mismo  mes 


de  dídembre  aviaron  los  expresados  oficiales  de  las  minas 
que  el  día  a8  anterior  habían  enviado  á  Sevilla  io3i  mar- 
cos y  2  onzas  de  plata  fina. 

Dicen  Cambien  que  Maestre  Hantz,  pretextando  estar  en- 
ferma su  muger,  se  había  marchada,  en  la  inteligencia  de 
que  nadie  podria  suplir  sn  (alta,  y  sin  duda  pensaba  apro- 
vecharse de  la  necesidad  para  que  se  le  acrecentara  él  salaria 
Los  oficiales  dicen  que,  aunque  es. buen  artífice^  ningún  es- 
pañol puede  parar  con  él  por  la  fiereza  de  su  genio,  y  que 
por  lo  mismo  no  se  le  ruegue,  respecto  á  que  hay  operario! 
diestros  castellanos  que  podrán  hacer  su  oficia 


#  *  *  « 
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Cargo  de  maravedises  que  se  forma  ú  Gerónimo  de  Jnun^ 

ábay^  tesorero  de  las  minas  de  Guadcdcanal^  y  agregadas 

desde  el  año  de  iSóy  al  de  1570 ,  ambos  inclusive. 

Contadurías  generalef ,  nmn.  307a. 

AÑO  1567. 

Cargo.  Data. 

Desde  ocho  de  enero  hasta  diez  y  sie- 
te de  abril  de  mil  quinientos  se* 
senta  y  siete  recibió  Gerónimo- de 
Anuncibay  cuatro  cuentos,  cien* 
to  treinta  y  dos  mil  trescientos  y  •  .  ' 
doce  maravedís 4;.l3a.3i3 

Ascienden  todos  los  gastos  ejecutad- 
dos  en  la  fábrica  de  las  minas  eon 

inclusión  de  salarios,  jornales  y  * 

materiales,  hasta  último  de  abril 
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Cargo,* 


BaU. 


del  mismo  año  dos  cuentos ,  tres- 
cientos treinta  y  cuatro  mil  cua- 
renta y  seis  maravedís 

[Desde  primero  de  ma\o  hasta  diez 
y  siete  de  a*!0*to  de  dicho  año, 
recibió  el  mismo  tesorero  ciento 
cuarenta  y  un  rail  veinte  y  seis 
maravedís í^í.o%6 

Ascenflieron  todos  los  gastos  h:i6ta 
trrinta  de  agosto  dos  cuentos, 
doscientos  cuarenta  y  ocho  mil 
ochenta  y  tres  maravedís.  ,  •  .  • 

Desde  dos  de  setiembre  de  dicho 
año  hasta  diez  y  seis  de  diciem- 
bre del  mismo,  reciliió  tres  cuen-  ^ 
tos,  sttecientof  cincuenta  mil  ma« 
ravedía 3*75o.oco 

Ascienden  las  libranzas  dCBíIe  pri- 
mero de  setiembre  hasta  fin  de 
diciemíjre  dos  cuentos,  trescien- 

^  cientos  setenta  y  siete  mil  ocho- 
cientos cuarenta  maravedís,  ,  •  . 

.  m-i^v 

ANO  1 568. 


3.334*046 


2,248.083 


2.377.840 


Recibió  el  dicho  tesorero  desde  vein- 
te y  seis  de  liebrero  hasta  veinte  y 
ocho  de  mar^o  de  mil  quinientos 
sesenta  y  ocho  un  cuento,  ocho- 
cientos ochenta  y  dos  rail  tres- 
cientos doce  maravedís 

Ascendieron  las  libranzas  desde  pri- 
mero de  enero  hasta  fin  de  abril 
dos  cuentos,  trescientos  ieienta  y 
ciuco  mil  trescientos  sesenta  y  sie* 
Ce  maravedís 

ítem:  recibió  desde  primero  d 
yo  hasta  postrero  de  ^gc 


1.88x3 1  a 


.375.367 


AÑO    iSój. 


Cargo. 


Bata. 
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suscxlicho  año  un  cuento,  nove- 
cieutos  un  rail  doscieiitos  veinte 

maravedís* I.901.220 

Ascendieron  las  libranzas  en  dicho 
tiempo  á  un  cuento,  ochocientos 
setenta  y  ocho  mil  cuatrocientos 


I 


diez  y  nueve  maravedís, 
ANO  1569. 


1.878419 


Kecibtó  el  referido  tesorero  desde 
nueve  de  enero  hasta  veinte  y  sie- 
te de  marzo  de  mil  qui [lientos  se- 
senta y  nueve  un  cuento,  qu¡- 
Dientos  sesenta  y  nueve  mil  cua- 
trocieotod  cincuenta  y  un  mara- 
vedíf. ,*.,,.....   1,569.451 

A90eod¡eroQ  las  libranzas  desde  pri- 
mero de  enero  hasta  6n  de  abril 
á  dos  cuentos  ,  ciento  veinte  y 
dos  mil  cuatrocientos  y  cuatro 
maravedia. 

ítem ;  recibió  desde  primero  de  ma- 
yo hasta  veinte  y  siete  de  julio 
del  mismo  año  tres  cuentos,  ocho 
niii  quinientos  setenta  y  nueve 
maravedís. 3,008.679 

Importaron  las  libranzas  de  gastos 

I  desde  primero  de  mayo  hasta  fin 
de  agosto  un  cuento,  quinientos 
tres  mil  seiscientos  noventa  y  tres 
maravedís 
ítem;  recibió  desde  seis  ile  setiembre 
hasu  trece  de  noviembre  del  suso- 
diclio  año  un  cuento,  quinientos 
diez  y  ocho  mil  novecientos  no- 
venta y  cinco  maravedís 

AKsendteroa  las  libranzas  de  gastos 


2.122.404 


I 


i.SoS.ógS 


1.518.995 


98  AÑO    1567. 


Cargo.  Dala 


desde  primero  de  setiembre  has- 
ta fin  de  diciembre  un  cuento, 
•eiscientos  cincuenta  mil  treinta 
yocbo  maravedís  y  media..  •  .  j.65o.o38i 

AÑO  1570. 

n '  *  ......  . 

Recibió  el  dicbo  tesorero  desde  diez 
y  nueve  de  enero  hasta  «liez  y  seis 
de  marzo  de  mil  quinientos  se- 
tenta un  cuento,  quinientos  un 
mil  cuatrocientos  novehfa  y' seis 
maravedís \  •  ;  •  .  .   i.Soi49^ 

Ascendieron  las  libranzas  dé  gastos 

desde  primero  de  piiPto  hasta  fin     '  '      '     , 
de  abril  del  tnismo  año  un  cuen-í   ^'^  "  '^^♦^  •oiimuiui 
to,  cuatrocieiítoíbchentj  y  cinco  •  .  .  .  -J,*''' 

mil  quinientos  noventa  y  (reí  ma-  *'  ^  '••• '-   '  "'*     -" 

ravedis. '         1.485.593 

ítem:  recibió  desde  &ej9  de  mayo 

hasta  veinte  y  ocho  de  agosto  de      **  *^''  '     ' '   ' 
dicho  año  un  cuento,  leis  mil       ^ 
ciento  sesenta  maravedís.  .  .  ,  .   1.006.160 

Ascendieron  las  libranzas  de  gastos 
desde  primero  de  mayo  hasta  fin 
de  agosto  un  cuento,  trescientos      ''  •    ^   ••'*• 
sesenta  y  siete  mil  ciento  treinta     -  •     '"  ^   f 
Y  cuatro  maravedís *  .  •  •*•'   1.367.1 

#  «  #  • 

1 3  de  enero  de  iB6j*     En  carta  de  oficio  datac 
minas  de  Guadalcanal  el   i3  de  enero  de  este  aña  ^ 
dirigida  al  consejo  de  la  contaduría  mayor,  dicen  lotj 
dos  de  aquella  fábrica  que  traería  mucho  provecb 
Hacienda  buscar  una  persona  que  supiese         ^ 
azogue  las  tierna  y  metales  de  bip  l^v 
Recibido  este  aviso  eñ  él  «^ 


ü 


I 
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ría  mayor,  se  <relebr6  cod  Francieco  y  Juan  Pérez  de  Canales 
un  asiento  que  á  la  letra  dice  asi. 

Asiento  con  Francisco  y  Juan  Pérez  de  Canales  sobre  las 

lamas  j  tierras  y  cenizas  de  hasta  tres  onzas  de  ley  por 

quintal  en  las  minas  de  Guadalcanal  en  el  corral  de  Cor^ 

netio  Sconop  y  en  las  de  Ar aceña. 

Contadurías  generales ,  núm.  3073. 

AO  de  febrero  de  1667. 

Don  Felipe,  por  la  gracia  de  Dios  Rey  de  Castilla  y  de 
León,  4cc.  A  vos  los  nuestros  oficiales  de  las  minas  de  Gua- 
dalcanal é  Aracena  que  agora  sois  ó  fuéredes,  salud  y  gracia. 
Sepades  que  yo  mandé  tomar  cierto  asiento  y  concierto  con 
Francisco  y  Juan  Pérez  de  Canales  sobre  todas  las  lamas,  tier- 
i'as  y  cenizas  que  sean  de  fasta  tres  onzas  de  ley  por  quintal, 
¿  dende  abajo  que  están  en  las  dichas  minas  de  Aracena,  que 
^  del  tenor  siguiente. 

Lo  que  los  señores  contadores  mayores  asientan  con  Fran- 
^^Mco  Pérez  de  Canales  y  Juan  Pérez  de  Canales ,  su  hijo ,  so- 
bre todas  las  lamas,  tierras  y  cenizas  que  sean  de  fasta  tres  on* 
^^  de  ley  por  quintal,  é  dende  abajo,  que  están  en  las  minas 
de  Guadalcanal  en  el  corral  que  dicen  del  Rey,  y  en  el  corral 
del  Cornello ,  é  las  que  hobiere  fasta  la  dicha  ley  en  las  di- 
chas minas  en  todo  este  año  de  quinientos  y  sesenta  y  siete;  y 
an^ioesmo  todas  las  que  están  en  las  minas  de  Aracena  que 
fteren  de  la  dicha  ley ,  é  dende  abajo,  para  que  los  beneficien 
^Q  su  industria  con  azogue ,  es  lo  siguiente. 

Primeramente  que  se  les  hayan  de  dar  y  entregar,  y  den 

y  entreguen  luego  á  los  dichos  Francisco  Pérez  de  Canales,  é 

Juan  Pérez  de  Canales,  su  hijo,  todos  los  montones  y  desechos 

de  tierra,  y  lamas,  y  cenizas  que  hay  en  las  dichas  minas  de 

Guadalcanal,  y  adelante  hobiere  fasta  fin  deste  presente  año 

de  sesenta  y  siete ,  que  sean  y  tengan  fasta  tres  onzas  de  ley 

de  plata  fina  por  cada  quintal  de  tierra ,  ó  de  alli  abajo  de 

cusdquier  ley  que  tuvieren ,  porque  lo  que  tuviere  mas  ley 
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de  tres  onzas  de  ^lata  por  qtdntal  de  tierna  lia  de  quedar  pa- 
ra S.  M.  para  que  lo  mande  beneficiar  como  fuere  servido ;  é 
que  para  que  en  esto  no  haya  engaño ,  se  ensayen  los  dichos 
terreros,  lamas  y  cenizas  por  el  ensayador  que  tiene  S.  M.  ea 
las  dichas  minas,  é  lo  que  fuere  de  ley  de  las  dichas  tres  On- 
zas por  quintal,  ó  de  alli  abajo,  se  le  entreguen  para  que  los 
beneficien  en  virtud  deste  asiento. 

ítem :  que  ansimesmo  se  les  entregue  luego  á  los  susodi- 
chos todos  los  terreros  y  desechos  que  están  en  las  dichas  mi- 
nas de  Aracena  en  el  término  eceptado  qu)e  se  han  sacado  de 
los  metales  de  las  dichas  minas,  para  que  ansimesmo  los  bene- 
ficien ,  los  cuales,  segund  la  información  que  sobre  ello  ha 
enviado  Lope  Diaz  de  Mercado ,  tienen  de  ley  dos  onzas  de 
plata  por  quintal 

ítem :  que  los  sobredichos  sean  obligados  á  beneficiar  to- 
dos los  dichos  metales,  tierras  ,  desechos,  lamas  y  cenizas  que 
^  les  entregaren  con  azogue,  é  de  poner  en  ello  toda  dlligen- 
¿iá). puniendo  y  metiendo  para  ello  los  peones  y  oficiales  nes- 
cesarios,  de  manera  que  no  se  alce  mano  de  la  obra ,  ó  que 
se  continúe  fasta  acabarse. 

ítem:  que  de  toda  la  plata  que  se  sacare  de  todos  los  di- 
chos montones  y  terreros ,  lamas  y  cenizas  que  se  les  entre- 
garen en  las  dichas  minas  deGuadalcanal  hayan  de  dar  y  den 
á  S.  M. ,  ó  á  quien  por  los  dichos  señores  contadores  mayo- 
res ,  en  su  nombre ,  les  fuere  mandado ,  la  tercia  parte  de 
toda  la  plata  fina  que  dello  procediere ,  libre  y  sin  costa  al- 
guna ,  de  los  terreros  que  se  les  entregaren  de  las  minas  de 
Aracena ,  hayan  de  dar  y  den  á  S.  M.  la  cuarta  parte  de  la 
plata  que  dello  se  sacaren,  ansimesmo  libre  sin  costa  alguna; 
la  cual  dicha  parte  de  plata  han  de  dar  á  S.  M.  ansi  como  se 
fuere  sacando  de  los  dichos  metales. 

ítem;  que  si  algunos  gastos  hicieren  los  susodichos,  ansi 
en  herramientas,  como  en  otra  cualquier  cosa,  para  la  fábrica 
y  beneficio  de  la  dicha  tierra,  lamas  y  cenizas,  ha  de  ser  á 
su  costa ,  sin  que  por  ra/on  dello  puedan  pedir  á  S.  M.  nin- 
guna cosa ,  porque  los  dichos  Canales  han  de  poner  y  pro- 
veer todo  lo  que  fuere  menester  para  el  beneficio  de  los  di- 
chos metales,  y  S.  M.  no  ha  de  poner  ninguna  cosa  ,  sino 
que  le  han  de  dar  la  tercia  y  cuarta  parte  de  la  plata  que  se 
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acare,  segand' dicho  es,  horra  y  quita  de  todas  costas  y  gas- 
tos ,  que  ansi  se  ha  concertado. 

han:  que  para  el  beneficio  de  los  dichos  terreros  se  ha* 
ya  de  vender  á  los  susodichos  en  todo  este  presente  año  de 
qruiíúentoB  y  sesenta  y  siete  fasta  diez  quintales  de  azogue  de 
b  que  S.  M.  tiene  en  el  Almadén  al  tiempo  que  lo  pidieren 
é  holñeren  menester,  é  que  los  dichos  Francisco  Pérez  de 
Canales  é  Juan  Pérez  de  Canales,  su  hijo ,  hayan  de  pagar  y 
paguen  á  S.  M.  á  razón  de  cuarenta  y  cinco  mil  marave^ 
dis  pcnr  cada  quintal  de  azogue  que  ansi  se  les  entregaren 
para  el  dicho  efeto,  en  esta  manera :  que  de  la  plata  que  pro- 
^^sediere  de  los  dichos  terreros ,  é  lamas,  é  xH^nizas,  cada  vez 
^oe  la  sacaren  ^  quitado  dello  la  parte  que  á  su  Magestad 
le  viene,  como  está  declarado,  de  la  demás  que  á  ellos  les 
^{uedare,  den  y  paguen  luego  como  se  sacare  la  cuarta  parte 
para  &i  cuenta  de  lo  que  debieren  del  dicho  azogue ,  con 
tanto  que  si  dentro  de  quince  meses ,  que  se  cuenten  desdé 
d  día  que  fuere  rescibiendo  el  dicho  azogue,  no  estuviere 
acabado  de  pagar  por  no  haber  bastado  para  la  paga  dello  la 
dicha  cuarta  parte  de  plata  que  ansi  han  de  dar  en  cuenta 
del  dicho  azogue,  que  sean  obligados  4  pagar  á  S.  M.  ^  pasados 
ios  dichos  quince  me^cs,  todo  lo  que  entonces  restaren  debiendo 
del  dicho  azogue,  y  que  para  seguridad  dello  den  fianzas  bas- 
tantes, l^as,  llanas  y  abonadas,  é  que  no  puedan  vender  el 
dicho  azogue,  ni  disponer  dello,  ni  convertillo  en  otra  ningu- 
na cosa,  sino  en  el  beneficio  de  los  dichos  metales,  c|ue  es  pa^ 
ra  el  efisto  que  se  les  da. 

ítem:  que  para  el  buen  recaudo  de  la  parte  que  á  S.  M. 
pertenesciere  de  la  plata  ({Ue  se  sacare  hayan  de  estar  y  asis- 
tir é  hallarse  presentes  dos  personas ,  una  para  lo  que  toca  á 
los  terreros  de  Cuadalcanal ,  é  otra  para  los  de  Aracena ,  que 
vean  y  tengan  cuenta  y  razón  de  la  j[)lata  que  se  sacare  ele  la 
úerray  lamas  que  anú  se  les  entregare,  las  cuales  personas 
sean  nombradas  por  los  oficiales  de  S.  M.  que  residen  é  resi-^ 
dieren  en  cada  una  de  las  dichas  minas  de  Guadalcanat  y 
Aracena  ,  y  que  á  las  tales  personas  se  les  dé  de  salario  por 
los  dias  que  en  ello  se  ocuparen  lo  que  paresci^^  á  los  di"* 
cbos  oficiales ,.  mirando  que  sea  cosa  moderada ,  el  cual  sala** 
rio  han  de  pgar  los  dichos. Francisco  Pérez  de  Canales  y  Juan 
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Pérez  de  Canales,  su  liljo,  y  no  S.  M.;  pero  declárase  porque 
no  se  les  haga  costa  en  eeto,  que  las  íales  personas  solamente 
bayan  de  estar  y  asistir  á  ello  al  tiempo  que  se  sacare  la  masa 
de  plata  y  azo{»ue  de  ta  lina  ,  la  cual  se  ponga  en  una  arca 
de  dos  llaves  de  diferentes  cerraduras,  que  la  una  tengan  los 
oficiales  de  S*  M*,  ó  cjnien  ellos  nombraren,  y  la  otra  los  di- 
clios  Canales ;  é  qne  ansimesmo  esté  presente  la  tal  persona 
en  nombre  de  S.  M,  al  mismo  tiempo  (jue  se  afinare  la  plata; 
y  del  tiempo  que  se  ocupare  la  tal  persona  en  lo  sobrediebo^ 
é  no  mas ,  paguen  los  dichos  Francisco  é  Juan  Pérez  de  Ca- 
nales el  salario  de  la  tal  persona,  que^  como  esta  díclio,  ha 
de  ser  moderado;  y  que  sean  obligados  los  sobredichos  á  ha- 
cer salicr  á  los  dichos  oficiales  los  dias  é  horas  en  que  se  ho- 
biere  de  sacar  la  masa  de  la  tina  é  afinarse  la  plata ,  para  que 
entonces  envíen  la  tal  persona  que  se  halle  presente  á  ello;  y 
que  si  á  los  dichos  oficiales  de  S.  M,  paresciere  que  á  sus  ser* 
vicios  y  buen  recaudo  de  su  hacieuda  conviene  que  por  parte  de 
S.  M.  esté  alli  una  persona  mas  de  ordinario,  lo  puedan  poner, 
y  que  el  salario  del  tiempo  qne  en  esto  se  ocupare  sea  a  costa  de 
S.  M.,  comoquiera  que  no  se  hade  nombrar  no  siendo  menester, 
ítem:  que  si  alguna  vez  los  dichos  Francisco  Pérez  de  Ca^ 
nales,  é  Juan  Pérez  de  Canales,  su  hijo,  é  otra  cualquier  per- 
sona qne  por  ellos  hobiere  de  beneficiar  la  dicha  tierra,  lamas 
y  ceniías,  sacaren  de  la  tierra  la  masa  de  plata  ó  azogue ,  6 
afinaren  la  plata  que  dclla  proscediere  sin  haber  dado  prime- 
ro noticia  y  aviso  dello  á  los  dichos  oficiales ,  para  que  envíen 
allí  jiersona  que  asista  y  vea  la  masa  que  se  saca  y  se  ponga 
en  el  arca,  y  la  plata  que  se  afinare  para  que  se  cobre  la  par- 
te que  S.  M.  ha  de  haber  dello,  que  por  cada  vez  que  lo  hi- 
cieren tenga  de  pena  cien  ducados,  y  mas,  perdida  toda  la 
plata  que  de  otra  manera  hobieren  sacado  é  afinado ,  la  cual 
sacado  la  parte  que  á  S.  M.  pertenesciere  conforme  á  este  asien- 
to, sea  y  se  aplique  lo  demás,  la  tercia  parte  para  la  cámara 
de  S.  M.^  é  otra  tercia  para  el  que  lo  denunciare,  é  la  otra  ter- 
cia' parte  para  el  Juez  que  lo  sentenciare. 

ítem:  por  cuanto  por  provisión  de  S.  M,  se  invió  á 
dar  á  sus  oficiales  de  las  minas  de  Guada*' 
que  platicasen  sobre  si  convenia  dar  á  r« 
reros ,  cenizas  y  lamas  de  las  dichas  m 
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partido  qtic  ofinescian  los  dichos  Francisco  y  Juan  Pérez  de 
&£Qilc8 ,   é  que  parescléndolee  que  convenía  tomarse  asiento 
lo  hiciesen  pregonar  para  que  si  hobieee. alguna 
que  se  quisiese  encargar  deUo  ó  mejorar  el  jxirtido 
^  los  dichos  Canales  ofrescieron,  lo  hiciesen:  é  los  dichos 
láiCttles  parescicndoles  que  era  cosa  conveniente  beneficiarse 
por  esta  vía  los  dichos  terreros,  lamas  y  cenizas,  de  mas  de 
mbtx  escrito  sobre  ello  á  los  dichos  señores  contadores  mayo- 
^Bp,  j  enviándoles  cerca  desto  su  parecer,  lo  hicieron  allí  pe- 
inar €X>roQ  se  les  mandó ;  é  no  bobo  ni  paresció  entonces  ni 
dcspaee  acá  ninguna  persona  qne  se  quisiese  encargar  dcllo  ni 
aieíorar  el  partido  qne  los  dichos  Francisco  é  Juan  Pérez  de 
Camales  ofirescieron,  é  ansí  se  ha  venido  con  ellos  en  este 
MJgmn^  y  ellos  han  de  hacer  costas  y  gastos  en  adereszar 
\m   cosas  necesarias  para   el  beneficio  de  los  dichos  metales: 
por  «la  razón  se  asienta    y  capitula  con  los  dichos  Fran- 
ciflco  Pérez  é  Juan  Pérez  de  Canales,  su  hijo,  que  los  dichos 
lerreitis,  lamas  y  cenizas  de  las  dichas  minas  de  Guadalca- 
ul  y  Aracena  que  ansí  se  les  da  en  la  forma  susodicha  pa- 
ra los  beneficiar ,  no  se  los  pueda  quitar  todas  ni  parte  de- 
Uai,   ansi   las  que    fasta   agora  hay  como  los  que   hobie- 
m  fasta  fin  dcste  presente  año  de  quinientos  y  sesenta  y  siete, 
amiqtie  otro  ofrezca  mai  aventajado  partido  que  lo  que  elloa 
dan»  BtQO  que  todos  los  dichos  montones  y  desechos  de  tierra, 
hfiíM  y  cenizas  de  las  leyes  sobredichas  se  les  hayan  de  eutre- 
gpt  y  entreguen  luego,  sin  poner  en  ello  embargo  ni  contradi- 
don  algima,  los  que  hoblcre  fasta  en  fin  deste  año,  é  que 
cUo0  sean  obligados  de  beneficiarlos  y  ocuparse  en  ello,  y  no 
cooira  cosa,  ni  ausentarse  de  alU  sino  fuere  dejando  orde- 
nadas personas  en  su  lugar  que  sean  hábiles  y   suficientes 
para  ello. 

Iiem:  que  luego  como  se  les  entregaren  los  dichos  terreros, 

kamas  y  cenizas  que  están  en  el  corral  que  dicen  del  Rey  en 

Ui  minas  de  Guadalcanal,  sean  obligados  á  los  sacar  de  allí, 

ra  la  guarda  dello  se  les  dé  la  casa  y  corral  en  que  tiaba- 

irnelio  Sconop,  é  ansimismo  las  casas  en  que  vivía  é 

Mosen  Antonio  Boteller,  que  son  de  S.  M. ,  para  que 

*ien  las  dichas  tierras  y  vivan  sin  que  por  ra 

dellas  paguen  cosa  alguna. 

a6  : 


I 
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ítem:  que  ansí  mismo  se  lea  dé  á  los  susodirlins  una  ó  dos 
piezas  en  U  casa  de  S.  M,  que  está  en  Aracena  para  el  díclKi 
efecto ^  qfento  que  está  desembarazada^  6Íd  que  nadie  habite 
en  ella. 

Y  porque  haya  mejor  giiarda  y  recaudo  en  los  dichos  me- 
tales, se  les  da  lieenna  á  los  susodichos  ó  á  la  persona  ó  per^ 
sonas  que  por  ellos  residieren  en  el  licnefirio  dellos,  que  pne* 
dan  catar  y  caten  á  las  personas  que  allí  trabajaren  segund  y 
como  se  hace  en  las  minas  de  Guadakanal  de  S.  M. 

ítem:  que  Inejí^o  cúii>o  sea  mostrado  é  presentado  este 
asiento  é  capitulación  á  los  oficiales  de  Guadalcanal ,  ¡>rovec- 
rán  que  David  Lucas,  ensayador  de  las  dichas  minas,  ensaye 
todos  los  metales  de  tierra,  y  lamas  y  cenizas  de  todas  suertes, 
ansi  los  que  están  en  el  corral  del  Cornelio,  {>ara  que  tfxlos  los 
dichos  mofitoncs  que  haya,  cua!e&f]uier  quesean,  que  estén  en 
los  dichos  corrales  que  por  el  diclio  ensaye  acudiere  á  tres  on- 
zas de  plata  fina  |x>r  quintal .  é  dende  alvajo,  se  les  erttrejíuen 
luego  c«»nK>  dicho  es,  y  los  pasen  los  dichos  Canales  á  su  cosía 
al  dicho  corral  tleOinKlin  para  que  allí  los  puedan  Ijcneficiar. 

ítem:  que  los  diclios  oficiales  de  las  dichas  minas  de  Gua- 
dakanal y  Aracena  les  dejen  libremente  í>eneficiar  los  dichos 
terreros,  lamas  y  ceni/^as,  que,  como  dicho  es,  se  les  dan  de  la  1 
manera  y  como  lo  quisieren  lícneficiar,  sin  les  [x>ner  en  ello 
ni  consentir  que  se  les  ponga  embargo  ni  contradicción  algu-  ] 
na,  é  que  se  les  dé  todo  el  favor  y  ayuda  que  para  lo  susodi- 
cho Iiobieren  menester;  é  ansi  mismo  les  hagan  dar  todc*s  los 
bastimentos  c  |>crtrcchos.  carbón  y  piorno^  y  otra^;  cosas  nesce- 
sarias  para  la  dicha  fábrica  y  beneficio,  por  sus  dineros,  conx> 
valiere,  y  se  proveyrTc  para  las  minas  de  S.  M. 

ítem:  que  hayan  tie  obligar  y  oliíiguen  los  dichos  Fran- 
cisco é  Juan  Pérez  de  Canales  al  cumplimiento  de  todo  lo 
contenido  en  este  asiento  en  la  forma  que  convenga. 

QúQ  por  cuanto  Mosen  BcJteller  quedó  t!ebiendo  á  S.  M., 
de  resto  del  azojrue  que  se  le  enii^gó  en  el  Almadén  para  bc*- 
ncficiar  los  metales  cjue  toinó  á  su  cargo .  cierta  cantidad  de 
maravedís,  que  se  presupone  será  cien  mil  mnra\etlís  |K>r  una 
obligación,  y  setetua  y  cinco  mil  maraTctlís  por  dos  quintales 
de  azogue  que  se  le  dieron  últimamente  que  estaban  to 
minas  de  Guailakanal,  e  á  cuenta  de  los  cuales  dichos 
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T  ¿uxn  mil  maravedís  que  diz  que  se  ha  pagado  hasta  diez  y 
mil  maraveths,  é  íos  dichos  dos  c{uíntales  de  azogue  los 
á  tomar,  y  riencn  agora  en  su  pocler  los  dichos  ofi- 
éém  de  S.  M.  de  Guadalranaí ,  ee  asienta  y  declara  que  de  b 
nrinrra  plata  que  se  sacare  en  virtud  de  este  asiento,  se  ha  de 
rilocootafido  á  los  dichos  Francistt)  é  Juan  Pérez  de  Cañá- 
is de  la  que  á  ellos  les  quedare  p^r  eiiya,  descontada  la  de 
&  ILft  la  cuarta  parte  de  la  dicha  piala ,  como  va  dicho  atrae, 
^ie  Ka  de  hacer  en  lo  detna^  hasta  que  hayan  acabado  de 

CW  todo  lo  que  ansi  restó  debiendo  el  dicho  Mosen  Bote- 
,  é  que  ansimesino  paguen  por  la  mesma  forma  lo  que  re^- 
M  dcbietulo  á  S.  M.  del  lavadero  cjue  á  su  costa  se  hizo  por 
mátn  de  Sancho  de  Pa¿.  é  que  los  dichos  oGciales  de  Gua^^ 
dakaiial  fenezcan  é  averigüen  la  cuenta  de  todo  esto  para  que 
«a  S,  M-  pagado  de  tOílo  lo  que  se  le  resta  debiendo  de  lo  so- 
farvedicho^  lo  cual  los  íllchos  Francisco  y  Juan  Pcrez  de  Cana- 
les i|iiieren  pagar  de  llano  eu  llano  como  principales  deudo- 
I  ido  de  deuila  agena  suya  propia,  é  fior  esta  razón 
les  ii„  i  i  le  entregar  los  instrumentos^  herramientas  é  otrog 
muebles  que  quedaron  depositadoe  en  poder  del  ma- 
roo  de  las  dichas  minas  ^  é  que  los  dichos  oGciales  ave- 
Jen  y  fenezcan  luego  la  cuenta  de  todo  loque  líqiiida- 
sirnte  reuó  debiendo  el  dicho  Mosen  Boíeller  de  todo  lo  que 
^Kie  i  «tt  cargo-  para  que  se  cobre  y  pague  eegund  dicho  es. 
^B  Todo  lo  cual  los  ílichos  Francisco  é  Juan  Pérez  de  Cana- 
^f|li  ma  hijo,  y  con  su  Ucencia,  aceptaron  como  en  este  dicho 
'  iBento  ee  contiene ,  y  se  obligaron  de  mancomún  de  lo  ansi 
ir  é  guardar  coino  en  el  dicho  asiento  se  contiene,  é  so 
pcfias  en  é\  contenklifi,  de  que  otorgaron  escritura  en  for- 
en  esta  villa  de  Madrid  á  diez  dias  del  mes  de  hebrcro  de 
il  y  quinientos  y  sesenta  y  siete  años,  siendo  testigos  Fran- 
Sandiez,  é  Francisco  Ortiz  de  Tudela,  é  Diego  Cay  tan, 
ideres  re«identes  en  esta  corte ,  ante  mí  el  escribano  ín- 
ipto,  segund  que  en  la  dicha  escriptura  parcsce,  á  que 
rehcro*  En  fe  íle  lo  cual  yo  Alonso  Verde  de  Castilla ,  es- 
ikmo  de  S.  M.  é  publico  en  sus  reinos,  y  vecino  de  Valla^ 
I,  á  lo  dicho  fui  presente,  é  fice  mi  signo  á  tal  En  testi- 

í  verdad Alonso  Verde  de  Castilla. 

e  vos  mando  á  lodos  y  á  cada  uno  de  vos  que 
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el  dicho  asiento  de  suso  ¡nc(H*porado ,  y  conforme  á  él  entre- 
guéis á  los  dichos  Francisco  é  Juan  Pérez  de  Canales  todos  los 
terreros  en  él  contenidos  por  la  orden ,  y  de  la  manera  que  en 
fl  se  condene,  y  de  lo  que  dellos  procediere,  toméis  la  parte 
que  nos  pertenece  conforme  á  él,  lo  cual  se  entregará  sd  te- 
sorero de  las  dichas  minas,  y  le  haréis  cargo  dello,  y  que  en 
todo  lo  demás  le  guardéis  y  cumpláis,  y  hagáis  guardar  y 
cumplir,  y  contra  el  tenor  y  forma  del  no  vais  ni  paséis,  ni 
oon¿ntais  ir  ni  pasar ,  sopeña  de  la  nuestra  merced,  y  de  dies 
B9Í1  maravedís  para  la  nuestra  cámara  á  cada  uno  que  lo  con- 
Irario  hiciere.  Fecha  en  Madrid  á  vdnte  dias  del  mes  de  he- 
farero  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y  siete  años.  .-*  Francisco 
de  Í4iguna. —  Frandsco  de  Garmca.  — .  Martin  de  Vergara .... 
Por  chanciller. 

Corregido  con  d  originaL 

.#.♦♦♦ 

,'%S  de  febrero  dé  iS6'j.  Mosen  Antonio  Boteller  al  tiem- 
po de  su  fallecimiento  quedó  debiendo  cierta  cantidad  de 
maravedís  á  la  Real  hacienda ,  por  razón  del  azogue  que  se  le 
habia  adelantado,  y  la  casa  que  se  le  habia  construido,  y  her- 
ramientas y  aparejos  suministrados  para  sus  operaciones.  Los 
o&iales  de  las  minas  avisaron  de  ello  á  la  corte,  proponiendo 
que  se  venderían  sus  bienes  y  efectos,  á  que  se  les  contestó 
que  no  lo  verificasen  hasta  nueva  orden,  sin  duda  con  el  ob- 
jeto de  que  sus  instrumentos  sirvieran  á  los  Pérez  Canales  con- 
tenidos en  el  asiento  precedente. 

3o  de  abril  de  1567.  En  carta  de  3o  de  abril  dan  cuen- 
ta los  mismos  oficiales  de  que  habia  vuelto  allí  el  capataz 
Francisco  Blanco:  que  habiéndole  pr^untado  si  estaba  en 
ánimo  de  quedarse  en  la  fábrica ,  respondió  que  no  lo  baria 
por  ninguna  cosa  del  mundo,  porque,  por  mucho  que  su  Ma- 
gestad  le  diese,  interesaba  él  mucho  mas  con  su  industria  y 
persona.  ^^  Ademas  (dixo)  los  pozos  van  mal  labrados  y  muy 
» diferentemente  de  como  él  los  lalK*aba,  y  habia  en  ellos  mu- 
>^cho  peligro,  asi  por  la  rotura  de  las  puentes,  como  por  la 
»  ademacion  podrida  y  de  muchos  años  no  requerida ,  lo  cual 
Jifera  casi  imposible  en^ndar."* 


Aña^n  rpie  les  dio  cuenta  cíe  otras  cosas  con  iDiiclia  par- 
áeahfidari  como  hombre  de  gran  experiencia  en  minas,  ma* 
■Mflitiodo  b  mala  labor  que  al  preftente  habia ,  y  diciendo: 
ti  que  ha  puesto  esta  mina  en  estos  términos^  ¿por  qué  la 
dlQUiT  Que  estaba  muy  quejoso  de  la  poca  merced  que  se  k 
Ufopor  su  trabajo  y  servicio;  y  con  muy  grande  repugnan- 
€11  fie  le  redujo  á  que,  atento  el  trabajo  y  el  peligro,  si  su  Ma- 
fpáad  le  ciaba  el  salario  que  á  Rodrigo  Lucas,  y  se  le  permi- 
m  oaPT  á  8UB  dos  hermanos  por  capataces,  y  buscar  plomeros 
ifU  gnsto^  vendría  á  labrar  la  mina  en  lo  hondo  y  en  lo  alto 
i  «oda  furia  en  un  año  ,  y  que  al  cabo  de  él  dar  i  a  hecha  mas 
kbor  que  ee  habia  hecho  en  seis  por  la  orden  con  que  se  ha- 
llía  trabajado  después  que  él  se  fue;  y  que  si  asi  no  sucedia, 
que  su  Magestad  le  mandase  cortar  la  calicza. 

Dtcen  también  que  Maestru  Hantz  estaba  todavía  ausente, 
edU>  por  6U  guito,  que  aunque  era  buen  oficial,  tenia  tales 
ftzare9«  que  no  convenia  al  servicio  de  su  Magestad  cpie  estu- 
wiem  allí,  siendo  tan  costoso  en  sus  obras ,  qne  bastaba  para 
lleüruír  á  un  Príncipe  con  elbs,  y  de  tan  áspera  condición 
que  oadie  podía  tratar  con  él 

Fiualmente ,  que  Francisco  Pérez  Canales  se  habia  presen- 
tada con  la  escritura  y  des[>acho8  de  su  asiento  para  beneficiar 
coa  azogue  lo&  desechos  contenidos  en  el  mismo. 

En  cumplimiento  de  lo  mandado  en  dicho  asiento  6  con- 
áerto  ^  se  hicieron  lo^  ensayes  que  constan  de  la  relación  si- 
guíeate* 

RelcDdon  de  los  autos  que  los  señores  oficiales  de  las  mi~ 
nm  de  Guadalcanal  hicieron  para  pagar  á  Cornelia  Sco^ 
nop  quinientos  ducados  que  habin  de  haber  conforme  á  su 
aáenia,  y  de  los  ensayes  hechos  en  los  desechos  de  los 

terreros. 


CoDtmdurtft  de  las  minae ,  num.  ac. 
ti  j  14  d€  mayo  de  1S67. 


»  señores.^ Cor nel ¡o  Sconop,  persona  q 
'1.  BObrc  el  beneficio  de  los  terreros  destas 
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101038,  digo:  que  por  cuanto,  conformé  al  dicho  miasieinfo,  yo 
he  beneficiado  los  cuatro  terreros  que  era  obligado,  y  según 
los  gastos  y  provechos  que  dellos  han  resultado,  be  db  haber 
los  quinientos  ducados  que  se  me  restan  debiendo  conforme 
al  dicho  asiento ;  á  vuestras  mercedes  pido  y  suplico  me  los 
manden  librar,  pues  les  consta  que  pido  justicia.— Cornelio 
Sconop. 

Los  señores  oficiales  mandaron  que  David  Lucas,  ensaya* 
dor,  hiciese  los  ensayes  de  las  tierras,  y  lamas,  y  terreros  que 
han  resultado  de  los  dichos  terreros  en  la  forma  que  mejor 
fuese,  é  que,  visto  los  dichos  ensayes  declarados  con  jura- 
mento del  dicho  David  Lucas,  y  la  cuenta  de  los  dichos  ter- 
reros^ se  proveerá  lo  que  fuere  justicia.^Gerónimo  de  Anua* 
cibay. 

En  las  dichas  minas  trece  de  mayo  de  mil  y  quinientos  y 
sesenta  y  siete  años ,  ante  los  dichos  oficiales  de  S.  M.  el  di« 
cho  David  Lucas,  ensayador,  dijo  y  declaró  que  él  ha  fecho 
los  ensayes  de  todos  los  terreros,  lamas  y  tierras  que  están 
fuera  y  dentro  del  corral  que  se  nombra  de  Cornelio  Sconop^ 
de  todo  lo  que  era  obligado  á  beneficiar  el  susodicho ,  de  los 
cuales  dichos  terreros  y  lamas  el  dicho  David  Lucas  hizo  do- 
ce ensayes  de  doce  montones  que  están  dentro  y  fuera  del 
dicho  corral ,  que  acuden  en  esta  manera. 

El  montón  primero,  frontero  de  la  puerta  grande,  res- 
ponde á  onza  y  media  de  plata  por  quintal 

El  montón  segundo,  frontero  el  tablado  de  las  tinas,  res- 
ponde á  tres  onzas  por  quintal. 

£1  montón  tercero ,  arrimado  con  el  primero  acia  la  pa- 
red, responde  á  onza  y  medía  por  quintal. 

£1  montón  cuarto,  arrimado  con  el  tercero,  firontero  con 
los  lavaderos  de  rodillo,  responde  á  dos  onzas  por  quintal. 

£1  monten  quinto,  frontero  del  dcslavajadero,  arrimado 
al  montón  segundo,  responde  á  tres  onzas  por  quintal. 

El  mouton  sexto,  que  está  en  frente  dond^e  molían  el  me- 
tal ,  responde  á  dos  onzas  por  quintal. 

El  mouton  séptimo,  del  rincón  de  los  lavaderos,  responde 
á  una  onza  por  quintal. 

El  montón  octavo,  que  alinda  con  el  montón  séptimo, 
re$poDáe  á  una  onza  por  quintal 


AÑO  1567.  ^09 

montón  noveno^  que  alinda  con  el  montón  octavo, 
responde  á  una  onza  por  quintal 

£1  moncoa  décimo,  que  está  arrimado  á  la  alberca,  junto 
ibi  lavaderos,  responde  á  una  onza  por  quintal 

El  montón  onceno  de  las  escorias  responde  á  cuatro  ocha- 
riw  p>r  quintal 

Lo  de  fuera  del  corral  responde  á  cuatro  ocbavag  por 
^ntal. 

Y  el  dicho  David  Lucaa»  ensayador,  dijo  y  declaró  que 
k»  dicboe  doce  ensayes  de  tos  dichos  doce  montones  de  sueo 
dficlat^dos  están  bien  y  fielmente  hechos^  y  en  ellos  no  hay 
ftiode  01  engaño,  y  aei  jtuó  á  Dios  y  á  la  cruz  ^  en  forma 
de  derecho  que  los  diclios  ensayes  están  bien  hechos  á  su  leal 
uber  y  entender,  y  lo  firmó  de  su  nombre,  — David  Lucas, 

En  las  dichas  minas  en  catorce  de  mayo  del  dicho  año  de 
qmmealos  y  sesenta  y  siete  años,  los  dichos  señores  oficiales 
que  residen  en  estas  dichas  minas  por  S,  M.,  habiendo  visto 
lot  dichos  ensayes  hechos  por  el  dicho  David  Lucas,  ensaya- 
dor de  los  montones,  lamas  y  tierras  que  están  dentro  y  fuera 
ilel  corral  que  se  noml>ra  de  Cornelio  Sconop,  que  el  susofli- 
cho  ba  beneficiado,  y  la  declaración  hecha  por  el  dicho  Da- 
vid Lucas,  mandaron  que  todos  los  dichos  doce  moniones  que 
el  dicho  David  Lucas  ensayó  se  entreguen  á  Francisco  y  Juan 
Pcrez  de  Canales,  su  hijo,  para  que  los  beneficien  conforme 
al  asiento  que  con  su  Magestad  tomaron.— Gerónimo  de  Anuu- 
ly. —  Martin  López  de  Yeribar. 

£n  las  dichas  minas  en  catorce  del  dicho  nies  y  año  los 

señores  oficiales  de  S,  Rl ,  Iiabiendo  visto  como  diclio 

[es,  los  ensayes  que  el  dicho  David  Lucas,  ensayador,  hn  he* 

de  todos  los  montones  que  están  fuera  y  dentro  del  diiho 

[corral  de  Cornelio,  y  lamas  y  tierras  que  dicho  Cornelio  era 

f -obligado  á  beneficiar,  y  lo  que  á  ellos  cerca  desto  les  parece, 

y  lo  que  S.  M.  les  ha  mandado,  y  ansimlsnio  habiendo  hecho 

la  cuenta  de  lo  que  ha  resultado  de  provecho  y  gasto  de  los 

dicbos  terreros,  por  la  cual  parece  sobrarle  al  dicho  Cornelia 

mucha  cantidad  úg  maravedís;  de  suerte  que,  por  mucho  eo- 

iíaño  que  hubiese  en  ello,  había  para  toilo  y  mucho  mas,  ma- 

'^l  dicho  Cornelio  en  la  dicha  su  cuenta,  cjue  se 

-  le  cargan  algunas  cosas  en  demasiad 

^7 
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precio,  y  otras  que  por  las  copias  habla  pagado  se  le  tornan 
á  cargar,  y  otras  que,  habiéndolas  pagado  no  las  gastó,  y  algu-- 
ñas  que,  siendo  S,  M,  obligado  á  se  bs  dar  no  se  las  dió^  orde- 
naron que,  dando  el  dicho  Corneüo  fíaozas, como  S.  M.  les  ha 
mandado,  se  les  libre;  y  atento  quellos  han  maullado  quel  di- 
cho Coroelio  dé  las  Bauzas  i^ara  que,  si  S,  M.  ie  mandare  volver 
lo  que  se  le  librare,  y  no  lo  hubiere  de  haber,  lo  volverá ,  y 
ha  dado  las  dichas  ñanzas,  y  otorgada  escritura  dellas en  forma 
ante  Albertos  Sánchez,  escribano  público  déla  villa  de  Cazalla 
de  la  Sierra,  la  cual  dicha  escritura  esta  en  la  contaduría  dcstas 
minas,  mandaron  se  le  libren  los  dichos  quinientos  ducados 
que  conforme  al  tlicbo  asiento  ha  de  haber,  atento  que  les 
consta  tener  el  dicho  Cornclio  acabado  el  beneficio  de  los  di- 
chos terreros,  y  con  los  dichos  quinientos  ducados  queda  pa- 
gado de  los  dos  mil  ducados  que  conforme  al  dicho  asiento 
habia  de  haber  por  el  dicho  beneficio*  — Geróüimo  de  Anua- 
ciba y*— Martin  López  de  Yeribar, 


#  #  #  * 

4  de  jimio  de  1 567.  En  carta  de  4  de  junio  de  este  año 
dan  cuenta  los  oficiales  de  las  minas  que  Francisco  Blanco 
se  habia  vuelto  á  presentar  en  ellas;  pero  que  no  se  habla 
concertado  nada  definitivamente  con  él,  por  cuanto  quería  él 
mismo  ir  á  tratar  en  persona  acerca  de  ello  con  su  Majestad. 

Al  mismo  tiempo  se  disculpaa  del  cargo  que  se  les  había 
hecho  del  mal  estado  de  las  ademac iones,  diciendo  que  todo 
habia  sido  dispuesto  por  el  alemán  Rodrigo  Lucas,  que  cui- 
daba de  ellas  por  orden  de  su  Magestad*  ^ 

Recomiendan  á  Diego  Vázquez,  capataz»  hombre  dili- 
gente y  necesario,  y  á  Alonso  Sánchez,  vecino  de  Valencia, 
que  habla  ofrecido  dar  el  salto  de  la  vena  en  mas  de  un  ea* 
bo  y  no  muy  lejos  ^  reputándole  por  hombre  de  buena  rrizon. 

Que  habían  enviado  á  llamar  con  peón  expreso  á  Maestre 
Ilantz  para  servir  el  ingenio  de  desaguar,  y  que  respondió 
que  si  no  le  daban  1 5  reales  diarios  no  iba. 

#  #  #  « 
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Cma  del  contador  Francisco  de  Garnica ,  participando  á 
ím  oficiales  de  Guadalcanal  que  había  estado  en  la  corte 
Francisco  Blanco ,  y  dado  un  apuntamiento  sobre  lo  que 
kparccicL  debía  hacerse  en  las  minas^  el  cual  remite  para 
los  efectos  convenientes. 


Contaduría  de  ks  minfti ,  iiíini«  14. 
AA  de  junio  de  1S67. 

Francisco  Blanco  ha  venido  aquí  á  darnos  relación  de  lo 
^e  entiende  cerca  deste  negocio  del  descubrimiento  del  me- 
¿4  desas  minas,  y  del  fundamento  y  razones  que  hay  para 
dio;  y  estos  señores  y  yo  nos  habernos  holgado  de  oiUe,  por- 
que piresce  que  lleva  camino  en  lo  que  dice,  y  para  enten- 
dí lie  mejor  se  le  pidió  que  dle&e  \m  memorial  de  los  motivos 
y  parescer  que  tiene^  y  le  dio  que  va  con  esta:  hásele  dicho 
qoe  se  vuelva  ahí»  y  que  comience  á  trabajar  y  procurar  ha- 
cer buen  efecto,  y  que  haciéndolo  será  muy  bien  gratificado 
de  §u  industria  y  trabajo,  y  que  en  el  entretanto  vuestras 
flierccdes  le  darán  su  salario  razonable  para  su  entretenía 
miefito,  y  él  lo  hace  ans,  vuestras  mercedes  le  resciban,  y  den 
orden  con  él  que  comience  luego  á  entender  en  el  buscar  el 
I  .fiíeial  ,  y  para  ello  se  le  den  las  personas  y  materiales  que  pi- 
^         y  conviniere  dársele,  sin    que  haya  falta  en  lo  que  to- 
Ica  2I  servicio  de  S,  M.,  pues  ven  de  cuanto  efecto  será  esto  si 
á  laE  lo  que  este  dice,  para  que  con  este  trabajo  y  dili- 
gencia  que  agora  se  pusiere ,  se  vea  si  se  halla  este  metal ,  y 
fit  no,  nos  desengañemos  del  lo,  para  que,  pues  las  costas  que' 
m  bacen  ahí  de  la  hacienda  de  S.M.  son  tantas,  y  ya  ha  tan- 
lúi  días  que  se  pagan  de  vacío,  se  excusen  mas  y  no  se  gaste 
tanto  ácmpo  y  dineros  sin  propósito  y  en  vakle.  El  va  de  buen* 
inimo  ,  porque  aqui  se  le  ha  hecho  buena  acogida ,  y  ofres- 
cidole  que  si  halla  el  metal ,  S.  M.  le  hará  niuclia  merced ;  y 
también  quedo  yo  encargado  de  tratar  que  se  le  alce  su  des- 
tierro: allá  se  le  haga  todo  l>uen  tratamiento  ,  y  se  le  dé  el 
recaudo  oescesarío  para  la  tabrica,   pues  ven  lo  cjue  imr 
€joe  éste  tome  de  gana  este  trabajo  por  el  fruto  que  se  e 

^7: 
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se  sacará  del ,  haciendo  que  lo  continúe  sin  hacer  otra  cosa 
hasta  que  se  tope  el  metal ,  ó  se  desengañe  de  veras  que  no 
le  hay ;  y  de  lo  que  fuere  haciendo  y  las  esperanzas  que  die- 
re nos  irán  vuestras  mercedes  avisando  de  lo  que  mas  convi- 
niere ,  para  que  se  les  escriba  lo  que  se  deba  hacer  sobre  to^ 
do:  ya  se  le  ha  escrito  lo  que  se  ha  de  hacer  en  esto  del 
Blanco,  y  subcediendo  por  su  industria  algún  buen  efecto,  se 
terna  cuenta  con  gratincarle ;  en  el  entretanto  le  pagarán  el 
salario  que  se  les  ha  ordenado,  y  hágasele  buen  tratamiento^ 
y  cuiden  que  en  todo  lo  que  se  pudiere  se  excusen  costas  y 
gastos,  y  que  el  dinero  de  S.  M.  se  gaste  y  distribuya  con 
buena  orden  ,  y  que  se  tenga  de  respeto  pgra  lo  más  preciso, 
y  que  se  afinen  metales  para  que  haya  plata  que  llevar  á 
Sevilla  ,  y  poder  traer  dineros,  porque  de  otra  manera  todo 
eso  de  ahí  será  fuerza  que  pare  y  se  acabe.  Y  nuestro  Se- 
ñor ,  &c.  De  Madrid ,  á  veinte  y  dos  de  junio  de  mil  qui- 
nientos sesenta  y  siete  años.  —  Besa  las  manos  de  vuestras 
mercedes.^  Francisco  de  Garnica. 


Ilustre  Señor. — Francisco  Bianco  dice,  en  cum^dimiento 
de  lo  que  vuestra  merced  le  mandó  que  diese  por  escrito  su 
parecer  cerca  de  lo  que  convendría  hacer  en  el  beneficio  de 
las  minas  de  Guadalcanal  y  Aracena  ,  Cazalla  y  Galaix>za ;  y 
asi  en  cada  particular  como  mejor  entienda  hará  lo  que  vues- 
tra merced  le  ha  mandado. 

Las  minas  de  Guadalcanal  en  el  término  qne  ahora  es- 
tan  es  dificultosa  cosa  tratarlas  sin  mucho  trabajo  y  costa ,  y 
ló  que  dello  resultará  es  ventura ,  y  la  parte  principal  desto 
es  haber  quitado  las  puentes  de  las  dichas  minas,  que  ha  sido 
obra  inconsiderada,  y  de  gente  que  no  sabia  qué  cosa  eran 
minas. 

ítem  :  hay  otro  daño  en  las  dichas  minas  y  pozos  deUásiy 
que  las  mas  de  las  ademas  que  hay  están  podridas,  y  se  han 
de  echar  otras  de  nueva 

ítem :  las  minetas  que  hay  ha  sido  cosa  impertinente  y 
costa  valdía,  y  no  se  han  de.seguir  sino  por  hondo,  las.  dich». 
jpiaas  y  pozoa 
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lüem:  hay  necesidad  de  reparar  muchas  paredes  y  pozos 
donde  ñempre  acude  querencia  de  metal ,  y  aunque  en  esto  sd 
gaste,  es  cosa  acertada. 

ítem:  hay  otro  daño,  que  las  dichas  minas  tienen  juntas 
ks  aguas  de  todos  los  pozos ,  y  no  se  puede  seguir  un  pozo 
sin  desaguar  el  agua  que  todos  tienen;  y  ésta  fue  una  mala 
obra. 

Y  para  beneficiar  las  dichas  minas  con  los  inconvenientes 
dichoa,  y  estar  tan  hondos  los  pozos,  es  necesario  que  se  bus* 
que  gente  diestra  ,  á  quien  se  dé  paga  con  que  se  contenten^ 
y  que  sean  bien  tratados ;  y  unas  veces  serán  menester  mu- 
ehoB  ¡omeros ,  y  otras  veces  no  tantoa,  de  manera  que  no  se 
hará  costa  superfina. 

T  habiéndose  de  tratar  del  dicho  beneficio  ,  es  cosa  acer« 
(ada  que  se  labren  dos  pozos ,  que  es  á  do  ha  habido  queren** 
cia  de  metal ,  los  cuales  han  de  tener  otros  dos  pozos  para  ser- 
vicio, y  la-labor  que  en  ellos  ha  de  haber  ha  de  ser  por  hon- 
do,  y  no  por  minetas. 

ítem :  se  ha  de  procurar  hacer  una  ó  dos  minetas  en  el 
pozo  Rico  acia  la  plaza ,  las  cuales ,  si  se  pudieren  seguir ,  es 
tiempo  y  costa  bien  gastada,  y  en  que  se  puede  tener  gran 
confianza  que  habrá  provecho,  y  para  esto  es  menester  lim- 
piar unos  pozos  y  zarzos  que  están  cegados. 

ítem:  en  el  pozo  de  la  Puerta  habia  un  metal  muy  rico 
y  vino  un  hundimiento ,  el  cual  se  ha  de  procurar  limpiar  y 
ademar ,  si  fuere  posible ,  para  ver  y  entender  cómo  ó  qué 
cantidad  de  metal  quedó  allí. 

-  Todo  lo  cual,  aunque  es  difiéuttoso  de  tratar,  y  de  gran*" 
peligro,  el  dicho  Francisco  Blanco,  por  servir  á  S.  M.,  se  pon- 
drá á  ello  5  y  dejará  su  casa  y  hacienda  si  S.  M.  fuere  servi- 
do que  se  le  señale  un  buen  partido ;  y  que  si  diere  con  el 
metal  se  le  haga  roerdéd  én  gratificación  de  lo  que  sirviere 
y  ha  servido;  bue  es'  nracho ;  Icr^rual  iiará'todo  con  breve- 
dad pata  que  S.  M.  se  sirva^  si  viviere,  desto,  ó  se  desen- 
gañe; 

ítem :  que  se  le  haga  merced  luego  de  que  se  le  alce  á 
él  y  á  su^  hijos  cierto  destierro  que  tienen  por  el  santo  Oficio 
de 'la  vilfa  de  HbrtUichos  veinte  años  ha,  siendo  muchachos; 
y  esto  don  Francisco  de  Mendoza  se  lo  prometió  muchas  va^^ 
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ces^  y  con  esto  los  entretenía  en  las  minas ,  y  sin  esto  no  ti-a- 
tará  cosa, 

ítem:  en  lo  que  toea  á  las  minas  de  Cazalla,  Araeena  y 
Galaroza,  el  dicho  Francisco  Blanco  tiene  dicho  su  dicho 
ante  Sancho  de  Paz  ,  y  torna  á  decir  que  en  aquellos  tér- 
minos S,  M.  no  debe  beneliciar  minas ,  porque  son  travesie- 
gas,  y  no  se  ha  visto  hasta  ahora  mina  alguna  que  sea  prin- 
cipal, y  es  mejor  que  se  tic  licencia  para  que  en  aquellos  tér- 
minos se  busque^  y  á  partido  se  dé  lo  descubierto  y  por  des- 
cubrir» 

#  #  #  # 

3  de  Julia  de  1S67*  Los  mismos  oficiales,  con'^fecha  5 
de  julio  deste  aiio ,  dicen  que  el  día  antes  liabia  vuelto  de  la 
corte  Francisco  Blanco ,  y  habiéndosele  propuesto  que  se  le 
darian  nueve  reales  cada  dia ,  se  negó  á  servir ,  y  luarclió  á 
su  casa. 

Que  en  mayo  y  junio  no  se  liabian  podido  hacer  fundi- 
ciones ni  afinaciones  por  taita  de  metal. 

3o  de  agosto  de  iSóy,  En  carta  de  3o  de  agosto  parti- 
cipan los  mismos  que  j>or  fin  habían  logrado  traer  á  Fran- 
cisco Blanco ,  el  cual  poniendo  bastante  gente  en  el  pozo  Ri- 
co y  el  de  la  Puerta,  á  los  qxiince  estados  de  la  haz  de  k  tier- 
ra Itallü  un  poco  de  metal  en  la  mineta  que  va  hacia  medio- 
dia  en  la  pared  de  oriente ,  metido  dentro  de  ella  en  partes 
mas  que  una  vara  de  medir ,  con  buenas  esperanzas. 

Que  Maestre  Hantz  habla  vuelto  también ,  y  asental>a  el 
ingenio  de  desaguar:  que  habiendo  visto  él  que  no  se  le  ro- 
gaba ,  se  había  moderado  algo»  y  ya  daba  la  razón  á  los  ofi- 
ciales españoles  que  preferían  para  las  adeniaciones  las  made- 
ras con  corteza. 

Que  el  dia  antes  habla  enfermado  Blanco,  y  se  hallaba  en 
Llerena.  —  Que  él  y  otros  consortes  snyos  de  Hornachos  te- 
nían noticia  de  que  el  destierro  de  dicho  pueblo,  á  que  los 
halña  condenado  el  santo  Oficio,  se  podrá  transigir  por  3oo 
ducados,  y  se  empeñan  en  la  corte  para  el  buen  y  pronto 
despacho  de  este  negocio,  á  fin  de  teiF  ipataz. 

En  2G  del  mismo  mes  de  ag  látta  áSJ 

marcos  <,  6  onzas  y  7  ochava»  i 
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de  octubre  de  iSó^*     Con  fcclia  3i    de  octubre  los 
oficiales  avisan  que  Franeiftco  Blanco  hal>ia  vuelto  res- 
Jo  :  que  al  metal  que  halló  no  se  le  liabia  querido  to- 
car, por  el  peligro  délos  hundimientos  que  amenazaban Que 

te  ÜCTaba  siete  estados  encima  de  lo  hundido,  y  se  iba  ade- 
mmdo  y  asegurando,  estando  ya  cerra  el  metal  »La  ventu- 
nn  de  e«te  hombre  (  dicen  )  es  grande^  parece  que  Dios  es 
» servicio  de  dar  metal  do  quiera  que  pone  gente  ;  y  de  un 
*»cabo  un  poco  y  de  otro  otio  poco  5  se  han  juntado  ya  mas 
I»  de  6c  o  arrobas." 

Añaden  que  Maestie  Hantz  tardó  64  días  en  poner  la  ca- 
al  ingenio  de  desaguar,  y  hecho,  se  fue  á  su  casa  ,  que- 
lodo  cuidando  de  él  Juan  de  Quero,  buen  oficial. 

#  #  #  # 


del   capataz  Francisco  Blanco^  al  presidente  del 
ejo ,  dando  cuenta  del  estado  que  tenían  las  minas 


de  GuadalcanaL 
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Muy  magnífico  señor: — Bien  terna  vuestra  merced  noti- 
cniando  fui  á  esa  corte  que  vuestra  merc€?d  me  mandó  que 
á  las  minas  de  Guadalcanal  á  entender  en  l>enelici arlas, 
ofireciraientos  cjue  vuestra  merced  me  hizo,  que  si  hallase 
metal  y  vena  que  se  habia,  que  vuestra  merc^  haria  que 
S^o  ?  mis  I  lijos  seríamos  de  buena  ventura  y  seríamos  bien  ga-^ 
br^íonados  y  se  nos  haria  mucha  merced;  y  conforme  á  ello,  y 
.COofiando  en  la  palabra  tle  vuestra  merced  y  del  señor  Frau- 
de Laguna,  yo  fui  á  las  dichas  mmas  ansi  cx)mo  vino  la 
fcpCMCrera  carta  de  vuestras  mercedes;  y  entendí  en  beneficiarlas: 
ly  ftie  Dio6  servido  que  en  el  pozo  la  Puerta  que  estaba  cuatro 
.años  habia    cerrado,  que   no  se  sacaba  del    otra  cosa   sino 
teífitc  zaras  de  agua  cada  mañana,  y  en  sacándolas,  ceiraban 
ría  puerta  del  jkjzo  y  se  iban,  y  dcsta  manera  estaba  el  dicho 
pMo  los  dichos  cuatro  años ,  y  aun  cinco ,  ún  haber  otro  pro- 
techo del ;  y  como  fui ,  lo  fice  abrir  y  entré  en  él ,  y  jmito  á 
minuta  que  va  á  dar  á  la  plaza,  junto  á  la  pared,  á  mano 


CUd         J 

m 


ttl6  AÑO   1567. 

Líquierda,  detras  de  la  diclia  pared  una  vara  de  dentro,  hallé 
el  üietaU  y  ansi  descubrí  dos  estados  en  alto  del  dicho  metala 
el  cual  es  muy  bueno,  de  veinte  y  cuatro  marcos  el  quintal,  y 
para  hacer  esto  liice  entrar  á  los  oficíales  prnnero  dentro,  pa- 
ra que  viesen  como  lo  habla  dejado  Rodrigo  Lucas  ademado 
y  jxTdido,  |iorque  algunas  ademas  allegaban  al  mesmo  metal; 
y  hiego  yo  hice  desatlemar  jiara  derribar  ona  barriga  que  ha- 
cía allí  el  pozon  entendiendo  que  tras  la  diclia  barriga  estaría 
allí  algún  metal ,  y  ansi  en  cavando  que  cavé  para  dentro  la 
dicha  vara  de  nietíir,  hallé  el  dicho  metal,  y  descubrí  hasta  dos 
estados  de  poyo  de  metal ;  y  esto  fue  martes  diex  y  nueve  diat 
del  mes  pasado:  y  kicgo  como  pareció  este  metal,  Diego  Váz- 
quez y  Pero  de  Alba,  capataces  de  Rodrigo  Lucas 5  mostraron 
mucho  pesar  y  sentuniento  [X)r  haber  parecido  5  por  ver  que 
Eodrigo  Lucas  ni  ellos  no  lo  habían  |X>dido  descubrir ,  jx*r- 
que  ellos  no  entendían  en  buscar  el  metal,  sino  en  hacer  in- 
genios para  sacaí*  agua ,  y  en  esto  gastaban  el  tiempo  y  el  di-» 
ñero,  y  no  en  adobar  ptcayos  pai-a  trabajar  en  la  veua,  porque 
estoes  lo  mas  necesario  jmra  beneficiar  la  vena;  y  ansi  lo  he 
hecho  yo  este  poco  de  tiem|X>  que  he  estado  allí,  que  tres  fra- 
guas no  bastaban  darme  recado  para  aderezar  los  ptcayos,  y 
si  no  fuera  porque  el  sábado  adelante  en  la  noehe,  que  fueron 
veinte  y  tres  del  pasado,  que  me  envió  mi  rauger  a  llamar  por- 
que estaba  muy  mala  de  un  carbunco,  y  vine,  y  en  el  cami- 
no me  dio  un  vahído  de  cabeza  y  caí  de  la  ínula»  y  me  mal- 
traté de  tal  manera ,  que  me  trujeron  á  mi  casa  atravesada 
en  una  bestia,  donde  rae  sangraron  dos  veces;  y  después  des- 
to  me  sucedió  unas  calentnraís,  tercianas  dobles,  deque  he  esta- 
do  muy  malo^  aunque  ya,  beiuhto  Dios^  vohne  mejorando;  y 
lo  que  mas  he  sentido  de  mi  mal  ha  sido  por  hal>ernie  dado 
en  tal  coyuntura ,  porque  se  impulió  el  de^o  que  yo  tenia  al 
servicio  de  S.  M,,  ]K)rqnc  si  por  ello  no  fuera,  ya  se  hubie- 
ra sacvido  razonable  parte  con  que  S.  M,  fuera  servido  y 
socorrido;  placiendo  á  Dios  presto  iré  á  que  haya  efecto  el 
dc«eo  que  tengo  de  servir  a  S.  M. ,  porque  yo  creo  que  lo  que 
Dioe  ha  sido  scrv  ido  demosn^arnos  será  co^  nrincipal, 

porque  parece  ser  nuevo  inetaK   v  r        ♦"•"  que 

vine  aquí  malo,  vino  aquí  el  tesut*  ^  de 

mi  salud  ,  y  le  diese  ordaí  de  lo  i- 
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m  cpe  0108  me  daba  salud  para  ir  allá :  yo  le  dije  lo  que 
bb  tle  hacer^  y  ansilo  hizo,  y  prosiguiendo  adelante  hullo  qu¿ 
d  metal  liacía  la  plaza  que  es  muy  buena  serial  para  que  q( 
Wttíi  «era  mucho:  encamínelo  luiestro  Señor  como  yo  deseq| 
^■r  cierto  es  roas  que  yo  aqoi  puedo  significar;  y  porque  yn 
M>  tengo  ninguna  8eg,urKlad  con  los  capataces  de  RodrigQ 
Lacas»  que  son  Diego  Vázquez  y  Pero  de  Alva^  conviene  f 
ooeeeaarío  para  servicio  de  S*  M.  que  vuestras  niercecJes  los 
Banclen  despedir,  jiorque,  conio  yo  he  hallado  este  metal  que 
cUcM  ni  8u  amo  Rodrigo  Lucas  no  han  sido  para  lo  descubrirp. 
iKÚeoen  odio,  y  poilrian  alguna  vez  dar  con  la  maroma  coii^ 
IBÍ§D  abajo  donde  me  hicieííen  pedazos,  y  no  es  justo  qu» 
viKsas  merceiles  den  lugar  á  ello.  El  otro  dia,  cuando  escribief 
Bfl  lot  oficiales  de  las  muías  ^  no  e&cnhí  ]X)rque  estaba  ac^ 
tnfermo^  como  tengo  dicho,  y  agora  los  escrllx)  pira  que  vue# 
irms  nirrc«*des  lo  eepan  de  mí  lo  que  pasa^  y  en  estando  para 
clki  nie  partiré  luego  á  la  mina^  y  con  toda  voluntad  y  dUi- 
geoda  procuraré  de  servir  á  S.  M-,  y  de  todo  lo  que  sucedier 
re  avisaré  á  vuestras  mercedes.  ^^ 

El  fxirtador  desta  es  Alvaro  Blanco  mi  hermano^  ej  cüa(< 
deznas  de  !o  escrito,  dará  mas  larga  relación  á  vuestras  mercer 
flc8  lie  lo  que  pasa,  porque  yo  lo  he  tratado  y  comunicado,  j 
catíende  nmy  bien  los  negocio®  de  minas,  al  cual  vuestra* 
jncrcecles  podran  dar  crédito:  y  va  á  des[>achar  ciertos  nego^ 
006  cjue  tiene  en  esa  corte;  si  del  tavor  de  vuestras  mcrcedei 
hubiere  necesidad ,  supliro  á  vuestras  mercedes  se  le  dé,  por- 
l|iie  la  mercetl  que  m  le  hiciere  la  recibiré  por  propia;  y 
fioeitno  Señor  la  muy  magnífica  pericona  de  vuestras  mercedes < 
^nanle  y  estado  acreciente  como  sus  servidores  deseamos.  De 
lieretia  y  de  setiembre  ii  <los  de  mil  quinientos  sesenta  y  siete 
aoo«. —  Besa  las  manos  de  vuestras  mercedes  su  servidor  ,^^ 
«Fcancísco  Blanco* 
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Carta  del  capataz  Francisco  Blanco  á  los  muy  ilustres 
señores  Francisco  de  Garnica  y  Francisco  de  Laguna^  con-^ 
tadores  mayores  de  la  haciendu  de  S.  M.^  dando  atenta 
del  estado  de  las  minas  de  Guadalcanal  y  otros  partí  cularest 

Secretaría  de  liacíei]da«£&Míjia»,  nuiíu  Ea« 
Mfi  3t  de  CKMubre  de  1S67. 

I-  Muy  ¡lustres  señores:  La  presente  es  para  hacer  &aber  á 
"Tuestrai  mercedes  lo  que  por  acá  psa,  y  darles  cuenta  de  la 
merced  que  Dios  nie  hace,  que  es  mas  que  yo  le  sé  pxUr,  pues 
paresce  que  en  ninguna  parte  pongo  plomeros  y  manos  que  no 
I  halle  metal:  en  unas  partea  parece  ser  algo  y  en  otras  menos: 
lliay  hoy  en  seis  ó  siete  jxirtes  metal ,  y  ansí  se  ha  itlo  sacando 
■y  se  saca  cada  dia,  y  espero  en  Dios  que  de  todas  partes  ten' 
Urá  S.  M.  provecho,  y  algunas  parles  han  de  hacer  cantidad 
I  de  metal  Lo  principal  que  por  ahora  yo  siento^  es  lo  que  se 
l'lialló  en  el  ¡lozo  de  la  Puerta  de  que  hice  sal^er  á  vuestras 
I  mercedes  los  dias  pasados.  No  se  ha  tocado  en  ello  hasta  ase** 

furar  el  pozo,  porque  habia  muchos  hundimientos  encima,  y 
ansc  traído  de  siete  estados  de  alto:  ya  venimos  cerca  del  nic* 
itaU  y  viniéndolo  buscando  hemos  liallado  encima  mas  metal, 
pque  entiendo  que  ha  de  ser  todo  uno;  j>lega  a  Dios  que  sea  lo 
ique  yo  deseo :  hay  en  este  mismo  pozo  de  la  Puerta  en  otras 
I  dos  minetas  metal  que  se  va  sacando,  y  unas  veces  es  buena 
I  «grosedad  de  vena  y  de  metal,  y  á  veces  se  atlelgaza;  y  en  otra 
linlneta  en  este  pozo  van  buenas  señales  y  pintas  de  metal: 
1  ansimismo  en  el  Rico  hay  metal  en  un  pozo,  y  hay  pegadu- 
i  ras  en  prtes  donde  se  sacará  provecho,  y  podría  ser  algún 

ramal  de  metal  ó  algún  codo  como  suele  acaescer ;  y  en  el  de 
^la  Traviesa,  y  en  otras  partes  no  espero  mas  que  ver  la  caja 
ft proveída  de  metal,  para  lomar  el  camino  y  ir  en  persona  á 
I  pedir  la  palabra  á  vuestras  mercedes  que  me  dieron  de  las 
I  mercedes  que  S.  M.  n>e  habia  de  hacer.  S  rr»  á  vuestras 
L  mercedes  no  me  olviden ,  pues  que  otad  y 

ft  pierdo  de  mi  hacienda  mas  di  U;  y 

pues  yo  tengo  hi  hallado  ina§  «  pa- 
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itzca  en  la  capa,  pues  sirvo  á  buen  señor,  que  la  gente  ve  tan 
daio  la  ra2X>a  que  hay  de  ée  me  haq^r  meroéd  y  pagarme  mi 
lraba)0,  que  todos  me  dicen  cada  hora  como  no  se  me  hace 
meraed ,  7  como  no  voy  á  pedirla ;  y  esto  dicen  de  ver  la  mi- 
na tan  mudada  en  todo  de  como  la  vieron ,  y  de  ver  el  traba- 
jo y  diligencia  que  yo  pongo  en  servir  en  esta  hacienda :  yo 
XK)  tengo  de  acudir  Ano  á  vuestras  mercedes,  de  donde  espero 
todo  d  bien  que  me  ha  de  venir:  ya  vuestras  mercedes  saben 
^ne  esto  que  se  me  señaló  siempre  se  me  dijo  que  era  para 
entretenerme,  y  entre  tanto  que  se  vía  mi  servicio;  pues  Dios 
lia  sido  servido  que  hay  de  qué  sacado  por  mi  industria ,  será 
anazon  se  me  dé  algún  socorro  y  sd  me  dé  el  salario  convinien- 
Ibe ,  sicpiirra  el  que  tenia  quien  nunca  dio  muestras  de  meres- 
^erlo;  que,  demás  de  la  causa  que  hay  para  ello,  me  lastima 
^er  á  mi  muger  y  hijos  llorarme  delante  todas  las  veces  que  los 
'Veo,  por  ver  el  peligro  á  que  me  pongo,  y  el  poco  galardón 
^]ne  ddlo  saco;  que  ya  si  esto  fuese  igual,  paresce  que  seria 
sdgun  consuelo  para  ellos;  que  para  mi,  el  mayor  contento  que 
me  puede  venir  es  hallar  metal:  yo  espero  en  Dios  que  vues» 
tras  mercedes  lo  remediarán  como  es  justo,  pues  lo  puedeii 
bien  hacer,  y  me  harán  merced  en  esto  y  en  lo  demás  que  yo 
he  pedido.  Nuestro  Señor  las  ilustres  personas  de. vuestras 
meicedes  guarde  como  yo  deseo. — De  estas  minas,  y  de  Octu- 
bce  trñnta  y  uno  de  mil  quinientos  sesenta  y  siete.  —  Muy 

ilustres  señores. Criado  de  vuesas  mercedes  que  sus  manos 

beso Francisco  Blanca 

-  Resolución.  »Que  se  ha  recibido  su  carta,  y  por  ella  y 
nía  que  los  oficiales  escriben  se  ha  entendido  en  el  estado  en 
•»i]ue  están  las  minas  y  el  buen  efecto  que  por  su  industria  y 
»» diligencia  se  va  consiguiendo,  deque  quedamos  con  con- 
siento, y  que  esperamos  que  con  la  diligencia  y  cuidado 
«»qne  él  pone  de  su  parte,  se  ha  de  hallar  y  dar  en  la  caja  del 
M metal  neo,  de  que  S.  M.  se  terna  por  muy  servido  del,  y 
*»que  añ  sea  cierto  que  terna  merced  de  su  servicio  y  de 
''thacelle  gracia  como  sea  razón,  Scc. 
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Belojcion  que  inició  desde  Aracena  Lope  Díaz  de  Mercado 

en  siete  de  enero  de  mil  quinientos  sesenta  y  ocho ,  sobre 

el  estado  de  aquellas  minas. 


GontadiurÍA  de  Isj  minas ,  num.  20. 


de  enero  de    iS6B« 
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Primeramente  en  lae  minas  de  la  Nava,  y  del  cerro  de  los 
[Azores,  y  de  Est|tiivel,  y  de  la  Casilla,  hay  cuatro  casas  pe-' 
iqneñad,  en  cada  mina  la  suya,  que  al  presente  no  sirven  dé 
Vcosa  alguna:  convendría  que  V.  M.,  siendo  servido,  loandase 
I  lo  que  se  hará  dellas,  porque,  si  sedesmanparan  se  han  decaer, 
I  y  si  no  se  desmán  paran  es  menester  repararlas  para  que  no 
ie  cayan* 

De  la  di(  ha  mina  de  la  Casilla  hay  en  esta  fábrica  poco 
menos  tie  trecientas  arrobas  de  aietal  marga  jltoso  de  ¿i  tres  on- 
ras  de  plata  el  quintal ,  y  también  hay  otras  cuarenta  arrobas 
de  metal  pobre,  poco  mas,  de  la  mina  del  arroyo  del  Castaño, 
que  tendrá  á  dos  onzas  de  las  fundiciones  y  afinaciones  pasa- 
das: hay  también  cien  quintales  de  cobrizo  por  requemar,  po» 
co  mas  ó  menos,  que  tendrán  á  dos  onzas  unas  con  otras  el 
quintal,  y  algunas  cincuenta  an-obas  de  rehuses  y  escobillas  la» 
vadas  ^  y  otras  ciento  y  c'mcuenta  de  greta  y  cendrada ,  y  tres 
quintales  de  plomo  pobre;  y  algunas  buenas  escorias  para  fun« 
dir ,  y  otros  relaves  que  se  potlrian  lavar,  y  otras  << 
ramientas,  ansi  de  las  minas  como  de  las  fundicioiíL- 
ciones  que  están  cargadas  en  n¿  cargo  del  almacena  caféace» 
me  que  convendría  tpie  V.  M.  para  mi  ti# 
de  mandar  pardcular mente  lo  que  se  ha 
que  he  dicho,  y  de  laa  dichas  herram 
quién  se  entiegaron* 
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También  tengo  escrito  á  V;  M*  que  habla  en  e$ta  fábrica 
la  \illa  de  Aracena  una  casa  que  se  compró  para 
?.  IL  por  orden  de  don  Francisco  de  Mendoza ,  y  junto  á 
db  wt  alquilaron  oa^as  dos  casas  y  dos  corrales  de  que  se  pa- 
tada un  año  veinte  y  cuatro  ducados^  á  seis  jx>r  ca- 
na y  corral ,  y  que  en  estas  casas  y  corrales  por  la  di- 
dbi  orden^  Incorporándose  las  unas  en  las  otras,  se  liicieron  de 
■QCTO  loe  hornos  de  fundición  y  buitrones  en  que  se  ban  fun- 
dada y  afinado  Ic^  metales  de  las  dichas  minas,  en  cpie  se 
CHiaroii  por  V.  M,  poco  menos  de  ciento  y  cincuenta  mil  nia- 
DMdis:  é  agora,  habiendo  visto  que  V.M,  no  mandaba  proveer 
€00  qué  se  pagase  el  alquiler  desto,  desde  fin  de  agosto  pasa- 
do en  adelanie,  por  excusar  la  coeta,  di  onlen  de  volverlas,  y 
ki  líoWi  á  siifl  dueños  de  emprestado  las  dichas  casas  y  corra- 
leí  con  lo  edificado,  dando  á  cada  uno  lo  siiyo  para  que  se 
apro^ cebasen  dellas,  hasta  que  V.  M,  mandase  lo  cjue  se  ba- 
tía de  tiacer  en  esto;  y  porque  una  de  ke  dichas  casas,  por 
mtMT  embarazada  con  los  hornos  de  fimdicion  y  fuelles  y  otras 
IBBa,  Qo  se  )e  pudo  volver  á  su  dueño,  le  di  en  recompensa 
faoL  que  viviese  en  ella  la  casa  que  se  compró  por  V,  M»  en 
ectan  los  buitrones  y  el  metal,  y  casas  del  almacén,  todo 
de  prestado ,  por  excusar  el  alquiler,  hasta  que  V.  M. 
lo  que  se  ha  hacer ;  convendrá  que  vuestra  Magcstad 
rido  de  mandar  lo  que  en  eáto  se  liará ,  y  que  ee  pro- 
con  qué  se  repare  estas  casas ,  porque  si  no  se  reparan  se 
rán  como  se  han  comenzado  á  caer  este  invierno,  de  tal 
inera  que  fue  necesario  repararlo  yo  luego  como  lo  reparé, 
oo  ine  queda  con  qué  poderlo  liacer  adelante,  porque  la 
lia  de  todo  el  dinero  que  fué  á  raí  cargp  hasta  6n  deago»- 
»del  aski  pasado  de  quinientos  sesenta  y  $iete^  la  tengo  en- 
'  "  á  la  contad  y  ria  mayor  de  cuentas  de  V,  M.,  y  solamen- 
iiidx)  de  alcance  en  ella  hasta  el  dicho  dia  mil  y  docientos 
líU  y  un  maravedís  y  medio,  y  después  no  he  rcsci-* 

alguna. 
JV.  M.  fuere  serv  ¡do  de  entender  mas  en  particular  y 
ontciiido  en  esta  relación,  y  como  lo  he  yo  irata- 
*lgunas  veces  por  mandado  de  V.  RL  con  loi 
ixlnas  de  Guadalcanal,  lo  podrá  mandar  ' 
ue  yo  di  á  los  dichos  ohcialcs  que  em 
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roa  á  V.  M,  con  su  paixjcer ,  y  por  otra  mi  carta  y  relación 
que  yo  envié  á  V.  Rl,  porque  todo  lo  que  aquí  digo  en  su- 
ma ^  se  dice  en  ellas  en  particular  ,  y  se  trataron  con  los  di- 
chos oficiales,  y  dierou  su  parecer  eu  ello,  hasta  que  esto  se 
*  provea  se  me  mande  lo  (juc  tengo  de  hacer  de  todo  lo  que  da 
kaido  y  es  á  mi  cargo:  yo  no  sé  cómo  me  pueda  dcscuihara/ar 
[de  Jas  cosas  desta  lubrica,  como  V.  M.  lo  ba  mandadu  nm-^ 
[chas  reces.  —  Fecha  fue  esta  relación  en  la  villa  de  Aracena 
I  á  siete  dias  del  mes  de  enero  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y 
ocho  años.  —  Por  mí  Lope  Díaz  de  Mercado. 

#  #  #  # 

I-  8  de  enero  de  i568.  En  el  día  siguiente  8  de  enero  de 
este  mismo  año  escrilHeron  los  oficiales  tle  las  uiiuas  que  se 
habia  tpiebrado  el  árbol  cu  que  amiaba  la  cadena  del  inge- 
nio de  Maestre  Ilantz,  y  qoe  con  la  mucha  agua  que  hubo 

ren  aquellos  días  gnceílieron  algunos  hundimleutos  en  las  mi- 
nas 5  teiüentlo  necesiilad  de  desaguarhs  á  fuerza  de  brazo,  coa 
grande  costa  y  trabajo,  y  que  el  mgeuio  no  podría  volver  á 
estar  corriente  hasta  el  verano. 


r.&  de  marzo  de  i568u  En  carta  de  5  de  marzo  del  am^ 
\wDO  año  dan  cuenta  que  el  14  de  febrero  anterior  enviaron 
\k  Sevilla  1929  marcos,  6  onzas  y  7  ochavas  de  plata. 

Que  en  la  mineta  de  en  medio  de  la  Gran  Compaña  se  pu- 
so labor  en  cierto  metal  que  llaman  sordo ^  y  de  ninguna  ley^ 
que  parece  se  habia  dejado  cuando  se  labraba  dicha  mine- 
ta; y  que  á  los  78  estados  se  habia  dado  metal  muy  rico,  que 
parecía  muy  firme:  que  mas  adelante,  á  otros  üo  estados^  se 
Labia  dado  también  otro  metal  sordo  que  llevaba  trazas  dé 
parar  eo  buen  metal 


#  •  • 


iptíntamiento  de  cesión  y  renuncia  de  Martin  Delgadú 

ii¡  derecho  que  pudiera  tener  á  la  mina  del  Molinillo^ 

término  de  GuadalcanaL 

G»iitlidaríai  genermk»,  núm.  $07^, 
6  de  abril  de  1S68. 

•  #   #   • 

En  6  de  abril  de  este  misaio  año  de  1 5 68  se  forraanzóés^ 
mura  de  obligación  y  concierto  que  otorgaron  los  herede* 
iw  de  Martin  Delgado,  en  la  villa  de  Madrid  ante  Juan  de 
ViTanco  ^  escribano  de  su  Magestad  y  notario  publico  en  su 
corle ,  reinos  y  tóíorios,  apartándose  y  renunciando  el  dere* 
cho  que  podian  tener  á  la  mina  rica ,  llamada  del  Molinilld, 
■ka  en  té^rtwino  de  !a  villa  ele  Guadalcanal ,  por  decir  había 
mió  el  dicho  Martin  Delgado  el  primer  hallador  y  descubri- 
dor; y  cíHiviméndose  en  recibir  de  S,  M.,  en  cuyo  favor  ha- 
ciatl  la  referida  renuncia ,  diez  y  siete  cuentos  doscientos  se*- 
ftnlB  y  ocho  mil  ciento  y  sesenta  y  cinco  maravedís  en  dine- 
ro de  contado,  por  once  partes  de  las  diez  y  ocho  en  que  se 
•ubdiv  ¡dieron  los  cien  mil  ducados  que  se  asentaron;  y  diez 
etiemos  novecientos  ochenta  y  nueve  mil  setecientos  quince 
de  las  «ele  rtfstantes  en  juros  á  diez  y  ocho  mil  el  millar ,  cu- 
yas cantidades  unidas  á  nueve  cuentos  doscientos  cuarenta  y 
dot  mil  ciento  veinte  maravedís  que  se  tenían  anticipados  al 
Martin  Delgado,  componen  los  dichos  cien  mil  ducados  de 
Qtte  contrato. 

Por  cédula  de  S,  M.  de  igual  fecha  se  aprobó  y  ratificó 
dicha  escritura  de  asiento,  y  se  mandaron  dar  los  albalás  de 
jaro  y  cédulas  de  dinero  al  contado  contenidas  en  la  mii^ma^ 
Refrendada  de  Pedro  del  Hoyo,  secretario  de  S,  M.,  y  Fran- 
daoo  de  Cárnica ,  contador ,  los  cuales  toxnaron  razón  en  los 
EiLroi  de  la  hacienda. 

#  *  *  # 

Con  U  misma  fecha  ae  dio  á  los  herederos  de  Mart 
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j  Delgado  un  albalá  de  ochocientos  diez  y  nneve  mil  setecien- 
l^  cincuenta  y  oclio  maravedís  de  juro  que  les  pertenecía  y 
Tdebiaxi  de  haber  por  las  once  partes  délas  diez  y  ocho  dtj 
licho  Martin  Delgado,  en  J4  loTJna  ^quc  en  él  se  expresa, 
ítuados  en  las  rentan?  de  estos  reinos ,  y  á  razón  de  diez  y  ocho 
[mil  maravedís  el  ipilkr,  y  su  J^^aga  4^e  primero  de  enero 
[del  refetüdo  año  de  mil  quinientos  sesenta  y  ocho  en  adelante 
[para  siempre  jamás,  con  facultad  de  pqderítjs  vender,  em|^e^ 
mar,  dar,  donar,  trocar,  cambiar,  enagenar  y  disponer  de 
[ellos  conx)  cosa  snya  propia,  reservándose  S.  M.  para  sí  y  pa^ 
^ra  los  señores  Reyes  sus  succesores  la  facultad  de  jxxlerlos  qiu- 
y  redimir  caarido  quisieren  de  las  j:)ersona&  que  los  tuvie- 
l^n,  y  con  condición  que,  si  algunos  años  no  cupieren  los  di-r 
chos  maravedís  de  juro  en  las  rentas  donde  íe  situasen,  que 
arrcn<;Udorcs.  y  recaufladores  mayores,  tesorero  ó  reee|HQ- 
del  partido  les  paguen  de  svi  cargo  por  mayor  lo  que  üo 
lf:upiere  por  menor  en  las  rentas  donde  se  situaren.  .  !•> 

Tomada  la  rajíon  de  este   albalá  conforme  á  lo  que  en  el 
Qnismo  se  manda  por  el  contador  Franciseo  de  Cárnica,  y  Pe- 
Jro  de)  Hoyo ,  secretarlo  de  S»  ]VL>  eu  los  libros  que  tienen  de 
hacieada. 


n 


#  #  #  # 

r>  17  rfe  abril  de  i568*  En  17  drl  mismo  mes  de  abril 
[•este  año  de  i563,  se  expidió  otra  Real  cctlula,  mandando 
Vjos  oficiales  de  Guadalcanal  que  pagasen  á  Pero  Yañez,  uno 
|-^e  los  herederos  de  Martm  Delgado,  lí^  ducados,  conibrme  al 
Ifisiento  y  concierto  tomado  con  ellos  y  sus  consortes,  ademas 
we  a,5oo  ducados  que  se  les  libraban  en  el  tesorero  general,  y 
^  de  otra  cantidad  que  se  les  señalaba  en  jnro  y  renta  al  conta- 
[iJO,  por  cualquiera  dereclio  que  pudiesen  tener  á  la  mina  ri- 

1^  que  descubrió  el  mismo  Martin  Delgado, 

Por  la  misma  razón  y  con  la  misma  fecha  se  libraron  otroft 

5oo  ducados  á  Diego  Tañez,  y  6eo  á  Diego  Calvo. 


#  *  #  * 


4  de  mayo  de  1 568,     Habiendo  e' 
cargado  á  los  oficUdes  de  las  míiiat 
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fimiasen  de  personas  hábiles  y  suficientes  que  pudieran  ir  á 
l^enefióar  y  labrar  las  minas  del  Nuevo  reino  de  Granada  qué 
cataban  abandonadas  por  falta  de  operarios ,  contestan  en  4  de 
zKayo  de  este  año  que  había  plomeros,  lavadores,  fundidores, 
-y  afinadores  asi  casados  como  solteros  que  irían  de  buena  ga- 
X3a;  pero  que  toda  era  gente  de  poco  caudal,  y  enseñados  á 
la  buena  paga  de  Guadalcanal;  y  que  sin  algún  partido  en 
cjue  viesen  mejoría  en  sus  personas,  no  se  moverian  á  ir;  y 
oue,' cuando  menos,  sería  neccsarío,  demás  de  las  licencias, 
darles  el  flete  y  matalotage. 

Con  la  misma  fecha  participan  al  consejo  de  contaduría 
sitfyor  qne  el  metal  que  habia  parecido  en  la  mineta  de  la 
^jran  Compaña  se  habia  adelgazado  á  poco  mas  de  un  estada 

•  #  #  # 

4  de  julio  de  i568.  En  carta  de  4  julio  de  este  mismo 
año  dan  cuenta  de  que  se  habian  continuado  las  labores  por 
d  orden  regular ,  y  que  el  capataz  Francisco  Blanco  seguia 
las  operaciones  con  todo  esmero  y  furia ,  y  con  esperanzas  de 
metal.  Que  en  su  opinión ,  la  parte  principal  era  labrar  los  pó^ 
zos  ricos ,  y  en  efecto  se  habian  sacado  de  ellos  100  arrobas  de 
metal  bueno. 

8  de  julio  de  i568.  £n  8  del  expresado  mes  y  año  se 
mandó  á  los  referidos  oficiales  y  á  los  deCazalla  remitiesen  re^ 
lacion  de  los  terreros  de  lamas,  escorias  y  metales  que  queda- 
ron junto  á  las  minas  de  Cazalla  cuando  ee  beneficiaron ,  y  la 
calidad  y  aprovechamiento  que  tuviesen,  á  pedimento  de  Juan 
Ruiz  de  Ysudivieso  y  Alonso  Delgado. 

•  •  •  • 

Habiendo  el  consejo  de  contaduría  mayor  mandado  por 
provisión  formal  que  se  ensayasen  los  terreros  de  las  minas  de 
Cazalla ,  se  verificó  así ;  como  resulta  de  la  diligencia  del  te- 
nor literal  siguiente. 


#  #  #  # 
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Jato  para  que  se  ensayen  ciertos  terreros  de  las  minas  de 
Cazalla^  y  producto  de  los  ensayes. 

V-  CoDtaduTÍa.  de  las  mina»^  nlitu.  xo* 

m  II  de  agüito  de  íSk%* 

En  las  minas  tle  S,  M,  término  de  G\iadalcanal,  en  once  < 
-agosto  de  mil  qoimcntos  y  ses^^nta  y  ocho  años,  los  señorea 
Martin  López  de  Yeribar,  y  Geróniínode  Anuncibay,  conta- 
dor y  tesorero  de  S.  M.  en  estas  dichas  minas,  en  cumplimien- 
to de  una  su  provisión ,  enviaron  á  las  minas  que  en  su  nom- 
bre se  beneficiaban  en  el  término  de  la  \illa  de  Cazalla,  y  de 
los  terreros  dellas  se  trujo  metal  y  tierras  apartadas  cada  uno 
de  los  dichos  terreros  de  ]:»or  sí ,  el  cual  dicho  metal  se  entre- 
gó boy  dicho  dia  á  Marcos  Enrique^  ensayador  destas  dichas 
minas,  para  que  lo  ensaye  y  declare  con  juramento  á  como 
-  acuílen  los  dichos  terreros ,  para  cpic,  conforme  á  ello^  avisen 
■;á  S.  M.  de  lo  susodicho,  y  lo  firmaron. —  Martin  López  de; 

■  Yeribar.  ^^i 

■  Enlas  dichas  minas  en  catorce  del  dicho  raes,  ante  los  di- 
BcTios  señores  oficiales  pareció  el  dicho  Marcos  Enrique,  ensa- 

■  yador ,  y  dijo  :  que  él  ha  hecho  los  ensayes  de  cinco  terreros 
B  que  están  en  las  minas  del  término  de  Cazalla,  como  por  sus 
I  mercedes  le  foe  mandado  ^  los  cuales  dichos  terreros  acuden 
I  en  la  forma  siguiente. 

W        Primeramente,  el  terrero  de  la  choza  caida  junto  de  la  hi- 

■  gpera  responde  á  cuatro  on/as  por  quintal ,  lavado. 

I         El  segundo  terrero  que  está  en  la  zarza,  responde  á  seis 

m  onzas  por  quintal ,  lavado. 

I         El  tercero  del  pozo  del  agua  responde  á  dos  onzas  por 

I  quiníaU  lavada 

I         El  cuarto  terrero,  que  está  arrimado  al  dicho  pozo  del  agua^ 

I  responde  á  un  marco  por  quintal,  lavado. 

I         El  quinto  terrero  de  los  agenjos  responde  á  un  marco  por 

quintal,  lavado. 

Y  el  dicho  Marcos  Enrique,  ensava'^  -      odicho,  declaró 

que  los  dichos  cinco  ensayes  de  los  i  lerreros  están 
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l3Íen  y  fidmente  hechos,  sin  fraude  alguno,  á  su  leal  saber  y 
^atender ,  y  asi  lo  juró  á  Dios  y  á  la  cruz  en  forma  de  dere-* 

^:fao^  y  lo  nrmó  de  su  nombre Marcos  Enrique. 

E  por  los  dichos  señores  oficiales  de  S.  M.,  vista  la  dtícla- 
sracion  de  los  dichos  ensayes ,  dijeron  que  los  dos  terreros  que 
xesponden  á  marco  por  quintal  y  el  que  responde  á  seis  on- 
aas  que  se  han  de  beneficiar  por  S.  M. ;  los  cuales  dichos  ter- 
ceros no  estaban  desiertos ,  que  por  falta  de  lavador  y  agua  no 
ise  han  beneficiado,  y  se  beneficiarán  el  invierno  que  viene; 
"7  de  los  dos  terreros  que  responden  á  dos  onzas  y  á  cuatro 
por  quintal  podrá  S.  M.  darlos  á  partido  á  quien  fuere  ser- 
TÍdo,  dando  á  S.  M*.  la.  tercia  parte  del  provecho  que  se  saqar 
Tt^  oomo  lo  da  Francisco  Pérez  de  Canales,  los  cuales  dichof 
dos  terreros  no  se  deben  dar  á  partido  hasta  tanto  que  se  be* 
xiefiíden  ios  diclios  tres  terreros ,  que  se  hará  con  la  brevedad 
^loñble;  y  esto  dieron  por  su  respuesta,  y  lo  firmaron  de  sus 
aoínbres,  y  esta  declaración  y  parecer  se  ponga  en  los  libros 
de  la  oontaduría Martin  líopez  de  Yeribar. 


•  •  #  • 

3 1  cíe  agosto  de  i568.  En  3 1  de  agosto  escribieron  loi 
núiiiios  oficiales  diciendo  que  Cornelio  Sconop  acababa  efe 
Ik^ggr  del  Almadén,  y  había  tratado  de  seducir,  á  algunps  ofi^ 
dales  flamencos  para  que «e  fuesen  alli:  cosa  que  extrañan' mu- 
cho, debiendo  tantos  favores  Sconop á  aquella  fábrica;  y  aña* 
den  que,  aunque  los  españoles  eran  mas  honrados  y  suficien- 
tes, los  flamencos  se  arrojaban  mas  á  hacer  4^tajos  ppr  ter 

bnenoe  piqueteros.  . 

♦  »  ♦  ♦ 
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Carta  de  los  contadores  mayores  á  los  oficiales  de  las  mi* 

ñas  de  Guadalcanal  y  á  Lope  Diaz  de  Mercado ,  para  que 

volviesen  a  platicar  sobre  el  modo  con  que  debían  bcnejl^ 

ciarse  las  de  dracena* 


Oontadaríai  genetaleí,  núm.  85  f* 
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Oficiales  de  S*  M. ,  y  Lope  Díaz  de  Mercado ,  que  resii 
en  tas  nihias  dd  Guadalcanal  y  en  las  de  Aracena :  ya  eabets  y 
ternt  i»  entendido  en  el  estado  en  que  esta  o  las  diclias  mitias 
de  Aracena,  y  lo  qtie  cerca  desto  escribimos  á  vos  Lope  Diaz 
de  Mercado  en  diez  y  siete  de  noviembre  del  año  pasado  de 
quinientos  y  sesenta  y  siete,  respondiendo  á  lo  que  nos  e^ 
cribistes  en    que  deciades  que  en    aquella  fábrica  no   ha- 
bia  que  íuudir  sino  trescientas  arrobas  de  metal  que  eran 
jde  la  mina  nueva,  y  que  tuneo  la  veintena  parte  los  baila- 
[dores  (íella^  y  que  era  |x>bre  y  malo  de  fundir,  y  que  si  no 
ifucse  revolviéndolo  con  la  liga,  rehuses,  lavados^  escobillas  y 
TObrizos  requemados  que  alli  estaban  de  las  fundiciones  y 
"iS naciones  pasadas,  no  se  podría  sacar  de  ello  provecto,  y 
lio  que  en  esto  bobo  que  decir  é  se  respondió  fue  que,  si 
Vstos  metales  y  rebusca  se  pcidian  beneficiar  con  azoj¿ue,é 
resultase  de  ello  mas  beneficio  para  la  hacienda  que  uo  ba- 
stiéndolo con  fuego,  lo  tratásedes  tmfos  juntos,  haciendo  sobre 
rilo  el  asiento  que  conviniese  con  Canales  ó  con  otro,  con  el 
^nias  beneficio  que  pudiésedes;  y  si  conviniese  mas  que  se 
hiciese  con  fuego,  se  hiciese  conforme  á  lo  que  á  todos  os  pa- 
reciese mejor^  mirando  si  era  bien  beneficiar  por  sí  los  metales 
de  la  mina  nueva  ó  mezclarlos  con  otros,  y  de  cualquier  manera 
que  se  hiciese,  blciésedee  los  ensayes  y  dlligmcias  que  con- 
viniesen, para  que  hobiese  cuenta  de  lo  que  habían  de  haber 
los  particulares  por  lo  que   tocaba  á  la  dicha  mina  nueva, 
conforme  al  asiento  que  con  ellos  se  tomó>  leol^nr'      i*  todo 
el  cuidado  que  conviniese,  y  que  vos  el  di*  a 

avisasedes  de  lo  que  biciésedes;  y  des^ 
vuestra  de  nueve  de  enero  pasado»  ef 
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dolo  trataHo,  os  pareció  que  no  ee  debía  beijeiiciar  por  agora 
é  fficbo  mríal  basta  que  Canales  euttndiese  eo  rl  bf  iieílcio 
de  bs  terreíoe  de  la  dicba  Araceaa,  y  que  entonces,  si  no  ho- 
biae  mayor  cantidad  con  que  se  funfür,  se  h.iria  partido  con 
tí,  y  que  la  liga  se  podría  llevar  á  Guadalcanal ,  y  que  á  vos 
d  dicho  Loj  e  Diaz  de  Mercado  os  parecia  que  no  convenía 
i  la  dicha  hacienda  hacerse  anei,  sino  que  ec  fpndlcse  luegp 
revoelto  lo  uno  con  otro,  citando  la  parte  de  los  iKilladorcs 
líela  dicha  mina  nueva ,  porque  allí  se  liallaiian  personas 
qom  lo  fundirían  con  menos  salario  que  los  de  Guadakanal; 
y  que  los  rehuses,  cobrizos  y  otras  cosas  de  las  fundiciones  y 
ifioacÁooed  pasadas,  por  ser  cosa  plomosa,  se  beneficiasen  cou 
árgo,  y  echarles  greda  y  cendrada  ó  ahnártaga »  porque,  ba* 
iMéadf  ^se  de  Uevar  esta  liga  á  Cuadalcanal^  se  babian  do  lavar 
1m  rehuees^  y  seria  de  mucha  costa,  y  que  las  tiescientas  ar-' 
robas  de  toetal  de  la  mina,  porque  es  muy  marga jitosa,  y  no 
lo  fofua  bien  el  azogue,  y  tiene  necesidad  de  liga,  se  debía 
fundir  coa  tus  otras  cosas,  y  que  baciéndose  ansí  casi  no  se 
perdería  nada,  y  que  de  fundir  lo  uno  con  lo  otro,  la  greta  y 
cendrada  que  quedase  se  poílrta  llevar  á  Guadakanal ,  y 
coo  e^o  se  podría  dtsembarazar  la  fábrica  y  no  de  otra  ma- 
Dcra;  y  porque  de  esta  diversidad  de  pareceres  que  entre 
iro8oiras  bobo  en  este  punto  ^  ha  resultado  no  haberse  des- 
pués acá  tomado  resolución  en  lo  que  se  debe  hacer  y  convi- 
niere que  se  haga,  y  cese  lo  de  allí,  y  se  excuse  costa»  tor- 
oareia  á  pl.uicar  y  conftTÍr  luego  sobre  ello  los  unos  y  los 
CMros,  para  que  se  entienda  bien  la  forma  que  se  podrá  tener 
en  beneficiar  mejor  y  á  menos  costa  todos  loa  metales  y  re- 
boses que  hay  en  la  dicha  Aracena;  hacerlo  beis  ansí,  envian- 
do hiego  á  llamar  al  dicho  Lope  Diaz  de  Mercado,  y  confor- 
me  á  lo  que  os  parecitre  se  escribirá,  sin  lo  dilatar,  antes 
osando  en  ello  de  toda  brevedad  ,  y  que  se  excusen  gastas  en 
ño  lo  que  se  sufriere;  y  que  para  la  cuenta  y  parte  que 
m  de  Utvar  de  la  mina  nueva  el  licenciado  Esquí vel  y  sus 
tX)niorte8,  conforme  á  lo  contratado  con  ellos,  se  ensayen 
metales  eu  su  presencia,  y  con  intervención  de  las 
se  pesen  para  que  se  sepa  lo  que  de  líos  puede  prucc- 


I 
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El  establo  de  bt  mí^ii  en  finei  de  este  año  de  i5<^8  goqs* 
dirífüd  y  piftíctiLírmerire  cte  b  rebcíon  eoTÍada  por  les 
f^fíil#*trle  filuf ,  f|ii€  4  b  letra  dice  a§L 

'n  qtie  Cita  esta  mina  de  F,  M.  eiel  tér^ 
anal ,  y  de  los  gastos  de  cada  mes. 


JicIflfUjfl  firf 

"    mino  ilt  / 
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3 1  de  diotombre  de  i  S68. 

•  *  '*1¡íi  loi  |>07.o«  y  minütai  que  cu  la  dicha  mina  se  labran^  y 
hñ  |iitf(fíi  ilotitlo  liny  meuK 

Kii  iM  \mm  ih*  1.1  Trnvic-g;!  «e  labran  en  lo  firme  y  bondo 
do  ellíi»  i|uc?  BcrA  tfíftiifa  y  cinco  catados  de  k  haz  de  la  tier- 
>d,  x\ni  fuiíiot  f]itt3  llevan  muy  prAsprra  vena;  por  lo  cual,  y 
r'»r  I1  '^-  ■  »  íirnlhi  por  dcrrcho  de  los  dichos  pozos' la 

lií^iHv.i  j,:  ,,i  .    ,^uí^  hubii  rn  rl  diclw  poio  de  la  Traviesa, 
hlbimi ,  Ann^iiQ  con  murha  dure  >  í 

Ui  mhtttii  de  \a  €rati  (  leí  Jíc 
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foaode  la  Traviesa  se  ha  dejado  del  todo  la  labor  de  ellas, 
torqoe  el  metal  que  en  ellae  se  ha  hallado  es  sordo,  y  sin  ley 
ilgoDi;  j  s'i  algunas  veces  se  ha  hallado  rico,  ha  sido  en  bol* 
ttiQiay  pequeñas.  Estas  mínetas  van  guiadas  acia  el  norte. 
TodivU  qaeilaron  con  metal  sordo  que  no  se  acabó  de  sacar 
por  el  poco  provecho  que  de  ello  se  esperaba. 

Pozo  Rico. 

A  seis  estados  del  segundo  tiro  del  Kico  se  labra  una  mi 
atta  que  lleva  once  estados  de  largo  acia  el  norte:  ha  llevado 
SMiy  buena  vena ,  y  f  iotas  de  buen  inetah  Vase  siguiendo 
ioo  alguna  esperanza  para  catar  un  seno  que  está  alli  gran- 
de, y  ver  81  en  ella  hay  cosa  de  provecho. 

Eo  este  derecho,  acia  la  otra  testera  de  mediodía,  donde 
le  junun  las  dos  venas  del  Kico  y  de  la  Puerta ,  se  va  sacan- 
do oo  pozo  de  metal  rico  que  el  Blanco  halló  cegado  en  el 
dicbo  pozo,  el  cual,  labrando  otro  pozo,  fue  á  dar  en  éL  No  se 
nbe  lo  que  será.  No  puede  ser  mucho  porque  está  atajado  por 
aba  (O ,  oí  róenos  se  puede  saber  cuándo  se  acabará  de  sacar# 
Vt  muy  duro. 

En  el  suelo  del  torno  segundo  del  Rico  se  comienza  por 
debajo  de  este  metal  una  mioeta  acia  mediodía,  para  ver  si 
por  alli  se  pochia  sacar  adelante  la  vena  por  un  valle  que 
dras  veces,  mucho  antes  de  ahora,  se  ha  probado,  y  no  se  ha  h 

podido  salir  cou  ellot  porque  luego  se  pierde  en  llegando  al       H 

I    dicho  valle,  ^ 

En  el  torno  tercero  del  Rico  se  labra  otra  mineta  ácla  el  j 
norte  á  seis  estados  del  dicho  tiro.  Lleva  ocho  estados  y  bue-  H 
na  vena,  y  el  mesmo  hilo,  y  para  el  mesmo  efecto  que  la  mi-  " 
neta  arriba  dicha  del  torno  segundo. 

pozo  de  la  Puerta.  *t 

1 
i  - 

Asegurando  el  Blanco  los  hundimicotos  del  pozo  de  la 

Puerta,  se  halló  en  el  suelo  del  primer  tiro,  á  qnince  estados 

de  la  hax,  en  una  pared  de  los  huecos  que  quedaron  úv\  me 

tal  que  de  allí  se  wcó,  que  fue  mucho,  acia  la  parte  df 

dioak  é  la  pared  de  oriente,  un  poco  de  metal,  del  ei 
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dio  cueota  á  V.  M.  en  una  caita  nuestra  fecha  en  treinta  diat 
del  mes  de  agosto  del  año  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y  sie- 
te i  el  cual  metal,  aunque  por  Us  diligrncias  que  entonces  se 
lucieron  pareció  menos  de  lo  que  al  principio  habia  pareci- ; 
do,  se  siguió f  y  en  su  seguimiento  se  halló  lui  otro  [ioco  de 
metal  muy  rico  en  U  pared  contraria,  que  se  debió  quedar,  á 
lo  que  parece j  por  hundimientos,  que  tue  de  dos  estados  de 
largo  y  dos  de  hondo,  y  dos  palmos  de  aoclio.  Fuese  siguien- 
do este  verano  el  dicho  ramal,  aunque  delgado,  hasta  haber- 
lo rraido  mas  de  cinco  estados  de  donde  comenzó,  metiéndose 
siempre  en  la  dicha  pared.  Lleva  y  ha  llevado  siempre  raetal^ 
no  muy  rico,  pero  de  provecho.  Va  de  largo  mas  de  dos  es- 
tados, y  sale  de  él  una  mínela  acia  mediodía  muy  desviada 
ile  la  ven  i  principal,  la  cual  lleva  lYieíal  demás  que  una  cuar- 
ta, Polria  ser  que  en  alguna  parte  ensanchase,  y  que  la  dicha 
mineta  nos  guiase  á  tiias  prosperidad  Dio  después  de  escrito 
^sto  en  metal  rico,  aunque  fue  poco,  y  se  halló  como  soliizo. 

En  el  suelo  del  segundo  tiro  del  diclio  pozo  de  la  Puerta, 
guiado  acia  el  norte  por  el  mesmo  hilo  que  las  dos  minetaa 
del  Rico,  sin  mas  diferencia  qne  ir  por  otra  vena,  se  labra 
otra  mineta  que  á  los  caiorce  estados  de  largo  dio  en  metal. 
Habrá  veinte  dias  lleva  una  cuarta  de  ancho  en  ro<la  la  teste- 
ra. iNo  so  sabL*  lo  que  será.  Va  por  muchos  senos,  y  podría  ser* 
muclio. 

£n  ia  liax  th  la  tierra  se  abrió  un  pozo  á  seis  estados  del 
pozo  de  la  Puerta  por  largo,  y  otro  taqto  poco  mas  6  menos 
del  Rico,  acia  mediodía,  para  entrar  por  él  á  los  hundimien- 
tos grandes  del  dicho  pozo  de  la  Puerta,  por  la  costa  y  grao 
peligro  que  se  tenia  en  seguirlos  por  aba|o.  A  los  cinco  esta- 
dos de  él  se  topó  con  piedras  Je  muy  rico  metal  que  caían 
entre  la  tierríi  que  se  hundía,  y  \hjv  un  hundimif^nto  se  lle- 
gó á  ver  un  pedazo  grande  de  vena  pintada  <le  muy  rico  me- 
tal. Las  muctias  aguas  de  este  invierno  fueron  causa  que  cesa- 
se la  labor  de  dicho  pozo  por  muchas  razones:  lo  uno  por  el 
peligro  que  se  |3odia  seguir  de  los  nuevos  hundimientos  si  se 
anduviera  en  tal  tiempo  de  tantas  aguas :  In  otro  por  sacar 
por  él  muchedumbre  de  agua  que  acudió  al  dicho  [>ozo,  que 
era  la  que  caía  antes  en  el  pozo  de  la  Puerta,  y  era  causa  de^ 
los  huodimicntos  del  dicho  pozo:  en  lo  cual  se  hace  notal 
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beneGcio,  porque  se  saca  de  cinco  estados  lo  que  se  solía  sa- 
car, y  hubiera  de  sacar  de  muy  ranchos  roas.  Demás  de  lo  coa! 
da  lugar  el  sacarse  la  dicha  agua  por  el  dicho  pozo  de  que  se 
d  ramal  del  metal  del  po7o  de  la  Puerta  ,  que  era  de  otro 
irojxjsibíe,  por  la  mucha  agua  que  caía  sobre  los  plo- 
qae  lo  labraban^  y  asi  cesó  su  labor  el  invierno  pasa- 
Oído  »  y  ahora  con  toda  el  agua  de  este  año  se  sigue  su  labor 
•in  algún  impedimento,  Al  verano  que  viene,  cesada  la  dicha 
4pia^  se  proseguirá  el  dicho  pozo,  y  se  echarán  de  él  uiine- 
lü  acia  mediófiia  para  calar  el  valle,  que  es  lo  que  se  pre- 
aside,  y  se  verá  el  IVuto  que  por  los  indicios  y  muestras  se 
,  aiendo  Dios  servido. 
En  la  labor  de  este  dicho  pozo  ge  mete  grandemente  un 
trroyo  que  pasa  junto  á  él  un  estado  acia  metüodia,  porque 
COQ  eaCar  el  dicho  pozo  de  solo  cinco  estados,  se  han  ya  visto 
I     handicntentos  que  vienen  nías  que  dos  estados  mas  alto  deba* 
fodcl  dicho  arroyo,  y  como  se  tiene  expirencia  de  la  poca 
finnexa  de  la  tierra  de  aquel  valle  por  donde  pasa  el  dicho 
arroya^  y  allí  se  ve   por  los  ojos,  témese  grandemente  me- 
oeando  debajo  y  escarbando,  no  se  haga  alguna  boca  en  el 
dicho  arroyo  que  anegue  esta  mina  sin  dejar  la  esperanza  de 
remedio,  y  no  se  asegura  tampoco  no  labrando  el  dicho  po- 
so, pues  vimos  habrá  diez  meses  abrirse  una  gran  l>oca  en  e! 
dicho  sitio  donde  el  dicho  pozo  nuevo  se  hÍ70,  que  no  estaba 
<Ícl  arroyo  mas  que  un  estatlo.  Lo  que  para  el  remedio  de  es- 
to 9C  entiende  seria  mejor,  es  guiar  el  arroyo  por  otro  cabo 
anoque  fuese  con  alguna  costa,  por  ser  obra  tan  nueva  en 
^efta  fábrica,  y  donde  no  se  podrá  excusar  costa:  avisamos  á 
V.  M.  para  que  visto  el  ílaño  que  de  no  lo  hacer  se  ponina 
aeguir,  y  el  provecho  que  de  ello  se  espera,  V.  M.  mande  lo 
que  mas  fuere  servido  con  toda  la  brevedad ,  porque  no  se 
pate  el  tiempo  de  hacer  á  menos  costa  el  camino  nuevo  á 
iliclio  arroyo;  y  pensar,  por  este  inconveniente,  dejar  de  la* 
lirar  el  dicho  powt  y  de  echar  las  dictas  minetas  á  chilar  el 
dicho  valle,  juntamente  con  otras  dos  que  se  van  labrando  ya, 
diclias  o  na  en  el  Rico  en  lo  hondo  del  segundo  tiro,  y  otra 
que  sale  del  ramal  del   metal  de  la  Puerta,  es  cortar  el  hilo 
^  tt>da  la  mas  esperanza  niie  en  esta  mina  se  tiene,  que  ea 
calado  aquel  val  ^la  la  vena  adelante  por  él. 

H  3o 


I 


I 

I 
I 


ao4 


á&o  1 568. 


Puentes, 


Las  puentes  y  testeras  que  se  entenclló  que  habla  en  es- . 
minas  se  sacaron  en  diferentes  tiempos,  y  se  acabaron  é 
ivieron  por  acabadas  en  tiempo  que  Sancho  de  Paz  estaba 
Tisitando  estas  minas ,  que  fue  cuando  se  sacó  aquella  gru^a 
puente  de  la  Traviesa ,  donde  hulx>  mucho  mas  metal  que  ee 
pensó.  Después  que  el  Blanco  vino  á  estas  minas,  se  ha  bus- 
■cado  por  todas  partes  con  toda  diligencia  picando  á  todas  par- 
tes, y  catando  con  pozos  y  mtnetas  todos  los  senos  que  se 
han  entendido  en  esta  vena^  y  as!  se  va  haciendo  y  conti- 
nuando. En  la  Puerta  sacó  el  dicho  Blanco  ima  puentecUla 
donde  hulx»  metal  rico,  que  fue  desde  donde  fue  comenzado.. 
Hevar  \  asegurando  los  hundimientos  de  la  Puerta,  sacó  de 
lili  mucha  cantidad  de  tierras  tle  provecho  de  las  que  esta- 
cha n  en  zarzos,  y  mine  tas  y  pozos,  cegados  y  de  ellas  hundi- 
das, y  también  que  él  las  derribaba  para  seguridad  de  las 
paredes,  y  por  buscar  metal.  Sacóse  en  la  dicha  Puerta  el  me- 
tal ya  dicho  del  ramal,  que  todavía  se  va  siguiendo,  y  el 
pozo  de  metal  rico  que  pareció  yendo  en  seguimiento  del  di- 
cho ramal,  que  fue  mucho  y  muy  bueno.  Asimismo  ha  sa- 
cado del  Rico  de  allí  donde  arriba  se  dice  se  está  sacando 
un  pozo  de  metal  en  el  torno  segundo  donde  se  juntan  las 
dos  venas  del  Rico  y  la  Puerta,  cantidad  de  metal  rico,  y  se 
sacará  mas  siendo  Dios  servido,  demás  de  muchas  otras  tier- 
ras de  provecho  y  pegaduras  de  metal  que  se  han  sacado  del 
dicho  pozo  Rico,  Asimismo  en  la  Traviesa  en  el  suelo  del  pri- 
mer tiro  sacó  un  nudo  de  muy  buen  metal.  Entre  el  jxjzo  de 
la  Mineta  y  el  de  Adán  saco  una  puente  de  muy  buen  metal, 
que  eslu  por  fundir,  y  mucha  tierra  de  provecho;  todo  lo  cual 
ha  sido  lo  que  basta  ahora  se  ha  beneficiado  y  enviado  hecho 
plata  a  la  ciudad  de  Sevilla ;  y  lo  que  se  ha  recogido  este  año 
y  está  en  la  casa  del  metal  para  I^eneficiarloj  que  es  lo  si* 
guiente. 

Metal  que  hay  en  estas  minas. 

Hase  recogido  de  metal  piedra  como  m 


a  sriscientas  arrobas ,  que  será  una  semana  de  fundición:  fl 
icuálirá  ^  á  lo  que  se  tiene  entendido,  á  dos  marcos  por  quin-  ' 
til  de  piedra. 

Hay  asioiisnK)  otras  diez  fundiciones  del  metal  que  se  sa- 
flb  €le  la   testera,  entre  el  jx>zo  de  la  Mineta  y  el  de  Adán, 

E  serán  trecientas  arrobas;  lo  cual  se  tiene  entendido  acu- 
can mas  ley ,  porque  hay  entre  la  dicha  tierra  terrones 
ét  muy  rico  metaL 

Hay  ademas  de  esto  de  tierras  malas  que  se  han  lavado  y 
fvbves  hasta  diez  semanas  de  fundición ,  que  serán  cinco 
mil  y  cuatrocientas  arrobas,  que,  según  se  tiene  entendido  por 
los  ensayes  y  por  la  fundición  pasada  ,  que  fue  de  los  dichos 
metales  de  relaves ,  acudirá  con  marco  y  medio  ix>r  quintal  ■ 
ác  berra* 

El  dicho  metal  valdrá  todo ,  y  se  espera  sacar  de  él  dos 
mU  y  quinientos  marcos  de  plata  fina  ,  poco  mas  ó  menoSi 

í  tiempo  en  que  se  podrá  fundir  y  ajinar  el  metal  que 
hay  en  estas  minas. 


En  tres  meses  continuos  de  fundición  se  pudiera  l3enefi- 
el  dicho  metal  si  hubiera  el  aparejo  necesario ,  lo  cual  es 
"^le.  Los  machos  que  V.  M.  tiene  en  estas  minas,  demás 
^de  ser  ya  muy  viejos  y  cansados,  que  no  pueden  durar  mas 
que  una  semana  en  la  dicha  fundición,  están  y  han  estado  to- 
do lo  mas  de  este  invierno  ocupados  en  sacar  agua  en  el  in- 
^gaúo  del  agua  ,  porque  ha  sido  tanta,  que  aun  con  todo  esto 
Qús  ha  sido  forzado  poner  duas  en  uno  y  dos  pozos  para  oyu*- 
da  de  sacar  el  agua ;  lo  otro ,  porque  no  hay  bastante  liga 
en  esta  fábrica  ,  que  siempre  se  va  gastando  para  fundirlo  to- 
do ^  Án  ser  menester  cesar  la  dicha  fundición  para  sacar  por 
la  afínacáon  la  liga  y  tornar  á  fundir  ;  y  en  lo  uno  y  en  lo 
OOro  vamos  contemporizando  y  acudiendo  á  lo  mas  necesaricr^ 
ansí  en  el  gasto  como  en  las  otras  cosas ;  y  asi  se  hará   de 
aqui  addame  como  mas  ct>uvenga  al  servicio  de  WM.  Pasa- 
cestas,  placerá  á  Dios  que  ha) a  menos  agua,  y  que  se 
nssar  á  fundir;  y  si  todavía  la  hubiere^  darásc  or* 
1er  .  V  SI  se  hallare ,  ó  de  otra  ci 
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La  plata  que  hay  en  estas  minas. 

En  la  caja  de  las  tres  llaves  hay  ciento  y  sesenta  y  trct 
mareos  y  cuatro  onzas  de  plata  fina,  que  lian  procedido  p 
se  han  cobrado  de  Francisco  Pérez  de  Canales,  del  asiento 
que  llene  heelio  con  V.  M.  del  Ijeneficio  con  azogue ,  para  en 
cuenta  de  la  tercia  parte  que  V.  M.  lia  de  haber  de  toda  la 
plata  que  el  dicho  sacare,  y  para  en  cuenta  de  lo  que  el  di- 
dio  Francisco  Pérez  debe  del  azogue  que  V.  M.  le  ha  man- 
dado dar. 

£1  dicho  Francisco  Pérez  en  qué  estado  tiene  el  benejtda 

de  sus  lamas* 

El  dicho  Francisco  Pérez  va  continuando  siempre  la  la— 
Ijor  de  las  dichas  tierras ,  de  que  hizo  asiento  con  V.  M.<,  con- 
forme al  azogue  que  llene;  y  según  la  maña  que  se  da,  y  él 
afirma ,  acabará  lo  que  tiene  que  hacer  de  todo  punto  en  un 
año. 

Za  cuenta  del  dicho  Francisco  Pérez. 

Al  dicho  Francisco  Pérez  se  le  hizo,  luego  que  aqui  vi- 
'no  cargo  de  todas  las  deudas  de  Boteller  que  V.  M.  mandó, 
y  aun  dio  otras  pequeñas  que  acá  se  deliian  de  alquiler  de 
crasas,  y  siempre  se  le  ha  hecho  cargo  de  Ins  maravetlía  que 
lian  montado  los  cjuintaks  de  azogue  cpie  V,  M.  le  ba  man- 
dado dar ,  y  se  ha  ido  cobrando  la  mitad  de  la  plata  que 
ha  sacado,  conforme  á  su  asiento;  de  suerte  que  lo  primero 
que  el  suscxhcbo  pagó  fueron  las  deudas  del  dicho  Boteller. 
No  se  ha  liquidado  la  cuenta  con  él  por  no  se  hal^er  deter- 
minado á  qué  precio  se  le  ha  de  recibir  la  plata.  Su  partida 
por  sí  se  vendió  en  Sevilla  á  dos  mil  y  trescientos  y  setenta  y 
cinco  maravechs,  y  aqui  se  pagaron  las  cédulas  que  V,  M. 
mandó  librar  en  estas  minas  á  los  herederos  de  Martin  Dd^ 
gado  á  dos  mil  y  cuatrocientos.  V.  M,  n 
re  servido  para  que  se  liquide  su  i 
como  se  sepa  el  valor  de  la  plat 
io  á  ley. 


Cornelia 


aSj 


G^melio  Sconop  acabó  lo  que  era  obligado  conforme  á 
iOitíeoto,  y  de  su  beneficio  resultaron  las  lamas  y  tierras,  de 
^  Francisco' Pérez  de  Canales  hizo  asiento  con  V.  M. ,  ó  Jas 
■ai^  y  por  sentir  mas  aprovechamiento  en  la  hacienda  se  hizo 
psique  c^n  fu^o,  como  el  dicho  Giírnelio  lo  hizo,  no  se  es- 
peraba provecho  alguno. 

En  e&ias  minas  no  hay  algunas  lanías  ni  tierras  que  se 
puedan  beneficiar  con  azogue  ni  de  otra  suerte.  De  como  se 
«can  de  loe  pozos  se  van  lavando,  y  aun  no  se  han  acabado 
de  apurar  algunas  lamas  que  sean  apropiadas  para  el  azo- 
goe* Cuaiido  las  haya  se  dará  aviso  á  V.  M.  para  que,  coo- 
fcrme  á  la  ley  que  tuviere,  se  disponga  de  ellas. 


oficiales  que  sirven  á  V.  M.  con  salario  en  estas 
minas. 


S  cíwitador  Martín  López  de  Yerlbar ,  que  sirve  de- 
más desto  el  oficio  de  juez  de  ellas,  y  tiene  una  de 
las  llaves  del  depósito,  metales,  almártaga,  greta, 
^cendrada ;  y  tiene  á  su  cargo ,  juntamente  con  el 
o,  la  admhiistracion  tle  estüs  minas  de  V. M. 

Íf  gobierno  de  ellas ,  y  usa  el  oficio  de  escribano  de 
uodiciones  y  afinaciones,  y  pasan  toilas  las  escri- 
luras  de  destajos  de  los  pozos  y  arrendamientos  de 
cuas,  y  asienta  todas  las  minas  que  se  vienen  á 
registrar  ,  y  da  fe  de  ellas :  es  su  salario  de  cada  mes 
quince  mil  seiscientos  y  veinte  y  cinco  maravedís.  iSánS 
d  tesorero  Gerónimo  de  Anuncibay ,  que  tiene  ,  de- 
más de  su  oficio ,  una  de  las  llaves  del  depósito  di- 
cho ,  y  se  le  hace  cargo  del  plomo-plata  ,  plonx)  » 
pobre  y  almártaga ,  conx)  les  solia  hacer  á  los  de- 
porta ríos  ;  y  da ,  juntamente  con  el  contador ,  las 
liciones  de  metal  y  la  liga  para  ellas  ,  y  la  ad- 
itracion  de  las  dichas  minas  ,  juntamente  con 
taJor  Martin  López  de  Yeribar  :  es  su  salario 
let  Quince  mil  y  eeiscientos  y  veinte  y  cinco 
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El  padre  Juan  Carrasco,  capellán  de  esta  fábrica, 
que  dice  misa  cada  dia,  y  administra  los  santos  sa- 
cramentos á  los  que  en  estas  minas  residen :  es  su 
salario  cada  mes  tres  mil  y  quinientos  y  setenta 
maravedís,  á  razón  de  tres  reales  y  medio  cada  dia. 

Viene,  demás  desto,  otro  capellán  los  domingos  y  fíes* 
tas  á  decir  misa  ,  porque  puedan  oir  todos  los  tra- 
bajadores ,  especialmente  los  que  desaguan  ,  misa. 

Joan  López  Ordoñez,  mayordomo  de  esta  fabrica  ,  á 
quien  se  le  hace  cargo  de  todas  cuantas  bcrramien- 
tas  y  pertrecrhos  hay  en  ellas,  y  trigo,  y  ceba- 
da, y  otras  muchas  cosa»,  y  tiene  á  su  cargo  los  ^- 
clavos  de  S»  M.  que  sirven  en  estas  minas,  y  se  le« 
da  de  córner^  y  tiene  cuidado  de  ellos  y  las  acémi- 
las que  S.  M  aqui  tiene,  y  la  botica:  es  su  salario 
cada  mes  siete  mil  y  ciento  y  cuarenta  maravedís. 

£i  licenciado  Pedro  de  Paz,  mMico  desta  fábrica, que 
cura  á  todos  los  oficiales  de  ella  ,  á  los  esclavos  de 
V*  M*,  y  á  los  demás  trabajadores  y  personas  que 
en  ella»  sirven ,  viniendo  todos  los  dias  á  visitar 
esta  fábrica :  es  su  salario  cada  mes  tres  mil  y  cien- 
to y  veinte  y  cinco  maravedís.  No  quiere  servir  por 
el  dicho  salarlo. 

Diego  Marmolejo ,  guarda  de  estas  minas ,  y  persona 
que  hace  las  copias  de  la  gente  que  trabaja  en  es- 
tas minas »  y  la  visita  en  su  trabajo,  y  mitle  y  pe- 
ta y  cuenta  el  carbón  de  brezo  y  humo,  y  ladri- 
llo, teja  y  cal,  y  otras  cosas  que  se  traen  á  estas 
minas  y  da  certificación  de  ello ,  maromas  ,  leña, 
cernada  ,  barro:  es  su  salario  de  cada  mes  cinco 
mil  y  cien  maravedís 

Marcos  Enrique,  ensayador  de  los  metales  de  esta 
fábrica,  y  de  los  demás  que  aqui  se  vienen  á  ensa- 
yar y  registrar ,  y  que  sirve  de  guarda :  gana  á 
razón  de  á  treinta  y  tres  reales  cada  semana^  cuatro 
mil    y  ochenta  maravedís. 

Alonso    Rodrignez    Tamayo ,   herrad 
que  hierra  y  cura  las  acémibs  de 


I 


35: 


7r^ 


5l(M 


aSo  i  568.  239 
€rt  estas  minas  ,  gana  cada  mes ,  por  razón  de  lo 
HiiDdícho,  seiscientos  y  sesenta  y  ocho  maravedís  y 
iDcdio  ,  á  razón  de  ocho  mil  maravedís  |X)r  año.  • 
Alooao  García  de  Bolafios ,  alcaide  de  la  cárcel  de  es- 
tas minas ,  y  barbero  que  sangra  á  los  esclavos  de 
V.  M.,  y  cura  los  de  escalabraduras  de  los  esclavos 
dichos  ♦  y  de  otras  gentes ,  eo  ausencia  del  médi- 
co;  y  asimismo  asiste  por  parte  de  V.  M.  en  el  cor- 
ral de  Francisco  Pérez  á  cuenta  del  dicho  Francis- 
co Pérez,  que  le  paga:  gana  á  respeto  de  catorce 
realeo  cada  semana :  es  cada  mes  dos  mil  y  cuarenta 
maravedís  ..**.* * ac. 


Carpinteros  y  ademadoret. 


\T1  W 


Francisco  Nuñer ,  carpintero,  que  tiene  cuenta  con 
adobar  los  ingenios  de  la  fundición,  y  con  aderezar 
tierraoiieutas  ,  harneros,  cubos  y  otras  cosas:  gana 
tres  reales  y  medio  cada  dia :  cada  njes  tres  mil  y 
cjuinieatos  y  setenta  maravedís 35 

Ademadores. 

foan  de  Quero,  ademaclor  mayor,  y  persona  que 
tiene  cuenta  con  el  ingenio  del  agua ,  en  lugar  de 
Maestre  Hantz :  gana  seis  reales  cada  dia ,  que  su- 
ma cada  roes  seis  mil  y  ciento  y  veinte  maovedís,  61 
Xaque*  Muck  y  Miguel  de  Garnica,  ademadores: 
ganan  cada  dia  cada  uno  cuatro  reales,  que  suma 
cada  roes  ocho  mil  y  ciento  y  sesenta  maravedís.  ,  81 
Rudrigo  Sañudo  Amóte  ,  Domingo  Monge  ,  Cristian 
Alemán:  estos  cuatro  ganan  tres  reales  y  medio  ca- 
da dia  cada  uno  los  dias  de  trabajo  ,  que  suma  ca- 
ria mes  doce  mil  y  trescientos  y  setenta  y  cinco  ma* 

ravedk .  ,  • , 12I 

Quiebre  y  Cristóbal  Hernández,  ademadores» 
nks  reales  cada  dia  cada  uno  los  dias  de  tra- 
c  suma  cada  raes  cinco  mil  y  trescientos  y 
oiaravedís.  , 53 
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Herreros., 

Die^  Sánchez,  herrero,  que  hace  de  nuevo  las  pi- 
quetas, martillos  y  hachas,  y  rodillos  y  otras  her- 
ranúentas  y  cosas  que  en  esta  £U)rica  se  oftecen: 
gana  cada  día  cuatro  reales,  que  monta  cada  mes 
cuatro  mil  y  ochenta  maravedís. 4 

Bartolomé  García ,  herrero ,  que  aguza  los  ¡ncayos  y 
piquetas  ,  y  hace  las  otras  cosas  que  son  necesarias: 
gana  tres  reales  cada  dia  que  trabaja,  que  suma  ca- 
:  da  mes  dos  mil  y  seiscientos  y  dnaienta  y  dos  ma- 
ravedís.       a* 

Hernando  Morón ,  zaquero,  que  hace  las  zacas  con 
que  se  saca  el  agua  y  tierra  en  los  pozos  y  ingenio, 
y  las  cose  y  remienda :  gana  tres  reales  cada  día, 
que  suma  cada  mes  tres  mil  y  sesenta  maravedís.  .     3 

Capataces. 

Francisco  Blanco ,  capataz  y  persona  que  tiene  aien- 
ta  con  la  labor  de  los  pcráos  deltas  minas :  gana  ca- 
da dia  nueve  reales,  que  monta  cada  mes  nueve  mil 
y  ciento  y  ochenta  maravedís.  .  .  •  ;■  .  , 91 

Alvaro  Blanco  y  Pedro  de  Alba ,  capatdcqs ,  que  an- 
dan sobre  la  gente  que  trabaja  en  los  pozos,  uno 
de  dia  y  otro  de  noche,  dando  recado  á  todos  de 
herramienta,  maromas,  cadenas,  zacas  y  otras  co- 
sas ,  y  teniendo  cuenta  en  el  desaguar  de  los  pozos, 
y  con  que  los  destajeros,  asi  de  pozos  y  minetas 
como  torneros,  cumplan  y  sirvan  sus  destajos:  ga* 
nan  cada  dia  cada  uno  cuatro  reales ,  que  suma 
cada  mes  ocho  mil  y  ciento  y  sesenta  maravedís.  . . :    3 

Destajos  de  torneros. 

El  servido  de  diez  y  siete  tomos  de  sacar  agua  y  tier-    . , 
ra  ,  que  se  dan  á  destajo  cada  semana  por  un  tan* 
ro,  de  cqatro.en  cuatro. meses  ,  que  monta  cad^.-;    - 
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aemaiia'^veifite  y  nuev«  mil  j  quinientos  y  cua- 
renta y  MÚ  maravedís:  rama  (¿da  mes  ciento  y 
yeinle-  y  seis  nñl  y  sóscdentos  y  treinta  marave- 
dk.  .  .  .  ;. .; ia663o 

Plomeros.      ,- 

T*r^nta  plomeraB  ^  que  por  ahora  liáy ,  =  atidañ  éti'  Üos^  *     ^ '  ! 
pozos  fuera  de  los  destajos ,  á  tres  reales  cada  uno 
los  días  de  trabajo:  suma  cada  mes  setenta  y  nueve 
mil  y  quinientos  y  setenta  maravedís. 79^<> 

Destajos  de  pozos  y  nunetas. 

1^^^  los  destajos  que  se  han  hecho  de  pozos  y  minetas 
que  se  dan  por  un  tanto  cada  estado  ,  al  respeto  de 
lo  que  se  ha  gastado  este  año  de  sesenta  y  ocho: 
sama  cada  mes  veinte  y  tres^  mil  y  quinientos  ma- 
ravedís.    235oo 

■  ■ .  ■  » 

Peones  que  andan  en  los  pozos. 

^^«ones  que  andan  en  los'práoS  á  sacar  la  tieitat  idé  '  > 
donde  se  cava'  á  los  tiros  á  dohde  Wfaá  dei  cargar' 
para  sacarla  arriba  :  andan  uDas  semanas  con  otras 
treinta  y  cinco  peones  cada  semana:  suma  cada 
mes  dies  mil  y  dociéntos  maravedís,  á  dos  reales 
cada  dia  cada  niia  ..............  ;^.  V  10200 

Duas. 

'^-.íOS  tiempos  lluviosos  del  invierno  no  basta  el  ingenio 
ni  los  tornos  ordinarios  para  sacar  la  mucha  agua 
que  níana  en  los  posos,  y  échanse  duas  en  el  pozo 
de  Adán  y  en  el  de  la  Traviesa ,  en  que  se  gasta 
mucha  cantidad  de  maravedís ,  conforme  á  como 
hay  la  priesa ,  unas  semanas  veinte  mil  maravedís, 
y  otras  quince,  y  según  es  menester^  y  se  hace  en  el 
tiemple 'eá  qw  estamos  I  que  ha  sidocte  muchas 
IL  3i  ^ 
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aguas.  Son  hambres  que  por  cada  ciento  y  cin- 
cuenta zacas  ti  docientas  se  les  dan  doa  reales ,  y 
tiene  un  otro  hombre  que  á  cuatro  que  tiran  el  tor- 

«  no  lea  cuenta  las  zacíis  qpe  sacan.  También  son  ne- 
cesarias las  dichas  duas  cuando  el  ingenio  pira  por 
cualquier  ocasión  que  sea.  De  este  gasto  se  puede 
dar  mal  relación  de  lo  que  se  gasta  cada  mes.  Se- 
gún lo  que  se  faa  gastado  estas  semanas  pasadas^ 
suma  cada  mes  veinte  y  nueve  mil  y  seiscientos  y 
cincuenta  y  cinco  maravedís.  En  el  verano  no  son 

.   CDeaester  por  haber  menos  agua.  , 

,.;,  Acemileros. 

Cuatro  acemileros  que  de  ordinario  andan  con  las  acé^ 
niilas  donde  qnlera  que  trahajen  ,  que  ganan  dos 
reales  cada  dia  cada  uno  :  suma  cada  uies  ochp  mil 
y  ciento  y  sesenta  maravedís,  v>^*^r:#:H/  .^i^  ttU  • 

ZaxKtdorcs, 
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Alonso  Eodriguez  Tamayo,  capataz  de  la  gente  que 
trabaja  fuera  de  los  pozo§  y  tiene  cuexita  con  los 
lavadores  del  corral  de  esta  fóbrica,  y  da  recatlo  á 
los  albañilcs,  y  tiene  á  su  cargo  todas  las  herra- 
mientas con  que  se  trabaja^  y  da  cuenta  dellae:  ga- 
na, den:>as  de  los  ocho  rail  maravedís  arriba  dirlioe, 
diez  Y  nueve  reales  cada  semana  por  ra7ctn  de  lo 
susodicho:  suma  cada  mes  dos  mil  y  setecientos  y 

setenta  y  cinco  maravedís.. 

Fwniig,  lavador  de  rodillo  ,  gana  cada  dia  de  tra- 
litp  tres  reales  y  medio  ;  monta  cada  mes  tres  mil 
"f  no^eola  y  cuatro  maravedís.  >*»]..  .  f<».^>(4t»r. 
Ciif,  lavador  de  rodillo,  Gaspar  Gome^,  y 
i  Scnandez ,  y  Alonso  Rodríguez  Garzón»,  la- 
4r  \iafoero,  ganan  cada  dia  de  trabajo  ca^ 
"'  >ital»^<jue  monta  cada  mes  diez  mil 
m^^^^T"-^"-*^^  «jdbo  maravedís.  •  ,.,.,, 

^^^"^'^  **^>»ít , ^  Enrique  Pe  liel  .Ueiw 
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nandeBV'lttwdom' dé  harnero^  ganan  cada  dia  ca- 
da uno  dos  reales  y  medio  del  los  dias  de  trabajo; 
soma  cada  mes^  seis  iml  y  seiscientos  y  treinta  ma- 
rayedíft  .   .  .   ;  <  .  .  ¿  .  .  .  ....  .  . '.  ...'..     663o 

Cuatro  peooes  quede  ordinario-  sirven  á  los  dichos 
lavadores,  á  dos  reales' cada  uno  los  dias  ^ue  tra- 
bajan ,  montan  cada  ines  siete  mil  y  sesenta  y  dos 
maxavedíSi 7o6s 

ÉMte.    ; 

Si  acrite  que  se  gasta  en  estas  minas  de  ordinario 
unos  meses  con  otros,  según  parece  por  las  cuentas 
dd  mayordomo ,  es  cuarenta  y  ocho  arrobas  cada 
mes ,  que ,  según  los  precios  á  que  este  año  se  ha 
comprado ,  es  el  menos  á  ducado  el  arroba ,  que 
suma  cada  mes  diez  y  ocho  mil  maravedís 18000 

^^rroba  y  media  de  acero  que  se  gasta  cada  mes, 
unos  meses  con  otros,  que  se  compra  á  diez  ducados 
el  quintal,  en  calzar  herramientas  de  los  pozos  y  ' 

otras  cosas  necesarias ,  mil  y  trecientos  y  ochenta 
y  cinco  maravedís. i385 

^)e  cerradas  para  hacer  zacas  según  los  precios  á  que 
se  han  comprado  y  las  cuentas  del  mayordomo  se 
halla  UB  mes  con  otro  veinte  ducados  de  gasto.  .  .     7600 

^S)e  hierro^  platina  y  verguejon  que  se  gasta  en  ha<cer 
piquetas,  hachas  y  martillos,  rodillos  y  todas  las 
demás  oosas  de  hierro  que  son  necesarias  en-  estas 
minas,  se  halla  gastado  un  mes  con  otro  dos  mil  y 
setecientos  y  veinte  y  dnco  maravedís. 272$ 

Maromas. 

Gomo  parece  por  las  dichas  cuentas  del  dicho  mayor- 
domo, se  gasta  unos  meses  con  otros  en  maromas 
jáe  cáñam  obreado  en  los  pozos  de  estas  minas,  quin- 
ce mil  y  docientos  maravedís. 1S200 

De  muchas  otras  cosas,  cada  una  por  sí  de  poco  mo- 
mento yoosta,  como  es  jerga  para  haldas  y  adere- 
Si: 
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zos  de  acémilas,  que  ee  halla  gastado  cada  año  se- 
senta varas,  que  cuestan  noventa  reales;  guita  para 
coeer  las  zacas,  engrudo,  liarneros  de  hierro  y  de 

f  esparto  para  lavar,  y  para  las  acémilas^  espuertaa, 
astiles,  serones,  hito  laso,  lazos,  sogas  y  sobrecar- 
íps,  cordeles,  manteca,  pez^  jabón,  selx*,  sal,  vi- 
nagre, tablas,  tachuelas,  clavos,  velas  de  cera  y  se- 
to, jáquimas  ,  herraje  y  costales,  y  provisión  para 
la  botica;  y  otras  cosas  extraen  fin  arias  que  suceden 
gastarse,  como  son  teja  y  l^dri)lo^  y  gasto  de  alba- 
iiiles  [>or  liundimientos  de  casas,  y  reparos  que  el 
riempí  lo  gasta  y  trae  consigo,  que  montará  íjuin- 
ce  mil  maravedís  antes  mas  que  menos 

Cebada  para  las  acémilas. 

Gástansede  ordinario  setenta  y  cinco  fanegas  de  ceba- 
da cada  mes,  en  dar  de  coiner  á  doce  acémilas  que 
hay  en  cata  fábrica  ,  que  valen  á  cinco  reales  cada 
hanega,  doce  mil  y  sctix:ieDt03  y  clíMitienta  mara- 
vedí  •  ,  ;, wtxm-í^lKu 

ti 

Gustos  de  los  esclavos. 

Lqs  treinta  y  cinco  esclavos  y  seis  esclavas,  y  dos  ne- 
gritas do  V. 'M.  que  están  en  estas  minas*  gastan  de 
ordinario  "treinta  y  cuatro  fanegas  de  trigo  en  la  ra- 
ción que  se  les  da  de  ):an:  cada  mes  monta  á  diez 
reales,  once  mil  quinientos  sesenta  maravcilís,  *  .  . 

Dénseles  á  los  dichos  esclavos  treinta  arrobas  de  vino  ca- 
da me^,  para  su  sustento  á  tres  reales  el  arroba,  mon- 
ta tres  mil  y  sesenta  maravedís.  ,.,.,....-. 

Dáseles  á  los  dichos  esclavos  una  libras  de  chivato  ca- 
da día  á  cada  uno,  que  cuesta  diez  maravedís:  los 
días  de  pescado,  la  misma  suma  en  jx^cado,  cjue 
monta  cada  mes  trece  mil  y  quuiienios  maraveclís. 

De  angeo  para  camisas  á  los  dichos  esclavos,  de  rapi- 
tos,  y  frisa  |>ara  sayos  y  (^airones  y  j>olainas;  de  sa- 
yal para  capotes,  según  lo  que  se  ha  gas 
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iñn,  y  «  necesario,  y  no  se  puede  excusar,  suma 
Ciib  ines  dos  mil  y  novecientos  y  Teinte  y  siete 
imaTedi&  Los  dichos  esclavos  trabajan  en  desa- 
gittr  el  pozo  Kico  y  el  ecgnndo  del  Rico,  y  en  la 
|AoaKTÍa,  y  en  las  herrerías,  y  servir  á  los  lavado- 
res^ y  en  toilo  lo  que  se  les  manda  de  dia  y  de  no- 
d>c;  y  son  en  esta  hacienda  de  mucho  provecho, 
porque  se  hallan  en  cualquier  tiempo ,  y  nunca  les 
iilta  tj'ue  hacer,  y  es  mucho  lo  que  se  interesa  y  va 
dd  gasto  que  hacen  al  menor  jornal  que  pudieran 
ganar  los  homhres  que  huhleran  de  hacer  lo  que 
cUoB^  tanto  que,  si  esta  Uacienda  se  ha  de  proseguir 
en  wi  labor,  importaría  mucho  comprar  mas.  Las 
negras  masan  y  cuecen  el  pan  para  los  tUchos  es- 
clavos, y  sirven  en  lo  que  sus  fuerzas  bastan  en 
paiar  tierras  de  un  cabo  á  otro,  y  en  otras  cosas, 

que  nunca  huelgan , 

B  g^isto  que  se  hace  en  traer  la  oíadera  que  aqui  es 
necesaria  para  la  ademacion  de  los  pozos  tlel  Roble- 
de  Constautina,  que  se  solía  traer  con  las  ace- 
de esta  fábrica ,  y  en  la  costa  de  ella ,  y  la 
que  la  ve  cargar  en  el  Robledo  ^  y  tia  testi- 
rinonio  de  ello,  que  serán  menester  quinientas  car- 
retadas cada  año ,  suma  cada  mes  poco  mas  ¿  menos 
quince  mil  y  seiscientos  y  veinte  y  cinco  maravedís. 
Lena  de  encina  para  los  buitrones,  se  gasta  como  hay 

I  que  aBnar  Este  mes  pasado  de  noviembre  se  com- 
firaron  al  pie  de  tres  mil  cargas,  a  real  y  medio  ca- 
da una,  monta  cada  mes  doce  mil  y  setecientos  y 
cincuenta  maravedís.  ♦ • 
»  cepas ,  leña  que  se  compra  para  Iqs  esclavos  para 
les  guisar  ile  comer,  y  para  calentarse  cuando  en  el 
invierno  salen  de  los  pozos  mojados,  dos  mil  reales 
cada  año,  que  suma  cada  mes  cinco  mil  y  seisclen- 
106  y  sesenta  y  seis  maravedís.  ,,.*,.,.,;., 
fflion  de  brezo  que  se  gasta  en  las  herrerías  de  or- 
dinario, en  dos  fraguas  que  ahora  andan  y  no- ^^ 
pueden  excusar,  siete  mil  y  quinientos  maravedís 
cada  mes ,  en  trecientas  y  cuarenta  arrobas,  a  vein- 
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te   y  jdos  maravedís  el  arroba •  .  •     7^^^u 

Carbón  de  fmmo  que  se  gasta  en  la  fundición. 

Se  gastan  cada  gemana  de  fundición  con  dos  hornoa 
ochocientas  arrobas  antes  nías  que  menos ,  en  esto» 
y  en  la  cernada  y  barro  para  la  afinación,  ni  en 
los  fundidores  y  afinadores  de  sus  salarios ,  no  se 
gasta  sino  hay  que  fundir;  que  ganan  los  oficiales 
de  cada  horno  cinco  mil  raLiravedís  cada  semana, 
y  los  afinadores  un  real  de  cada  arroba  de  plomo 
que  afinan,  que  sumará  cada  año,  haciendo  cuenta 
de  cuatro  meses  de  fundición  continua,  seiscientos 
mil  maravedís,  que  si  mas  6  menos  fuere  al  respeto 

cada  mes,  cincuenta  mil  maravedís Scooo 

6aü67a 

Conforme  á  esta  relación  monta  el  gasto  de  cada  mes  en 
las  dichas  minas,  seiscientos  veinte  y  dos  mil  seiscientos  seten- 
ta y  seis  mará  veis,  y  el  de  cada  año  siete  cuentos  cuatrocientos 
setenta  y  dos  mil  ciento  doce 

Fecha  esta  relación  en  las  dichas  minas ,  á  postrero  de  di- 
jciembrc  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y  ocho  años. — Geróni- 
flDD  de  Anuncibay.  —  Martin  López  de  Yeriban 
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En  carta  de  esta  misma  fecha  avisan  que,  en  cumpliraien- 
jto  de  la  orden  de  26  de  noviembre,  se  liahian  informado  del 
I  estado  de  las  minas  de  Aracena,  y  que  el  metal  que  se  sacaba 
[de  ellas  no  correspondía  mas  que  á  3  onzas  de  plata  por 
^quintal  de  piedra,  y  que  esta  era  de  mala  digestión,  por  la 

mucha  margajita  que  tenia  consigo.  En  consecuencia ,  qne  se 

podían  dar  aquellas  minas  á  particulares,  quedando  el  tere 

á  beneficio  de  su  Majestad. 

Ponderan  los  oficiates  su  trabajo,  dlcien'^'* 

gana   servirían    eu  Oran. 


#  *  *  • 
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Ikihracion  de  Francisco  Blanco  sobre  el  estado  en  que 
'  otíAan  las  minas  de  Guadalcanal  y  los  pozos  que  se  /a- 
btaban  en  ellas  •  en  la  que  dice  qiie  conviene  que  se  prosi-^ 
ftm  las  obras  por  las  buenas  señales  y  experiencia  que  ha" 
ka  de  que  hubiese  fruto  de  ellas ,  pues  se  sacaba  mas  de 

la  costa. 

Secretaría  de  liacietida. — Mítta«,  núju.  90. 
Si  de  diciembre  do  i568. 

06  loe  oficiales  que  por  S.  M.  residimos  en  estas  minas 
del  bérmina  de  Guadalcanal^  en  €urapl¡mleiiío  de  una  carta 
de  loe  señores  contadores  mayores ,  fecha  en  veinte  y  siete  dias 
I  mes  de  noviembre  de  este  ano^  en  que  se  nos  manda  en- 
inod  el  parescer  de  Francisco  Blanco ,  capataz  de  estas  mi- 
iQs,  clel  estado  en  que  están  ,  y  lo  qne  de  ellas  se  debería  ha- 
cer: recibimos  juramento  del  susodicho  en  forma,  y  dijo  lo 
itguteute. 

Dijo  el  susodicho  que  esta  mina  está  en  todo  y  por  todo 
y  naejor  que  ruando  él  vino  á  ella,  y  la  halló  ansi  de  me- 
1,  como  de  ademaciones  y  de  sefiales  buenas  para  seguirla, 
pues  al  tiempo  que  él  vino  no  habia  metal  alguno,  y  él  ha 
iocarJo  todos  los  metales  que  se  han  fundido  y  afinado  en  todo 
Crte  tiempo,  y  los  que  hay  por  fundir  en  estas  minas  de  dí- 
j^CTsas  partes  con  que  la  dicha  mina  se  ha  sustentado,  y  S.  M. 
m  lia  servido  y  servirá :  y  demás  desto  hay  al  presente  metal 
en  el  pozo  de  la  Puerta  y  en  el  Rico  en  tres  partes,  y  en  las 
dos  flellasse  va  siguiendo  con  muclia  esperdnza  de  que  podría 
•cr  mucho .  que  es  lo  uno  el  ramal  que  dijimos  de  la  Puerta 
^^qtie  «e  halló  por  agosto  de  sesenta  y  siete ,  y  la  otra  en  lo  hon- 
^Kilo  del  segundo  tiro  de  la  dicha  Puerta  en  una  mineta  que 
^■•ube  acia  ía  Traviesa ,  la  cual  í\  los  catorce  estados  dio  en  un 
^'ittliao  de  metal  en  toda  la  testera  <le  la  mineta,  la  cual  va  por 
un  gran  seno  ^  y  el  otro  metal  tlel  Rico  es  una  puente  que  se 
I  ^^  meando  que  él  halló  cegada  ;  es  metil  muy  rico,  y  ha  uo 
'me  se  saca  dello  con  mucha  dure/a,  y  ¡K)dna  ser  que 
fijo :  hay  mas  en  un  pozo  nuevo  que  se  abrió  ci¡ 
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rano  junto  al  pozo  de  la  Puerta  para  entrar  por  él  á  los  hun- 
dimientos del  dicho  pozo  de  la  Puerta  por  el  gran  peligro  i^ 
coeta  que  se  tenia  en  seguillo  por  abajo,  señales  |que  nos  da 
buena  esperanza,  porque  á  los  cinco  estados  del  se  hallaron 
{Medras  de  rico  metal  entre  los  hundimientos,  por  uno  de  loi 
cuales  se  ll^ó  á  ver  la  mesma  vena  ancha  de  mas  de  dos  pal* 
mos,  pintada  de  muy  rico  metal;  y  en  este  estado  cesó  la  la- 
bor del  dicho  pozo  por  las  muchas  aguas  de  este  invierno,  con 
las  cuales  fuera  mucho  peligro  s^uirle  por  estar  muy  cerca  de 
un  arroyo  que  pasa  junto  á  él,  debajo  del  cual  vienen  al  di- 
cho pozo  hundimientos  grandes  de  tierra  suelta ,  y  demás  desto 
por  sacar  por  el  dicho  pozo  mucha  cantidad  de  agua  que  acu- 
dió á  él,  que  es  lo  que  solia  ir  al  pozo  de  la  Puerta ,  y  hacer 
los  hundimientos  de  ella,  y  sácase  por  alli  á  menos  costa;  y  d 
dicho  pozo  de  la  Puerta  está  enjuto,  de  suerte  que  se  piiede 
<!avar ,  y  no  cesa  la  plomería  en  él ,  como  cesó  agora  un  año; 
y  asi  este  pozo  nuevo,  venido  el  verano,  se  vé  claramente  lo 
que  agora  hemos 'comenzado  á  ver,  y  se  vá  siguiendo  aquella 
vena  pintada  de  metal  con  algún  fruto ,  será  necesario  para 
haber  de  calar  por  debajo  del  arroyo ,  minando  un  valle  por 
donde  el  dicho  arroyo  va  á  pasar  á  otra  parte;  y  dalle  otro 
camino,  porque  seria  grande  peligro  abrirse  en  el  dicho  arrt>- 
yo  alguna  boca,  y  aguársenos  esta  mina  sin  podello  remediar, 
y'  siendo  esto  ansi ,  y  labrándose  esta  mina  con  el  cuidado  J 
diligencia  posible,  buscando  y  minando  todos  los  senos  della,  y 
habiendo  esperanza  de  buen  fruto  y  metal  con  que  se  ha  sus- 
tentado y  sustentaría ,  le  paresce  que  S.  M.  la  deberia  y  debe 
labrar  hasta  ver  en  qué  para ,  pues  ella  da  mas  que  la  costa, 
y  de  su  labor  se  podria  seguir  mucho  provecho,  y  que  él  no 
está  aqui  con  tanto  provecho  ni  ganancia  como  deseo  de  ser- 
vir  á  S.  M. :  por  lo  cual ,  y  por  irse  á  descansar  á  su  casa ,  « 
otra  cosa  entendiera ,  hubiera  desengañado  á  S.  M. ,  y  ansi  lo 
hará  todas  las  veces  que  lo  entienda.  Y  esto  es  lo  que  sabe  por 
el  juramento  qne  tiene  hecho.  Fecha'  en  las  dichas  minas,  á 
postrero  de  diciembre  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y  ocho 
años. Francisco  Blanco — Martin  López  de  Yeríbar. 
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Setúcion  del  parecer  que  dieron  Zope  Diaz  de  Mercado  y 
lOí  oficiales  de  las  minas  acerca  del  metal  de  las  de  Ara-- 
^^WtQf  y  sobre  las  escobillas  ^cobrizo ,  gretas  y  cendradas. 

Contadurías  genérale*^  nnm,  85  r. 

I.**  de  enero  üe  1569, 

En  primero  tlia  del  mes  tic  enero  de  mil  quinientos  seaen- 
íay  naeve  años-,  en  cumplimiento  de  una  carta  de  los  seño- 
res contadores  mayores  de  hacienda,  fecha  en  veinte  y  seis  de 
noviembre  de  mil  quinientos  y  sesenta  y  ocho  años,  en  que 
G06  mandan  á  los  oficiales  de  S.  M.  que  residimos  en  las  mi- 
nas de  Guadalcanal ,  y  á  Lope  Diaz  de  Mercado,  á  cuyo  car- 
go Citan  Jas  minas  de  Aiíacena,  nos  resumamos  en  lo  que  se  de- 
be hacor  sobre  los  metales  y  ligas  qrie  han  quedado  de  las  mi- 
Has  de  Aracena;  nos  juntamos,  y  lo  que  acerca  dello  nos  paro* 
ció ,  es  lo  siguiente. 

Que,  atento  que  trescientas  arrobas  de  metal  que  allí  hay 
tic  la  tn'ma  de  la  Casilla  en  qué  tiene  la  veintena  parte  el  li- 
Oeilciaclo  Esqtiivel  y  sus  eonsortes,  se  tornó  á  ensayar  en  estas 
anillas  de  Guadalcanal ,  y  acudió  con  seis  onzas  el  quintal  de 

»  tierra  ,  que  es  ti'es  onxas  mas  de  lo  que  basta  aqui  ha  pareci- 
ólo bailarse  por  los  dicho»  ensayes,  y  parece  hatier  alguna  di- 
ficultad en  haberse  de  beneficiar  con  azogue  ,  por  ser  como  es 
^narga jitoso ,  y  n6  flbler  el  azogue  tomar  tan  bien  los  dichos 
^netales,  y  qué  escorias,  cobrizos  y  escobillas  de  buena  ley 
^iie  allí  lian  quetlado,  se  han  de  fundir  para  saciir  el  prove- 
cto dello;  somos  de  parecer  que  el  diciio  metal  y  las  demás 
cosas  que  se  entendieren  ser  de  algún  provecho,  se  í'unila  to- 
-^o  jiintü,  haciendo  primero  los'ensayes  con  intervención  de  la 
justicia  en  la  que  toca  al  dicho  toctal  de  la  dicha  mina  de  la 


wm 


^^.  Af^O  1569. 

Casilla  para  la  parte  que  hobiere  de  haber  el  dicho  licenciado 
Esquivel  y  sus  coníbrté^  pofqtíe,  habjéoci^olle  fundir  junta- 
mente con  las  dettias^GOsas,  y  convinrendo-aA  para  que  el  di- 
cho metal  se  aprovechase ,  no  se  podría  entender  de  otra  8uer« 
te  que  por  los  ensayes  lot^aeidrifa  podria  resultar,  para  lo 
cual  se  le  libran  al  dicho  Lope  IMaz,  de  los  maravedís  de  las 
cajas  de  estas  minas  de  Guadalcanal,  cuarenta  mil  maravedís 
que  par^^  podrá  gaatar.en  el  l^uefido  de  los  dichos  otietakn 
y  ligas,  y  ansiniesmo  nos  parece  qpe  laacendradas  y  gpreta  y. 
otras,  lig^  que  quedareq..^  t|C^ig^j&,^af  xuinaa  4e  Gpadalr 

canal Martin  López  de  Teribar. —  Gerónimo  de  Anunó- 

bay Lope  Diaz:(fe  Mercada      . ,.     .  .       , 

Carta  de  Lope  Diaz  de  Mercado  de  la  manera  que  le  pa-- 
recia  que  se  beneficiasen  los  metales  de  las  minas  de  Jror 

'.'■■' Cbiítadtitíáf  geiiéfaléi ,  tAxñ:  8?i. ' 
7.  de  «neza  de>  1569. 

C  R.  M.  --^Presupuestó  que  V..  M.^  por  parecet  que  es 
Baayor  la  costa  que  el  provecho  9  no  és  servido  que  se  sigan 
ai  labren  estas  minas  de  Aracena  que  son  á  mi  cargo,  ni  se 
haga  alguna  diligencia  en  ellas,  y  que  al  presente  no  se  bene- 
fician ni  hay  orden  de-poder  betieficiar  tan  *  presto  los  terre- 
ros de  las  que  hasta  agora  se  han  kbrádo,  que  son  á  cargo 
de  Francisco  Pérez  de  Canales,  y  que  siendo  esto  «nsi,  no  pa<^ 
resce  que  hay  necesidad  de  qide  haya  fábrica ;  resuka,  como 
muchas  veces  lo  he  escrito  á  Y.  M. ,  que  yo  no  tengo  orden 
para  poder  servir  á  Y.  M.  en  cosa  alguna;  que  se  podria  acá-* 
bar  die  quitar  de  aquí  la  dicha  fábrica,  siendo  Y.>M.  servido 
de  mandar  que  se  provea  lo  que  se  ha  de  hacer  de  las  cosas 
siguientes  que  son  á  mi  cargo. 

Primeramente  en  las  minas  de  la  Nava  y  del  cerro  de  los 
Azores,  y  de  Esquivel  y  de  la  Casilla  hay  cuatro  casas  pe-^ 
quenas,  en  ^ada  una  la  suya ,  que  al  presente  no  siryen  de 
cosa  alguna :  convendria  que  Y.  M.,  siendo  servido,  matidase 
h  que  se  ha  de  hacer  dellai ,  pol'qbe^  si  se  desibampemí  se 
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kdcTe  caer,  y  st  na  se  desmaiupamn  ea  oieoeéter  [ repararlaa 
pita  que  no  se  cayao. 

.  De  la  dicha  mioa  de  Jas  Casillas  hay  eo  esta  fábrica  poco 
•  «le  trescientas  arrobas  de  metal  margajítoio  Je  á  tres 
de  placa  el  quintal,  y  tambieo  hay  otras  ciiareota  ar* 
de  metal  pobre,  poco  luasi  de  la  inlaa  del  arroyo  del 
líio,  que  tendrá  á  dos  onzas,  y  de  las  fundiciones  y  £i6ua« 
|>a9adas  hay  también  cien  quintales  de  cobrizos  por 
requemar,  poco  mas  ó  menos,  que  tendrán  á  dos  onzas  unas 
coa  otras  el  quintal,  y  algunas  cincuenta  arrobas  de  reliu&es 
j  escobillas  lavadas,  y  otras  ciento  y  cincuenta  de  greta  y 
ceE»dradas,  y  tres  quintales  dé  ploma  pobre,  y  algunas  bue« 
Du  escorias  para  fundir,  y  otros  relaves  que  se  podrian  la* 
?ar,  y  otras  cosas  y  herramientas,  asi  de  las  minas  como  de 
las  fuDdícioacs  y  afinaciones  que  están  cargadas  en  mi  cargo 
del  almacén:  parésceme  qiiJ^  convendría  que  V.  M.  para  tni 
descargo  fuese  servido  de  mandar  particularmente  lo  que  se 
kirá  de  todas  e^as  cosas  que  he  dicho,  y  de  las  dichas  herra« 
Mentas  del  almacén ,  y  á  quién  se  entregarán*  | 

También  tengo  escrito  á  V.  M.,  que  habia  en  esta  fábrica, 
y  dentro  en  la  villa  de  Araeena,  una  casa  que  se  compró 
V»  IL  por  orden  de  dan  Francisco  de  MeiWoza,  y  junto 
>i  ella  se  alquilarofi;otra3  dos  casas  y  dos  corrales^  de  que  se 
pa^n  cada  on  año  veinte  y  cuatro  ddcadc^  ,  á  $eis  por  cada 
i  !y  corral ,  y  que  en  estas  casas  y  carrales  por  b  dicha  ort^ 
dea,  encorporándosc  las  unas  con  las  otras,  se  hicieron  de 
I  «nevo  los  hornos  de  faudicloo  y  buitrones  ea  que  se  han 
¿DodiJo  y  afínaddlas  metales  de  las  dichas  minas,  én  que  se 
paitaron  por  V.  IVL  poco  menos  deciento  y  cincuenta  mü  má- 
fa^edis:  agora,  habiendo  visto  que  V.  M.  no  mandaba  proveer 
con  qué  se  pagase  el  alquiler  desto  desde  fin  de  agosto  pasado 
en  adelante,  por  excusar  la  costa,  di  orden  de  volverles,  y 
les  volví  á  sus  dueños  de  emprestado  las  dichas  casas  y  corra- 
les con  lo  edificado,  dando  á  cada  uno  lo  suyo  para  que  se 
sprovecliasen  dellas  hasta  que  V.  M.  mandase  lo  qae^ se  habia 
sr  en  esto;  y  porque  una  de  las  dichas  casas  por  estar 
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que  están  los  buitrones «  y  metal  y  cosas  del  almacén /toilo 
ello  fie  prestado,  por  excusar  el  alquiler  hasta  que  V.  M.  oíao-i 
de  lo  que  ae  ba  de  hacer:  convendrá  que  V.  M.  sea  servido 
de  mandar  lo  que  en  esto  se  hará,  y  que  se  pro%'ea  con  que 
se  reparen  estas  casas,  porque  si  uo  se  reparan  se  caerán  co-> 
fíio  se  han  comenzado  á  caer  este  invierno,  de  tal  manera 
que  fue  necesario  repararlo  yo  loego  como  lo  reparé,  y  no 
inc'  queda  con  qué  poderlo  hacer  en  adelance;  porque  h 
cuenta  de  toilo  el  dinero  que  fue  á  uii  cargo  liasta  fia  do 
agosto  de)  año  pasado  de  md  quinientos  sesenta  y  siete»  It 
tengo  envincia  á  Ja  contaduría  mayor  de  cueocas  de  V.  M. ,  ^ 
solamente  hubo  de  alcance  en  elbs  hasta  el  dicho  (lia  mil  do»* 
cientí»s  y  cu  trenta  y  un  maravedís  y  medio,  y  despuce  no 
rescibido  cosa  al¿:una, 

y  si  V.  M,  fuere  servido  de  entender  mas  en  particular 
á.h  larga  lo  (Xjntenido  en  esta  relación,  y  como  lo  he  yo  tra- 
lado  y  platicado  al|;unas  veces  por  mandada  de  V*  M.  con  loa 
ofirtales  de  las  minas  de  Guadalcapal^  io  ]XKlrá  manilla n  ver 
por  una  relación  que  yo  xlí  en  treinta  de  agosto  de  mil  qui- 
nientos sesenta  y  siete  á  loa  dichos  oficiales  qne  enviaron  á 
V.  M.  el  dicho  dia  con  su  parescer,  y  por  otra  nri  carta  y  re^ 
laciou  que  yo  envié  á  V,  M.  en  nueve  de  febrero  del  aña  pa* 
aado  de  mil  quinientos  sesenta  y  ocho ;  porque  todo  lo  que 
aqui  digo  en  suma  se'diée  en  días  en  particular «  y  «e  trata^ 
ron  con  los  dichos  oficiales^  y  dieron  su  parecer  en  ello ^  y 
hasta  que  esto  se  provea,  y  se  mande  lo  que  tengo  de  hacer 
de  todo  lo  que  ha  sido  y  es  mi  á  cargo,  yo  no  sé  como  me  po^ 
•dd  desembarazar  de  las  dichas  cosas  desta  fábrica,  r^r  t^o  V.  M, 
4o  ha  mandado  muchas  vecesr  Fecha  fu^  esta  1  i  ca  la 

-rvllla  de  Aracena  á  siete  dias  del  mes  deien^rd  dte  mil  qiúuMeiH 
iCos  y  sesenta  y  nueve  años*  Por  mi-* Lope  DiaB  í^g  Mercado» 

Kn  Madrid  á  a3  de  mayo  de  este  año  de  1S69  ae  íbroia^ 
iizó  escritura  de  obligación^  concierto,  y  conformidad  otorgada  , 
'por  doña  Tomasina  de  Figiicroa  ,  viuda  de  Martin  Delgadc 
iinuger  en  segundas  nupcias  de  Guerrero  de  Anaya,  antejí 
rde  VivancOé  escribano  de  lu  Magestad,  y  notario  públiqo  en  m  { 
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I  críe,  reinos  j  «eooríos,  aprobando  la  celebrada  por  los  demás 

|lerfklero9  del  referido  Martin  Delgado,  y  separándose  del  de- 

lncbaque  |>oclia  tener  á  la  inína  rica  llamada  del  Molinillo,  sita 

Joéiimno  de  la  villa  de  CuadalcaoaU  por  decir  haber  sido  el 

tirinrr  hallaclor  y  descubridor  el  susodicho  Delgado  su  primer 

fmnáísCt  conformándose  en  recibir  de  S.  M.,  en  cuyo  favor  ha- 

'  01  b  renuncia  pc»r  la  tercera  parte  de  lo  que  podia  perte- 

ccrli  de  la  herencia  de  eu  marido  nueve  cuentos  j  cuatrocien- 

m  diez  y  nueve  mil  seiecientofl  cincuenta  y  seis  maravedís  en 

jam^  á  ra2x»n  de  diez  y  seis  mil  el  millar,  desde  ¡>rimero  de 

entro  de  mil  quinientos  sesenta  y  ocho  en  adelante,  debien* 

do  ¡lercibir  en  la  teeoreria  general  la  renta  del  dicho  año, 

^oe  monta  quinientos  ochenta  y  ocho  mil  setecientos  treinta 

|}(uatrci  maravedís  y  medio,  y  la  del  tercio  primero  del  de 

r^bteiilos  sesenta  y  nueve,  que  monta  ciento  noventa  y  seis 

f nil  doscuntos  cuarenta  y  cuatro  roaravedis,  y  mas  tres  mil 

bocados  que  se  la   han  de  descontar  de   los  dichos   nueve 

coeaioSt  cuatrocientos  diez  y  nueve  mil  setecientos  cincuen- 

j  ie»    maravedís;  y  que  por  los  ocho  cuentos  doscientos 

Dovenca  y  cuatro  mil  setecientos  cincuenta  y  seis  maravedís 

restantes  ^  se  la  diesen  quinientos  diez  y  ocho  rail  cuairocien- 

In  ▼einie  y  dos  maravedís  de  juro  y  renta  al  quitar ,  á  ra- 

lOQ  de  los  dichos  diez  y  seis  mil  maravedís  el  millar,  desde 

primero  de  mayo  de  rail  quinientos  sesenta  y  nueve  en  ade» 

^HPor  crédula  de  S.  M,  de  cinco  de  junio  de  mil  quinientos 
icieiiia  y  nueve  se  aprobó  y  ratifico  esta  escritura  de  asiento^ 
y  se  mandó  dar  de  ella  el  competente  albalá  de  juro  y  cédula 
del  dinero  al  contado.  Refrendada  de  Juan  de  Escobedo ,  se- 
cretario de  S.  M.,  y  Francisco  de  Gamita,  su  contador,  los 
etialca  tomaron  razón  ea  los  libros  de  la  hacienda*  > 


L 


«   #  «   # 


Torre  de  Lodoncs  á  treinta  de  octubre  de  mil  qulnien- 
>ia.y  nueve  se  dio  á  doña  Tomasina  de  Figueroa,  viuf 
rtiu  Delgado,  un  albalá  de  quinientos  diez  y  ocha 
K^ieutos  veinte  y  dos  raavavedís  de  juro,  á  razo 
eis  mil  el  millar ,  para  gozar  dellos  desde  primei 


a  $4  ^^^  iS6g. 

de  mayo  Se  quioíentos  sesenta  y  nueve  en  adelante,  eonfot 
me  al  concierto  que  queda  citado,  y  en  la  foi  toa  y  con  1| 
condiciones  que  en  el  mismo  se  expresan. 

Tomada  h  razón  de  dicho  allialá  conforme  á  lo  que 
el  mismo  se  ordena  por  el  confador  Francisro  de  Cárnica 
Juan  Delgado,  secretarios  de  S.  M.,  eu  los  librus  que  tienen 
la  hacienda.  i 

r 
1 

a  de  marzo  de  iSóg.     En  carta  de  a  de  marzo  de  este  añf 
avisan  los  oficiales  de  las  minas  que  había  venido  allí  Lo 
Díaz  de  Mercado  con  metalrs  de  las  de  aquel  partido  paj 
volverlos  á  ensayar,  y  que  acudieron  á  seis  marfot  por  qu' 
tal\  pero  que  por  ser  muy  margajitoso  no  to  tomaba  bieo  e 
azogue.  /  .1  lii  4 

Que  la  vena  de  Guadalcanal  se  había  disminuido,  y  qu< 
convenia  mudar  ei  curso  do  uu  arroyo  que  perjudicaba  mu^ 
cho  á  los  pozos,  \ni\   ni  '  i 

7  de  mayo  de  iSóg.  Con  fecha  7  de  mayo  de  este  m\m 
mo  año  participan  que  convendría  abandonar  las  minas  di 
Aracena,  dándolas  á  partido  á  personas  particulares*  a 

Que  seguía  la  diminución  de  la  vena,  y  que  la  obra  di 
mudar  el  curso  del  arroyo  no  podría  verificarse  hasta  un  po* 
co  mas  adelante.  I 

Que  acia  la  parte  de  mediodía  no  se  había  podido  sacaf 
á  luz  la  vena  que  parece  se  hunde  ó  pierde  en  aquel  valle^ 
y  que  con  parecer  de  Francisco  Blanco,  y  otros  capataces  j\ 
plomeros,  se  comenzaba  á  hacer  alguna  diligeticii  en  un  ccr^ 
rillo  que  está  d  aquel  cabo  del  valle. 

De  los  esclavos  hablan  muerto  nueve»  por  una  especie  d« 
enfermedad  epidémica  que  habia  dado  en  ellos;  pero  se  habí^^ 
aplacado  ya. 

Que  el  día  4  se  enviaron  á  Sevilla  8o3  marcos,  5  onzas  f^ 
4  ochavas  y  media  de  plata  fina. 

Finalmente,  que  les  parecía  útil  que  lo§  terreitü  t 
echos  que  había  en  la  fábrica  se  diesen  á  ben** 
á  algunos  particulares. 

#  ♦  #  # 
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HabíéndcMe  mandado  cesar  en  la  labor  de  las  mtnas  de 
lánccna  por  cuenta  del  Rey,  se  mandó  formar  inventario  de 
f  luquc  babia  en  elJas,  y  resnhó  lo  siguiente. 

non  oí  de  las  herramientas  y  otras  cosas  que  fmUa  en 
el  almacén  de  las  minas  de  Aracena,  '^^ 


Gontadnríaj  gen«ralei,  &um.  S8i* 
ai  de  junio  de  1S69. 

Maromas,  dos  nuevas,  seis  grandes  traídas,  Crea  pequeñas 

han  6Ído  quebradas. 

Diez  y  nueve  zaquetas  de  tierra,  las  caatro  reraendrdas 
que  podrán  servir  algún  dia^  y  las  quince  viejas  sin  provecho. 

Nueve  zacas  de  agua»  viejas,  traidas,  las  seis  con  asaa  y 
la  tres  sin  elias,  las  cinco  podrían  servir,  y  las  otras  también 
remendándose. 

Noventa  y  cinco  picayos,  que  pueden  servir  calzando  aU 
IfEiooi  dellos  de  hierro  y  acero. 

Treinta  piquetas,  que  en  ellas  hay  pocas  que  puedan  ser- 
si  DO  se  adoban. 

Qumce  azadas  viejas  gastadas^  y  una  quebrada  que  son 
diez  y  seis:  hay  otras  dos  ó  tres  quebradas. 

Siete  picayos  alemanes ,  el  uno  quebrado  por  el  ojo. 

Ocho  hachas  herrujieotas. 

Nueve  cigiieñelas  de  tornos» 
j  Dos  cavaderas, 
rltfedia  docena  de  tablas  de  medir  cernadas. 

Diez  y  siete  candados  en  el  almacén  y  una  cerradura. 

Cinco  á  las  puertas* 

Dos  candados  en  las  minas. 

Veinte  y  cuatro  pisoncillos  de  hornos. 

Siete  mangas  de  fuelles  viejae» 

'loatro  pares  de  grillos, 
arropeas* 

de  bíerrO}  los  dos  slo  tablas  deseclios^  y  otros 


.Una  nieta  dpgomei.   ,.  ,    ,» 

Cuatro. arrobas,  dos  arrohaa,  upa  arroba «  inedia, aq 
odio  libras,  cuatro  Úbraa,  dos  libras»  una  libra,  méctia  i 
de  hierro  todo. 

I^^ia  ;^^,  de  ^o^t(»,  cuartillo,.  iD^ 
embudo  viejioü 

Diez  y  nueve  candiles  y  trece  candilejas. 

Dos  serruchos  y  una  sierra. 

Dos  cuchillo^  alemanes  de  dos  manos. 

Dos  linternas. 

Un  rodillo  de  lavar. 

liares  alcrebices  9  el  uno  en  un  horna  . ; 

Cuatro  pesos ,  los  dos  en  el  almacén  y  dos  en 

CSnco  gatos  de  ^ademar. 

? 'res' romanas. ,     ' .[^^      ;  i  .  ..,.». 
.^.  martelos  í&  ipánefa  d^ 
^      Un  ínartillo  de  limpiar  cendrada. 
Seis  porras. 
Uo^  bigornia.  ^ 

Cinco  cuñas  viejas  medio  quebradas. 
Seis  azuelas  viejas  y  otra  quebrada. 
Tres  tobillos. 
.  Tres  rompederas. 
Un  repetidor. 
Una  zufradera* 
Un  martillo  de  peña. 
Unas  tenazas  de  yunque  sin  cabos. 
Dos  pares  de  tenazas  de  fragua. 
Unos  alicates. 
Unas  tenazas  de  herrador. 
Una  gavera  de  adobes  para  buitrón. 
Dos  barras  de  acero. 
Un  peso  de  leña  con  dos  bancos. 
Otros  dos  bancos  para  asentar. 
Dos  parihuelas  viejas. 
Una  panera  vieja. 
Dos  atacas  de  buitrones. 
,Se.is  cedazos  viejos  rotos. 
Trece  pares  de  garabatos  de  poza 
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Üaos  hierras  ríe  pesar  plancbai* 
Otros  de  pesar  esportoues. 

Tres  cucharas,  la  uua  de  cebar  y  la  otra  de  bacer  en- 
ftyes. 

Un  badiL 
•      Tres  al  moca  fea 
Dos  espumaderas* 
T)tet  gretadore»  buenos  y  matos. 
Dos  achuelas.  la  una  quebrada» 
Tres  horquillas  de  buicroties. 
I^Unas  tenazas  de  lucter  pl:in€ha6. 
^PCuatro  pisones  de  buitrón. 

Uoa  zaca  de  sacar  agua  dfl  po70  del  corraL 
Cuatro  cubos  enteros  viejos  y  dos  rotos. 
Dos  cubillos  de  hornos. 
Siete  es(^>ortoDes  de  codillo  grandei. 
f      Cinco  mas  pequeños. 
^       Dos  mas  el  JICOS. 

Giatro  espetones  de  trompa* 
í       Dos  escardadores»  t 

Tres  gubias. 

Dos  garabatos  de  calar  el  horno. 
Dos  horquillas  de  sacar  escorias. 
Dos  espumaderas  de  barras,  la  tina  quebrada. 
Dos  garabatos  para  el  ojo  del  horno, 
Dus  tnartillos  de  petla ,  el  uno  qutíbrado  por  el  ojo. 
Dos  machotas. 
Cinco  rodillos. 
Nueve  palas. 

Cuatro  molilcs  de  hornos  viejos. 
Cinco  servidoras  viejaa 
Otro  martillo  grande. 
Un  rastro  de  carbón. 
Un  espetón  y  una  paleta ,  y  dos  petoncillos  y  unos  mue- 
lles de  ensayes. 

Una  arca  de  llevar  metal  á  los  hornos,  quebrada. 
Siete  barrenas  chicas  y  grandes. 
Dos  escoplos. 

^^  33 
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Cuatro  pares  de  pellejos  viejoB* 

Algunos  aroB  de  cubos  y  harneros  qtie  se  han  desee 
8119  tablas. 

Un  carrillo. 

Una  raeisilla  de  hacer  ensayes. 

Cuatro  parea  de  seríllas  de  llevar  metal  de  las  minas  &¡ 
Aracena,  viejas. 

Una  caja  de  labias  de  lavar  con  rodillo. 

Otra  canal  vieja  de  lavar  con  pala. 

Una  caja  grande  de  recoger  lamas. 

Ud  banco  de  cerrajería  con  algunas  herramientas  della. 

Una  caja  grande  de  plata. 

Cuatro  cajas  de  llevar  la  plata  á  Sevilla. 

Otras  dos  cajas  medianas  en  que  están  los  papeles  de 
minas  y  algunos  libros. 

Una  caja  y  un  martillo  de  pico  para  limpiar  la  piala. 

Una  escobilla  para  lo  mismo. 

Un  molde  de  azófar  para  hacer  copelas  de  ensayes. 

Tres  planchas  de  plomo-pobre  que  pesan  diez  y  scla  ar- 
robas ,  poco  mas  ó  menos. 

Sesenta  arrobas  de  greta  poco  mas  ó  menos. 

Ochenta  de  cendrada  poco  mas  ó  menos. 

Una  batea. 

Un  molejón  de  piedra. 

Una  piedra  de  moler  ensayes. 

Cuatro  alabardas. 

£1  cual  dicho  memorial  se  sacó  del  original  que  está  en 
[esta  contaduría,  y  va  corregido  y  concertado,  el  cual  va  cier'- 
to  y  verdadero,  *-  Martin  I¿pez  de  Yeribar. 
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Reladan  dada  por  Lope  Diaz  de  Mercado  á  losqfiáalés 
de  leu  minas  de  Guadalcanalj  de  las  cosas  que  había  en  la 
fábrica  de  las  de  Ar aceña  ^  y  lo  que  parece  al  mismo  que 
se  debia  hacer  para  desembarazarse  de  las  que  no  eran 

necesarias. 

Gontaduríai  generales  t  uiun-  QSx. 

i.^  de  julio  de   1S69. 

Primeramente  en  la  mina  de  la  Nava »  hay  una  caa%  que 

tiene  tres  piezas;  la  una  es  la  chimenea  y  casa  puerta ,  la  otra 

en  que  se  solia  recojer  el  metal,  y  la  otra  el  aposento  en  que 

•dia  estar  la  guarda ,  y  junto  y  pared  en  medio  desta  hay  otra 

que  servia  de  fragua  del  herrero  de  las  dichas  minas:  de  esta, 

é,  nú  parecer,  será  bien,  si  las  ha  menester  Francisco  Pérez  de 

Gaoalea,  se  entienda  para  el  beneficio  de  los  terreros ,  y  si  no 

^ue,  si  hubiere  quien  las  tome  en  tlepósito  para  servirán  dellas 

j  las  tenga  reparadas,  se  le  den;  y  si  esto  no  se  hallare,  se  eche 

una  cerradura  á  la  puerta,  pregonando  que  no  se  lleguen  á 

la  puerta  so  graves  penas,  aunque  se  ha  de  advertir  y  tener 

por  cierto  que  si  no  se  reparan  las  dichas  casas,  no  inorándose 

en  ellas,  se  caerá  todo,  y  se  perderá  la  teja  y  madera  dellas. 

Resolución.  «Que  se  aperciba  á  Francisco  Pérez  de  Ca- 
>»  nales,  y  si  no  las  hubiere  menester,  se  vendan  habiendo  quien 
»>  las  compre,  y  si  no,  se  busque  quien  las  more  y  obligue  á  te- 
i#nerlas  en  pie,  y  al  postrer  remedio  faltando  los  demás  se 
*»  cierren  con  una  herradura,  y  esto  se  hará  de  las  demás  casas 
»  de  minas.** 

«<Que  se  haga  como  lo  dicen.'* 

En  la  mina  del  ceno  de  los  Azxxres  hay  una  casa  que 
«rtá  sobre  un  pozo,  y  desta  me  psMrece  que  se  debe-  hacer  lo 
Inismo,  por  las  causas  arriba  dichas.   <«Idem.*' 

En  la  mina  de  Esquivel  hay  otra  casa  como  la  susodicha^ 
y  della  se  hará  lo  misma  »>  ídem.** 

33: 
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£a  la  milla  de  la  GatUla  hay  otra  cata  en  que  te  reoopa 
^láiguMs  yiwrinuuBDÍBaiydc^  mUcAi.? 

tieneD'cááxáttrea  mmbAob  de  hondo,  y  «na  ^mkncnk-  que  d&. 
icenidelvQuejigo  á  manera  de  traviesa,  y  en  todo  ello  por  fe 
*hondo  no  lleva  metal  m  vena  formada,  pero  queda  mml  en 
las  testeras  y  puentes,  que  tiene  de  ley  de  dos  onzas  y  media 
hasta  tres  de  plata íporiiquinitEd:  de  mettil^  y  en  todo  dio  hasta 
llegar  á  la  dicha  mineta  de  Quejigo  travesada,  hay  de  pueii^ 
tes  sanas,  veinte  y  ocho  reales  de  medir  en  el  intermedio  de 
los  pozos  y  mineta ,  y  por  la  otra  parte  de  la  dicha  nunela 
•ó'fraviesa,  digo  por  la  parsil  que  va  sobre  saoa  Asoaítiio  te 
ha  >  hallado>mMd  de:  seb  <mwÍ9  de  plata  de  ley  por  quiütal  éé 
:«iptal ,  como  pardoetá  por  tm  tésdmomo  de  ensaiws  que  hiM 
dl^vid  ^Lucas  en  pMMfo  de  ocbíbre  de  mil  y  qmnienm»  y  íe« 
Mnta  y  éeis  aaoe;<qoe  yo  mvié  á  los  señores  del  consejo  de  Ip 
"wnlttdtlría  itiayor  de  Y.'VL  tá  veinte  y  cinco  de  novíeódire 
*de  di<:}io  año  dto>  aui  ijuimentos  y  sssenta  y  seis^  y  el  meiaii^ 
<esttf'tidnÉ«si  nasis'pilMeiehtender  b  que  dorará^:  eka  m¡ii»fi 
dejó  de  labrar  po^ue  V/'M.  mandó  que  se  labrase  teiÜMito 
cuenta ,  con  que  se  sacase  mas  provecho  qué  costa  se  hicieie; 
y  porque  desto  yo  ni  nadie  podemos  estar  ciertos,  se  dejo  e(tar 
^n  el  estado  en  que  está ,  porque  opn  esta  Kmitadon,  yo  no 
me  atreví  4  '•  benefid^la;  y  asi  me  parece  que  se  debe  dejar  4 
pregonándose  ansimesino  80  graves  penas  que  nadie  U^ue  á 
ella  ni  á  los  terreros^'   - 

'  litíútviAWfr' h  laljrar:  minas  de 

'^>tan'][hM!a  ley:  podíase  dar 'á  fiaitidi^s]  hubiere  qaiea  laitome» 
"^f&m'lííttñiaxn^ñ^H^  ley  e»  IcMiimetales^  se 

w  mejore  el  partido  de  S.  M."  *'■  ?  •     '  I ' 

Y  porque  asi  esta  mina  como  los  terreros  della ,  y.  de  las 
de  la  Nava  y  de  los  Azores,  y  de  Esquivel,  y  algunos  escoriar 

ipaiíil  'ijüé'y^  '^^pjed^  éxOMrádo  dtet'i 'cuidado ;qW  «snui  |Mr 
V.  M.  de  guardarlas,  y  nó  nMl  sea  hiipntada  cuípa  idiom'  ttl 
«en  tiempo  alguno  por  haberlas  deiaamparsfda 

.♦.lí.'  i.¡'  .1  i/i'i  •!  .f  ..i.  *"■  r 
:  '.i. 
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BaeOLTíasOBL  ..m  Que  se  pregone  00  gravee  penas  b  conté- 
MDÍdo  en  Cite  capítcdo."* 


¿PedraiMe  ilar  las  escorias  á  partido,  habiendo  quien 


»^las  tooie.' 


Las  casas  y  corrales  que  solían  estar  tomadas  y  alquiladas 
jara:  la  dicha  fiünrica,  se  Toivicron  á  sus  dueños  con  lo  edifir 
cido  i  rctbo  que  hú  casa  en  que  están  los  hornos  de  fuadidoa 
y  lataderos,  no  se  volvió  á  su  dueño  por  lia])er  sido  menester 
Odra  las  fundiciones  que  se  han  hecho,  y  para  recoger  los  co- 
InaoB^leña,  cepas  y  carbón  que  fue  necesario;  pero  ahora 
que  vo  hay  qw  hacer^  se  le  puede  vc4ver  á  .su  dueño  con  lo 
edificado,  avisándole  que  no  inove  en  ella  cosa  algima,  sino 
que  se  aproveche  della  hasta  que  V.  M.  mande  y  provea  otra 
cosa;  y  hecho  esto,  se  puede  alquilar  la  casa  que  se  compró 
para  V.  M.  en  Aracena  en  que  están  los  buitrones,  si  se  halla- 
«e  quien  la  alquile,  para  que  del  alquiler  se  repare  para  que 
lio  se  caiga:  esto  se  entiende  después  de  haberla  desembaraza- 
do ide  U10  cosas'del  almaceu  y  fábrica  que  en  ellas  hay. 
« 

^Que  se  haga  lo  contenido  en  este  capítulo."* 

.  Hay  en  la  dicha  fábrica  mas  de  trescientas  arrobas  de  co- 
Imnos-  pobres  y  algunos  relaves,  váciaduras  .y  cenizas  de  los 
liornos  de  fundición  y  buitrones  que  quedaron  de  las  íundi* 
ciones  y  afinaciones  que  se  hicieron  en  dias  pasados,  que  to- 
^o  elk)  es  de  los  de  la  calidad  que  aqui  traigo  para  ensayar; 
y  porque  después  de  haber  ensayado  asi  lo  uno  como  lo  otro 
por  Marcos  Enriquez,  ensayador  destas  minas  de  Guadalca- 
ml^  respondió  el  cobrizo ,  después  de  requemado,  á  dos  onzas 
de  plata,  y  las  vaciaduras  de  hornos  de  fundición  lavadas  á 
cinco  onzas ,  y  las  cenizas  lavadas  de  buitrones  á  cuatro  on- 
«as,  paréscemé  que  esto  lo  que  hobiere  se  podria  lavar  y  re- 
volverse con  la  liga  que  se  ha  de  traer  á  estas  minas  de  Gua- 
dalcanal,  y  si  no  por  sí,  y  traerse  todo  junto  inviando  pci'sona 
que  lo  lave,  y  gaste  •  lo  que  en  ello  se  hobiere  de  gastar. 

.Resolución.     i<Las  vaciaduras  de  hornos  y  cenizas  de 
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» buitrones  se  lavarán  y  apurarán  y  titeráa.pov  sí.  con  las 
»demasoosas  que  se  traerán:  loscobnios  sqpockán  dará' par- 
>f  tido  si  hubiere  á  quien.^ 

Asimesmó  quedaron  en  los  corrales  y  arróyode  las' Alber- 
cas  que  están  junto  á  los  lavaderos  de  dicha  fábrica  algunos  re- 
laves, cenizas  y  escoriales,  que  aunque  todo  ello  es  de  calidad 
que  si  se  hobiese  de  beneficiar  por  Y.  BL ,  sería  mas  la  costa 
que  el  provecho,  podríase  dar  á  partido,  y  que  Y.  M.  hubie» 
ae  dello  algún  provecho,  como  lo  habriade  los  tenreroa  ú  m 
beneficiasen;  paréceme  que  se  debe  tratar  con  Francisco  Peres 
de  Canales  que  lo  tome  y  beneficie  con  el  parddo  que  tiene 
los  terreros,  y  si  no  se  beneficiase,  eepR;gone,ansi -en- ías  smiu 
de  Guadalcanal,  como  enAracena,  Á  hay  quien  lo  ^Jpiera 
tomar,  y  se  le  dé.  »  i 

.'/      ■•■  ."  . 

RjESOLUGiON.  <<Que  se  haga  lo  conlenido  en  este  capitulo 
tf  como  en  lo  de  las  escorias  y  cobrizos. "" 

En  el  almacén  de  la  dicha  fábrica  hay  las  cosas  oonteoi* 
das  en  un  memorial  que  con  esta  hago  muestra,  y  dellas  hay 
algunas  cosas  que  se  pueden  traer  á  estas  minas.de  Guadalca- 
nal ,  y  otras  que  por  ser  tan  viejas  se  pueden  echar  á  mal,  y 
otras  tjue  costará  mas  traerlas  á  estas  minas  que  ellas  valen: 
paréceme  que  esto  conviniera  que  uño  de  los  oficiales  de  Y.  M. 
que  reside  en  Guadalcanal,  ú  otra  persona  puesta  por  dios, 
vieran  las  dichas  cosas ,  y  determinaran  cuáles  deberian  traer 
á  estas  minas,  y  cuáles  dejar  y  echarlas  á  mal  como  inútiles, 
y  cuáles  vender,  y  que  estas  Kodas,  conforme  al  dicho  memo- 
rial ,  yo  las  entregase  en  la  diclia  Araoena  á  la  dicha  persona, 
para  que  por  el  dicho  entrego  se  me  descargase  á  mí  del  car- 
go que  dellos  me  está  hecho;  pues  no  se  «ufre  que  vengan 
desde  Aracena  á  Guadalcanal  á  mi  riesgo ,  ni  que  yo  venga 
á  cada  camino  á  tomar  carta  de  pago  de  las  menudencias  que 
enviare,  por  el  peligro  que  en  ci  camino  puede  haber  de  que- 
brarse, y  no  descargársema 

Resolución.  <<Que  las  cosas  del  almacén,  siendo  como 
»aquí  se  dice,  no  podemos  á  vista  de  ojo  discernir  lo  que  será 
i^bien  traer,  ni  consumir,  m  vender,  sino  que  d  dicho  Lope 
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»Díax  dé  Ifercado,  como  hombre  que  lo  entiende,  podrá  in- 
>»viar  todas  las  oosas  de  hierro  que  fueren  de  provecho,  y  las 
>*deiiia8.  que  le  paredere ,  y  los  fuelles  y  las  demás  cosas  que 
»\t  puneciese  podía  vender,  y  los  pellejos  que  no  se  han  pues- 
ífto  seifxidrán  enviar^  y  an8Íme«no  la  greta  y  cendrada  que 
>#liobiere^  y  de  lo  que  enviare,  se  le  enviará  carta  de  paga"* 

La  dicha  relación  platicada  y  conferida  entre  los  dichos 
ofidales  de  V.  M.  y  Lope  Diaz  de  Mercado  se  conformaron  en 
iodivc8éetD(|Qe  en  esta  postrera  partida  difirieron,  porque,  ha* 
iamdo  de  dar  cuenta  á  Y.  M.  el  dicho  Lope  Diaz  de  las  cosas 
del  almacén  de  que  le  está  hecho  cargo ,  no  le  parece  que 
conviene  que  á  él  se  le  remita  lo  que  por  los  dichos  oficiales 
ae  le  remite,  ñno  que  vaya  nna  persona  £.  Aracena  por  man* 
dado  de  V.  M. ,  y  que  esta  lo  reciba ,  y  dé  carta  de  pago  de- 
11o  al  dicho  Lope  Diaz  para  .su  descargo,  y  después  á  su  ar- 
bitrio las  venda  ó  envié  á  estas  minas  de  Guadalcanal,  y  lo 
consuma  ó  haga  lo  que  le  fuere  ordenado.  Esta  relación  de 
Lope  Diaz  de  Mercado  con  las  glosas  de  la  margen  de  los  ofi- 
eiales  destas  minas  de  Guadalcanal  fiíe  fecha  en  primero  de 
julio  de  mil  quinientos  sesenta  y  nueve  años.  —  Lope  Diaz  de 

Heneado. Gerónimo  de  Anmicibay.  —  Martin  López  de 

Yeribar. 

Resolución.  «Que  el  n^ocio  no  es  de  calidad  para  que 
9f  se  envié  persona  con  salario  que  asista  en  Araoena  á  haber 
s»de  recibir ,  enviar  y  vender  las  dichas  cosas,  ni  habrá  quien 
»»lo  haga  como  el  dicho  Lope  Diaz  de  Mercado,  al  cual  por 
Mía  orden  que  tiene  de  S.  M.,  se  podia  pasar  en  venta  las  co- 
lisas consumidas  y  vendidas,  como  hasta  aquí  ha  hecho,  y  de 
»lo  que  *aqui  enviare  se  le  dará  carta  de  pago  del  mayordo^ 
9»  nao,  que  k>  recibirá ,  y  se  le  hará  cargo  dello." 

*  •  •  • 

7  de  julio  de  i569.  Con  fecha  7  de  este  mismo  mes  de 
julio,  dicen  los  referidos  oficiales  de  las  minas  que  se  habia^ 
traído  de  Aracena  do  marcos  de  plata ,  y  se  habian  dado  al 
fector  Real  Lope  Diaz  de  Mercado  los  instrumentos  competen- 
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tes  para  poner  cobro  en  todas  las  cosas  de  aqnélEEi  hacienda. 

Que  después  de  lo  que  escribieron  á  su  Magestad  en  7  de 
mayo,  haUan  determinado  abrir  allí  en  GuadalcaBa^  un  pooo 
feera  de  la  Tena,  cerca  del  pozb  nuevo  que  está  junto  ai;  ar- 
royo, el  cual  en  tiempos  pasados  se  c^ó;  y  que  lo  hacían  con 
intento  de  desviar  el  agua  que  estorbaba  la  labor  del  pooso  nue- 
vo, y  que  en  efecto  se  veían  claramente  las  ventajas,  no  solo 
en  diosviar  el  agua,  sino  en  muchas  tierras  ricas  que. les  pare- 
ce saldrían  dealU^  i  t  /    [/i     '    '      ' 

■  £1  otro  poso  del  Cerrillo  dicen  que  iba  presentando  moe»* 
tras  y  puntillas  de  metal;  pero  que  asi  ahora  como  siempre 
todo  lo  que  se  había  hallado  allí  era  por  acaso* 

Que  hablan  enviado  un  capataz  y  seis  hombres  á  labrar 
los  terrerps  deCaiaUa,  porque  les  parecía  que  serian  de  pro- 
vecho.   :    ■'    í  ^        ■..  .      .  I  . ..     ■ 

#  «  #  # 

1%  de  setiembre  de  1 569.  En  carta  de  1 2  de  setiembre 
de  1 569,  avisan  que  habia«i  enviado  en  r:&  de  julio  anterior 
á  Sevilla  664  marcos  y  5>  onzas  de  plata  Gna.  Habk  á  la  aazon 
en  aquellas  minas  3  fundiciones  que,  según  los  enrayes,  acu- 
dirían á  4  marcos  por  qi/mtal ,  y  su  valor  aproximado  seria 
de  1620  marcos  de  plata.  ítem:  una  semana  de  metal  menudo 
pobre  de  á  4  onzas  el  quintal;  su  valor  poco  mas  ó  menos  'j'j 
marcos  de  plata.  ítem :  24  fundiciones,  que  son  semana  y  me- 
dia de  metal  macho  y  de  la  Mineta,  que  uno  con  otro  cor- 
responde á  3  marcos  por  quintal ;  su  valor  640  marcos  de  pla- 
ta, ítem:  i32  arrobas  de  metal  de  los  terreros  de  Cazalla ,  que 
leqxHide  á  6  onzas  por  quintal,  y  vale  25  marcos  de  plata, 
que  todo  ello  se  beneficiaría  luego  que  empezasen  las  aguas, 
de  que  había  gran  escasez. 

Se  había  dejado  la  labor  del  pozo  del  Cerrillo  á  los  ñete 
estados,  á  cuya  situación  creían  que  habría  disposición  de 
echar  una  mineta  travesada  para  buscar  la  vena. 

Alonso  Martín  se  liabia  presentado  á  registrar  una  mina 
th  téirmíno  de  Cazalla  en  viñas  de  Pedro  Bfiinoz,  y  el  metal 
que  presentó  respondió  á  6  marcos  por  quintal.  Los  oficiafe* 
dicen  que  fueron  personalmente  á  ver  la  mina ,  y  habiendo 
sacado  una  piedra  de  übra^  poco  mcu  ó  menos  ^  se  la  etisor 
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yó^y  acudió  á  78  marcos  el  quintaL  En  vista  de  esto  envia« 
fon  &  Francisco  Blanco,  que  limpió  el  pozo,  y  en  la  dias  de 
labor  sacó  3  quintales  de  metal ,  que  ensayado  en  Cuadalca- 
Bal,  acudió  solo  á  marco  por  quintal ;  ti-a  jo  también  una  pie- 
dra que  pesó  una  arroba  y  ocho  libras,  y  acudió  d  41  mar^ 
00$  par  quintaL 

•  •  •  • 

En  vista  délos  diversos  dictámenes  é  informes  tomados  so- 
hn  la  utilidad  de  dar  á  partido ,  y  permitir  descubrir  minas 
aan  ea  los  términos  exceptuados  de  Guadalcanal ,  Araoena, 
Gazalla  y  Galaroza  á  personas  particulares,  se  fecultó  para  ello 
i  Los  del  consejo  de  contaduría  mayor  en  los  temimos  que 
eoostan  en  la  Real  cédula  siguiente. 

•  •  •  « 

Cédula  de  su  Magestad  facultando  d  los  contadores  mar- 

yoresj  para  que  puedan  concertar  en  su  Real  nombre  con 

auáesquier  personas  que  puedan  buscar  y  desaibrir  miruzs 

en  los  términos  de  Guadalcanal^  Cazalla^  Galaroza 

y  Jracena. 

Gmtadiuriat  genenlet,  nnm.   8Sx« 
18  de  octubre  de  1569. 

El  Rey Nuestros  contadores  mayores:  ya  sabéis  como 

por  las  ordenanzas  que  mandamos  hacer  y  publicar  aquí  en 
jfadrid  á  diez  y  ocho  de  marzo  del  año  pasado  de  mil  qui- 
nientos y  sesenta  y  tres  cerca  de  la  forma  y  orden  que  se  ha«« 
I»a  de  tener  y  guardar  en  la  labor  y  fábrica  de  las  minas  de  oro 
y  plata  destos  reinos,  por  una  de  las  dichas  ordenanzas  excep* 
tamos  y  mandamos  que  ninguna  persona  pudiese  tomar  ni  te- 
ner minas  en  término  de  una  l^ua  legal  á  la  redonda  de  las 
nuestras  minas  de  Guadalcanal,  Aracena ,  Gazalla  y  Galaroza, 
y  que  todas  las  minas  que  se  hallasen  en  los  diclios  distritos 
exceptados  fuesen  para  Nos ,  s^un  se  contiene  y  declara  mas 
particularmente  en  la  dicha  ordenanza  á  que  sos  refinrimos.  Y 
apara  habiéndosenos  consultado  por  vosotros,  y  hedió  rela« 
GKm  que  algunas  personas  que  tienen  práctica  y  cooociflaieQr* 

IL  34 
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[to  íle  minas ,  y  de  los  metales  dellas,  lian  acudido  á  pediros  \i* 
cencía  para  poder  á  su  costa  buscar  y  bencfifriar  minas  den- 
tro de  los  dichos  térmmos  exceptados  en  cada  una  de  las  di'» 
chas  cuatro  [minas ,  ofreciendo  que  las  que  hallasen  y  des- 
cul*riesen  que  acudiesen  á  seis  onzas  arriba  de  plata  de  cada 
quintal  de  vena  de  las  dichas  minas  sean  y  queden  para  Nos, 
ún  que  les  dé  cosa  alguní  por  razón  de  hallarlas  descubier- 
tas ni  en  otra  manera ,  y  que  las  que  acudieren  á  cuatro 
onzas  de  plata  por  quintal  de  la  dicha  vena  ,  y  de  allí  arri- 
ba hasta  llegar  á  las  dichas  seis  onzas  de  plata  por  quintal 
de  la  dicha  vena  las  puetlan  labrar  y  beneficiar  los  que  las 
descubrieren,  acud leudónos  con  la  sexta  parte  de  la  plata 
que  de  la  tal  mina  ó  minas  se  sacare,  sin  que  del  lo  se  des- 
cuente cosa  alguna  por  razón  de  las  costas^  ni  en  otra  mane- 
ra ,  porque  todas  ellas  han  de  quedar  á  cargo  de  las  perso- 
nas que  descubrieren  ,  labraren  y  beneficiaren  las  dichas  mi- 
nas^ y  de  las  que  fueren  y  acudierejí  á  tres  onzas  de  plata^ 
ó  de  allí  abajo ,  por  quintal  de  metal  de  la  dicha  vena  ,  nos 
hayan  de  dar  y  den  la  octava  parte  de  la  plata  que  de  la 
tal  mina  ó  minas  se  sacare  enterapiente ,  sin  descontar  cosa 
algima,  según  dicho  es^  que  es  mas  de  lo  que  por  las  dichas 
ordenanzas  se  nos  aplica ,  y  que  al  mismo  respeto  se  nos  acu- 
da con  lo  que  se  sacare  de  los  relaves,  escorias,  cobrizos,  es- 
cobilla ,  y  cendrada ,  y  rehuses  de  las  dichas  minas  y  meta- 
les dellas;  y  que^  dándoseles  esta  licencia,  podría  por  esta 
causa  ser  nuestra  hacienda  mas  aprovechada,  y  descubrirse 
para  Nos,  por  industria  de  las  tales  personas,  algunas  mi- 
nas de  importancia,  demás  de  lo  que  valdrían  los  derechos 
de  las  otras  que  acudiesen  á  las  dichas  seis  onzas  por  quin- 
tal de  metal,  ó  de  allí  abajo,  y  que  con  esto  |xx1ría  haber 
plon^ria  y  tabrica  ordinaria  en  los  dichos  términos  que  aho- 
ra están  exceptados  y  reservados ,  y  en  que  ha  tantos  dias  y 
años  que  no  se  ha  hallado  ni  descubierto  de  nuevo  nin* 
guna  mina  para  Nos,  ni  habiéndose  dcllo  nlngiiT^  ^-rr^ve- 
cho;  y  habiéndose  entendido  todo  lo  sobredicho^  .  i¿% 
dose  á  platicar  y  conferir  eobrello  por  m* 
consejo  de  liacie nda  y  contaduría  mayo 
cerca  dello  relación  y  parecer  de  a) 
cíales  que  residen  en  las  dichas  mi 


piicdcaá,  be  acxjrJado  y  tenido,  y  tenga  por  bien  que  se  h^ 
gi  aft  ;  y  por  la  prescoce  os  lo  cometo  y  doy  poder  y  comiR^ 
moa  para  qtie  os  podáis  concertar  y  concertas  con  cuales 
qoier  mtoeros  que  quierao  buscar  y  descubrir  Eninas  de  oixi^ 
y  plata  dentro  de  los  dichos  térimjioá  comprendidos  por  las' 
dichas   ordenanzas  en  las  dichas  legnas  exceptadas  en   cada» 
una  de  las  dichas  minas  de  Guadalcanal,  Aracena,  Cazalla  y 
Calaroza,  sacando  {X)r  condición  á   las  tales  personas  que  to* 
daslaa  nunas  que  hallaren  y  descubrieren  dentro  de  los  dichos* 
témiuioa  exoejKados,  han  de  ser  y  las  han  de  buscar  sin  lle^ 
nr  á  las  nuestras  minas  de  Guadalcanal ,  Araoena,  Cazalta  y 
Qdaroza,  que  se  han  labrado  por  lo  pasado  y  se  labran  al 
prenaite  algunas  dellas  para  Nos;  ni  á  sns  ramos ^  puentes  f^ 
teiteraa,  con  quinientas  varas,  de  i  tres  pies  cada  una*  varat^ 
CQ  coQlorno  de  cada  una  de  las  dichas  minas  ,  porque  tollos, 
€8108  dbtritos  queremos  que  queden  todavía  reservados  para 
bs  dichas  nuestras  minas ,  sin  que  puedan  dendro  dello  tomar 
ai  tener  nuigun  particular  ningunas  minas,  y   con  que  ha-^ 
jan  de  quedar  y  queden  ,  y  sean  para  Nos  enteramente  to-^ 
das  las  dichas  minas  que  liallaren  en  los  términos  que  anst 
pematimos  que  se  busquen «  que  sean  de  las  dichas  seis  onzas 
de  piara  arriba  por  qu'mtal  de  metal  de  vena  de  la  dicha  núr 
na;  y  que  las  hayan  de  manifestar  ante  vosotros  ó  ante  loa: 
djchos  oficiales  de  las  dichas  minas  de  Guadalcanal  luego  que 
bs  hallaren «  sin  encubrirlas  ni  alargar  ningún  tiempo  la  ma- 
mfestacion  dellas  ,  para  que  aquellas  se  asienten  en  los  niies- 
troi  libros  de  minas  que  tenéis ;  y .  si  paree  icre  ,  se  Ijcneficien 
para  Nos  en  nuestro  nombre  coílforme  la  orden  que  ilirredes;  • 
y  con  que  todas  las  otras  minas  que  se  hallaren  en  los  dichot 
términos  exceptados,  que  acudieren  á  razón  de  cuatro  on- 
zas de  plata  por  quintal  de  la  dicha  vena  ,  y  de  alli  arriha 
hasta  llegar  á  las  dichas  seis  onzas  de  plata  por  quitUal  de  la 
dicha  vena  de  la  tal  mina  ó  minas,  se  nos  haya  de  dar  y  dt 
la  »exta  parte  de  toda  la  plaLi  que  dcllos  se  sacare^  sin   cles- 
Ttas  ni  otra  cosa,  según  dicho  es;  y  de  todas  las  otras 
de    á  tres  onzas  de  plata,  y  de  Mí  ahajo,  |)or 
etal  de  la  dicha  vena  ,  se  nos  dé  la  octava  par- 
^  atic  dellas  se  sacare  enteramente  ,  sin  des- 
que al 


iS  y  gastos. 


según  díclio  es  ;  y 
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mismo  respeto  ee  nos  acuda  con  lo  que  se  sacare  de  loe  reía* 
ves,  escoria,  cobrizo,  cendrada  y  rehuses  délas  dichas  mi* 
ñas  y  metales  del  las  ,  haciendo  diferencia  de  los  unos  á  los 
otros,  según  dicho  es ;  y  para  que  podáis  tomar  y  toméis  so^ 
hrello  con  las  tales  personas  cualesquier  asientos  y  con- 
ciertos ,  poniendo  en  ellos  lad  otra»  condiciones  y  limitacio- 
nes qne  convengan  para  el  buen  recaudo  de  nuestra  hacien- 
tía  ,  demás  de  las  de  suso  declaradas  ,  que  Yo  lo  tengo  así  por 
bien  ,  y  os  doy  para  ello  comisión  cuan  cumplida  es  naenes- 
ter  ,  y  licencia  y  facultad  á  las  personas  con  quien  asi  os  coa- 
certáredes  en  nuestro  nombre  para  que  puedan  buscar  y  des- 
cubrir, labrar  y  beneficiar  las  dichas  minas  por  las  formas  y 
con  las  limitaciones  de  snso  contenidas ,  y  con  las  otras  con 
que  os  concertárc*des  y  capituláredes  con  las  partes,  sin  in- 
currir por  ello  en  pena  alguna,  no  embargante  la  premática 
y  ordenanza  de  las  dichas  minas,  y  la  exíM?peion  y  reserva- 
ción qne  por  ella  lucimos  para  que  no  se  pudiese  tomar  ni 
tener  minas  en  los  dichos  términos  exceptados  en  las  dichas  le- 
guas ,  con  lo  cual  todo  dispensamos  para  en  lo  que  á  esto  toca^ 
quedando  en  su  fuerza  y  vigor  |>ara  en  todo  lo  deroas;  y  man- 
líamos  que  la  presente  se  asiente  en  los  dichos  nuestros  libros 
de  minas  que  tenéis*  Fecha  en  Madrid  ,  á  diez  y  ocho  de  oc- 
tubre de  mil  quinientos  y  sesenta  y  nueve  afios.«^Yo  £L 
Rev* Por  mandado  Je  S-  M.  —  Juan  de  Eseobcdo. 


I 
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Á  consecuencia  de  la  preinserta  "Real  facultad  y  comisión, 
ios  contadores  mayores  formalizaron  con  Alonso  Criado ,  ve- 
cino de  la  villa  de  Aracena ,  el  asiento  del  tenor  siguiente. 
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dá  ^io  con  Alonso  Criado  sobre  descubrimiento  de  minas, 

Contadtiríai  gencTalet,  núm.  GSi. 

T 

di    de  octubre    de    1569. 

Lo  que  los  señores  contadores  de  S.  M. ,  en  su  Real  nom» 
bre  y  por  su  mandado ,  asientan  y  conciertan  con  Alonso 
Criado^  vecino  de  la  villa  de  Aracena  ,  es  lo  siguiente. 

Primeramente,  por  cnanto  S.  M.  mandó  dar  é  dio  una  su 
cédula,  fecha  en  Madrid  á  diez  y  ocho  de  octubre  de  mil  qui- 
nimtos  sesenta  y  nueve  ,  que  está  asentada  en  los  sus  libros 
de  las  minas  de  la  su  contaduría  mayor ,  que  es  del  tenor 
lígu tente.  (Aquí  entra  la  carta  por  la  que  S,  M.  dio  comi- 
non  á  los  contadores  mayores  sobre  descubrimiento  de  mi- 
nas en  los  términos  exceptados.) 

Por  tanto,  en  virtud  de  la  dicha  cédula  se  asienta  y  con-» 
cierta  con  el  dicho  Alonso  Criado,  que  S.  M.  le  mandará  dar, 
y  por  la  presente  le  da  licencia  para  que  puetla  buscar  y 
descubrir  cualquier  mina  ó  minas  de  plata  dentro  de  las  di- 
chas leguas  exceptadas  en  las  minas  de  los  dichos  partidos,  sin 
embargo  de  lo  contenido  en  la  tlicha  premática  y  onlenan- 
zas,  con  tanto  que  no  las  pueda  buscar  ni  busque,  ni  llegar 
ni  llegue  á  las  dichas  minas  que  S.  M.  tiene  agora  en  los  di^- 
cboe  términos  de  Guadalcanal,  Aracena,  Cazalla  y  Galaroza, 
aunque  al  presente  algunas  dellas  no  se  labren,  é  ha  ya  dias 
que  no  se  han  labrado;  ni  á  sus  ramos,  puentes  y  testeras, 
con  quinientas  varas,  de  á  tres  pies  cada  vara,  en  contorno 
de  cada  una  de  las  dichas  minas,  según  se  contiene  en  la  cé- 
dula que  de  suso  se  hace  mención,  la  cual  ha  de  guardar  y 
cumplir  Alonso  Criado. 

ítem:  que  la  mina  ó  minas  que  asi  descubriere  y  liallare 
el  dicho  Alonso  Criado  dentro  de  los  dichos  términos  crep* 
fados  y  fuera  de  las  dichas  quinientas  varas,  segiui  dicho  c^s^ 
que  acudieren  de  seis  onzas  de  plata  arriba  por  quintal  de 
nietaU  hayan  tle  ser  y  sean  para  S.  M, ,  y  í?ea  obligado  y 
*e  obliga  el  dicho  Alonso  Criado  á  maniírstarlas  ante  los  di- 
chos señores  contadores  mayores,  6  ante  los  olicialcs  de  & 
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ítem:  que  el  metal  que  sacare  el  dicho  Alonso  Criado 
déla  tal  mina  ó  minas  que  asi  labrare  y  beneficiare,  con- 
forme á  lo  coateoido  en  este  a&iento,  sea  obligado  á  lo  te- 
ner á  buena  guarda  y  recaudo  en  parte  donde  no  se  pueda 
hurtar  ni  desperdiciar,  hasta  que  se  funda  y  se  pague  á 
S.  M.  la  parte  que  dello  perteneciere,  sopeña  de  que  no  lo 
haciendo^  qne  S,  M  pueda  mandar  poner  é  ponga  persona 
á  su  costa  que  lo  guarde,  ^ 

ítem  :  que  si  yendo  labrando  y  beneficiando  el  dicho 
Alonso  Criado  algunas  minas  de  las  que  ansí  hallare  y  des- 
cubriere, las  que  fueren  de  á  seis  onzas  de  plata  dende  aba* 
jo  por  quintal  de  metal,  acudiere  y  fuere  de  mas  ley  que 
las  dichas  seis  onzas ,  lo  haya  de  manifestar  é  manifieste  lue- 
go que  lo  tal  acae^ciese ,  á  los  dichos  oficiales  de  S,  M.  que 
residen  en  Guadalcanal ,  y  dejar  y  deje  libre  para  S.  M.  la 
tal  mina  ó  minas,  y  el  metal  dellas,  y  de  allí  adelante  no 
las  labre,  ni  cave,  ni  saque  el  dicho  Alonso  Criado,  ni  otro 

Eor  él,  ningún  metal  de  ella;  y  para  que  en  esto  no  pueda 
acerse  ni  haya  fraude,  se  liaya  de  ir  ensayando  y  proban- 
do el  metal  que  se  fuere  sacando  de  las  minas  que  asi  la- 
brare, de  tres  á  tres  estados  por  lo  hondo,  y  por  los  lados 
y  frentes ,  para  que ,  si  acudiere  y  fuere  de  mas  ley  de  las 
dichas  seis  onzas  de  plata  por  quintal  de  metal,  de  alH  ade- 
lante sean  para  S,  M.  las  dichas  minas,  y  el  metal  que  dellas 
fuere  de  las  dichas  seis  onzas  de  plata  arriba,  y  haya  de  de- 
jar y  deje  libremente  lo  uno  y  lo  otro  para  que  sea  de  S.  M., 
ao  pena  que,  si  asi  no  lo  hiciere,  por  la  primera  vez  pierda 
todo  el  metal  que  dellas  hobiere  sacado,  aunque  sea  y  acu- 
da á  seis  onzas  de  plata  por  quintal  de  metal ,  y  de  allí  aba- 
lo, y  sea  para  S.  M. ,  y  mas  doscientos  ducados  de  pena,  apli- 
cados como  se  contiene  en  el  capítulo  antes  deste;  y  por  la 
segunda*  pierda  todos  los  dichos  metales,  y  sea  la  jiena  do- 
blada, aplicados  como  de  suso  es  dicho;  y  mas,  sucediendo 
este  caso ,  se  da  destle  luego  por  ninguno  este  asiento^  y  que 
las  minas  que  liobiere  descubierto  sean  para  S,  M.  todas,  sin 
que  el  dicho  Alonso  Criado  pueda  pretender  ni  pretenda  de* 
lias  ninguna  parte. 

ítem:  porque  podría  ser  que  hasta  afrr«^  Vsten   descu- 


biertas algunas  minas  eu  los  dichos  ten 


idoe  ^  que 


bi  hayan  hallado  otras  personas  antes  del  día  de  la  fecha  des-* 
le  ^ieoto ,  y  no  el  dicho  Alonst^  Criado,  se  declara  que  no 
ippoetla  el  dicho  Alonso  Criado  entrar  en  ellas  ni  labrarlas, 
■00  solamente  en  las  que  él  descubriere  é  hallare  por  »u 
industria. 

ítem :  que  al  tiempo  que  se  hubieren  de  fiindir  y  afinar 
km  dichos   metales  que  se  sacaren  de  las  minas  que  descu- 
Iriere^   primero  que  lo  eche  en  los  hornos  de  la  fundición 
y  afinación,  se  pese  todo  el  metal  que  asi  hobiere  de  fundií' 
[  é  afinar  ante  la  persona  que  los  dichos  oficiales  de  Guadal-^ 
les  señalaren,  y  la  tal  persona  de  fe  de  lo  que  el  diclia* 
AMal   pesa»  y  fecho  el  dicho  peso,  se  ensaye  por  el  ensaya*^' 
I  flor  que  señalaren  los  dichos  oficiales,  y  que,  conforme  al 
dicho  ensaye,  se  pague  á  S.  M.  la  parte  que  le  perrenecie^ 
re   de   las  dichas   minas,  conforme    á  lo  contenido  en  este 
iweiitD;  JB\  los  dichos  oficiales  quisieren   cobrar  la  dicha 
l^rte  y  derecho  por  lo  que  verdaderamente  salicrc  y  se  saca- 
re de  loe  dichos  metales  después  de  fundidos  y  afinados,  lo 
radau  hacer,  lo  cual  queda  á  su  elección  para  que  escojan 
que  fuere  mejor  y  mas  útil  á  la  hacienda  de  S.  M.  * 

ítem  :  que  después  que  estuviere  fecho  el  thcho  pe^ 
wo  j  ensaye,  y  no  antes,  funda  y  afine  los  diclios  metales  en 
la  casa  de  la  afinación  ,  y  parte  que  jx>r  los  dichos  señoreg 
ct>{itadores  mayores  y  por  Im  dichos  oficiales  de  Gnadalcaiial 
le  fuere  señalado,  como  dicho  es ,  y  no  en  otra  alguna ,  so  la 
dicha  pena* 

liem  ;  que  ,  luego  que  se  haya  fecho  peso  y  ensa- 
^9y{ie'dé  ra2on  dello  á  los  dichos  oficiales  de  Guadalcanal^ 
pora  que,  conforme  á  ello  ó  á  lo  que  se  sacare  de  los  dichos 
metales^  el  dicho  Alonso  Criado  les  dé  á  ellos,  ó  á  quien  elloá 
le  onlenaren,  la  parte  que  á  S.  M,  le  viniere,  conlbrrae  á  lo 
declarado  en  este  asiento,  para  que  hagan  dello  lo  que  S.  M. 
ka  mandare^  lo  cual  les  ha  de  dar  luego  que  se  hobiere  fe^ 
ebo  cada  afinación,  entregándolo  al  tesorero  de  las  flichas  mi-* 
WU  en  persona,  y  con  intervención  del  contador  del  I  as,  para 
d  cargo  que  de  ello  le  ha  de  hac^r,  y  tomando  dello  recaudo 
para  su  descargo. 

ítem :  <jnc  el  dicho  Alonso  Crlatlo  no  puerla  sacar  ni  \\e^ 
^    Tar  por  sí  ni  por  intcrpósita  persona  met-il  ninguno  <" 
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procecllere  y  sacare  de  las  dichas  minas  qiie  asi  labrare  fü^* 
ra  de  los  límites  y  términos  dellas,  m  encubrirlo,  ni  escon- 
deiio,8Íno  tenerlo  todo  allí  de  maniGesto  y  á  buena  guarda 
y  recaudo,  según  dicho  es,  so  pena  que ,  ú  lo  sacare,  sea  ya 
perdido  ,  y  sea  todo  [Xira  S.  M. ,  y  mas  tenga  de  pena  ,  por 
cada  vez  que  lo  hiciere ,  mil  ducadoó,  apUcada  como  las  otras 
penas  en  este  asiento  declaradas. 

ítem:  que  toda  la  plata  que  procediere  de  las  minas  que;^ 

como  dicho  es  ^  ansi  hallare  y  descubriere  el  dicho  Aloneo 

Criado,  y  lieneficiare,  conforme  á  este  asiento,  se  haya  de 

marcar  y  marque  por  los  dichos  oíiciales  de  S,  M.  luego  que 

ee  hoblcre  fecho  cada  aGoacIon,  como  se  suele  hacer,  y  que 

¿n  la  dicha  marca  no  lo  pueda  hacer  vender ,  ni  labrar  ,  ni 

Ltacar  del  limite  ni  termino  del  lugar  y  parte  donde  se  hicie- 

Irc  la  fundición  y  afinación,  so  pena  que,  si  ansi  no  lo  ficie- 

ire.  la  haya  perdido  y  pierda,  y  sea  la  mitad  para  S,  M.,  y 

[la  otra  mitad  para  el  que  lo  denunciare  y  el  juez  que  lo  sejo- 

tenciare ,  pc»r  iguales  partes. 

Que  el  dicho  Alonso  Criado,  descubierto  que  haya  cual- 
quiera mina  ú  minas,  en  virtud  deste  asiento  sea  obligado  á 
las  labrar  y  beneficiar,  y  continuar  la  labor  y  fabrica  dellas, 
guardando  en  todo  la  forma  y  orden  contenido  en  este  asien- 
lo,  y  no  alzar  la  mano  de  la  dicha  labor  y  fábrica,  so  pena 
'que,  si  las  dejare  de  labrar  y  beneGciar  dos  meses  enteros, 
pierda  el  derecho  que  ¿  la  tal  mina  ó  minas  tuviere  en  vir- 
tud deste  asiento,  y  que  se  le  puedan  tomar  y  tomen  para 
S.  M.  para  labrarlas  ^  sin  que  el  diclio  Alonso  Criado  pueda 
tener  ni  tenga  ningún  recui^so  á  las  dichas  minas  ni  á  la  pro- 
piedad dellas,  ni  á  los  metales  que  de  las  dichas  minas  ee 
sacaren ,  porque  ansi  se  ha  tratado  y  concertado. 

ítem:  que  si  halláis  y  descubriere  en  los  dklios  términos 
alguna  mina  ó  minas  de  oro,  ó  azogue,  sea  oUigado  á  mani- 
festarlas para  S,  M,  ante  los  dichos  señores  oficiales  tic  Gna- 
dalcanal  é  contailores  mayores  luego  que  hallare  y  descubrie- 
re la  tal  mina  6  minas,  sin  lo  dilatar,  y  sin  que  se  le  dé  ni 
Itaya  de  dar,  por  razón  del  diiho  descubrimiento,  ninguna 
cosa ,  so  pena  que  ^  si  ansi  no  lo  buierc  y  cumpliere,  sea  en 
^nitigUDO  este  asiento,  y  pierda  todass  lata 

que  en  virtud  del  descubriere  y  labr;*'  ao**t 
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bicre  sacado  y  sacare  dellas,  y  mas  Incurra  eo  mil  ducadoi 
de  mtilia ,  la  mitad  para  la  cámara  de  S.  M.,  y  la  otra  mitad 
poia  el  juez  que  lo  sentenciare  y  denunciador,  por  iguales 
pvfnL 

Tcetn :  que  dentro  de  nn  mes  primero  siguiente  dcapue» 
^lU  oforgamiento  del  asiento,  sea  obligado  el  dicho  Álonsd 
&aclo^  en  virtud  del,  de  comenzar  á  buscar  las  dichas  mi-i 
oii  en  los  dichos  términos  exceptados,  y  poner  en  ello  toda 
b  dUisceneia  é  industria* 

Icetn :  que  |>ara  lo  contenido  en  este  asiento  se  darán  al 
&dbo  Alonso  Criado  las  cartas  y  provisiones  de  S.  M.  qneí 
sem  necesarias  ,  y  el  traslado  deste  asiento,  con  que  se  ha  dé 
pioeotar  ante  los  dichos  oficiales  de  Guadalcanal  para  que  lo 
iseoten  en  los  libros  que  tienen,  y  lo  guarden  y  cumplan 
por  lo  que  á  ellos  toca. 

Todo  lo  cual  se  asienta  y  concierta  ante  el  dicho  Alonso 
Criado ,  el  cual  dijo ,  habiéndolo  visto ,  leído    y  entendido, 
lo  aceptaba,  y  aceptíS  como  en  él  se  contiene,  é  que  se  obli- 
pki  y  obligó  á  lo  ansí  cumplir  é  guardar ;  é  para  ello  obli- 
ga su  persona  é  bienes  muebles  é  raicea ,  habidos  y  por  ha- 
ber ;  é  por  firmeza  dello  lo  otorgó  ansi  ante  mí  el  presente  es- 
cribano de  S*  M. ,  en  veinte  é  un  dias  del  mes  de  octubre,  año 
ád  Señor  de  mil  é  quinientos  6  sesenta  é  nueve  años.  Testi- 
ffm  que  fueron  presentes  á  lo  qué  dicho  es,  que  vieron   fir- 
mar   su   nombre  en  el  registro  al  dicho  otorgante ,  al  cual 
JO  d  dicho  escribano  doy  fe  conozco,  Hernando  de  Mora  ,  y 
Joan  Gómez,  y  Gabriel  de  Rivera,  estantes  en    esta  corte. 
Akmso  Criado  ,  el  viejo.  ^^  Yo  Alonso  Verde  de  Castilla ,  rs- 
aifcAm  de  &  M.^  é  vecino  de  esta  villa,  que  á  fio  dicho  fui 
presente,  por  ende  fice  aquí   este  mió  signo,  íj>  En  testimo- 
^  rúo  óe  verdad ^- Alonso  Verde  de  Castilla,  :  ,.  „  , 

t  .TI  .MI 
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ttlll 

Ipf  Tumembre  de  iSóg.  En  vista  de  lo  que  lo»  oficiales 
Guadalcanal  manifestaron  en  carta  de  la  de  setiembre» 
mandó  que  pusieran  en  labor  las  minas  de  Caza  11  a  ,  y 
D  pasado  á  ellas  el  tesorero  Gerónimo  de  Ammeiliay 
ipatsix  Francispo  Blanéo  »  opinaron  que  se  «11 
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i:an  laf  opferaciooei  hasta  el  pvóxiiDO  verano ,  aegon  aviflah 
eo  cartftt^  ,5  de  noviembre  de  este  nusnio  año ,  participando 
^  núsmo  tiempo  que  en.  lo  hondo  de  loe  pozos ,  en  una  nú- 
neta  que  se  había  labrado  desde  el  pozo  de  los  de  Azuaga 
hasta  el  de  los  negros ,  se  hallaron  pintas  de  metal ,  que  acu- 
ció á  .dos  marcos  por  quintal  de  piedra ;  y  que ,  en  vista  de 
las.  -buenas  muestras ,  se  seguía  catanda 

.  Que  en  3 1  de  octubre  enviaron  á  Sevilla  902  marcos ,  6 
onzas ,  3  ochavas  y  media ,  y  8  maravedís  de  plata  fina. 

I  ^   Manifiestan  el  trabajo  que  pasan  con  el  ensayador  alemán, 

cuyo  genio  duro  y  violento  les  obligaba  á  pedir  que  se  nom^ 

bFa«iotra 

*  *  •  • 
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Año  1S70. 
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..  En  i.^  de  enero  fue  nombrado  Juan  Carrasco  Capellar::^ 
d»  las  minas  con  tres  reales  y  medio  al  día.  Sirvió  hasta  nn  d^ 
^urrode  1577. 

..  .9  de  eneró  de  1570.     En  carta  de  9. dé  enero  deste  año 
de  157c  dan  cuenta  los  oficiales  de  las  minas  de  Guadaka--' 
nal.  que  se  había  acabado  de  mudar  la  dirección  del  arroyo 
que  pasaba  por  la  fábrica. 

Del  metal  que  se  halló  en  lo  hondo  de  los  pozos  en  la 
niinota  de  que  avisaron  en  5  de  noviembre  último ,  se  formó 
un  pozo  que  iba  ya  de  cuatro  estados  con  excelentes  muestras; 

S.'cñ'i^  eido  de  día 'también  habían  parecido  tierras  que  ácu« 
ian  á  dos  maroos  y  medio  por  quintal. 

Que ,  con  motivo  del  campamento  que  se  formaba  con- 

Int  los  moriscos  rebelados  de  Granada,  se  embargaban  todas 

VtGuas  de  los  arrícros^q^e  Uevabaq  provisiones  á  las  iqí* 
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^  j  piden  que  se  remedie  por  el  mucbo  perjuicio  que  re- 
fAsi  $€  mandó  por  el  Bey ,  expidiéndose  provisión 
maL  ) 

de  marzo  de  1S70,  En  la  carta  y  relación  ordinaria 
que  enviaron  los  migroos  oficiales  en  8  de  marzo  de  este  niis- 
año  *  participaron  que  había  fallecido  Lope  de  Mendie- 
k,  factor  del  Rey  en  las  minas  de  Aracena,  y  que  hablan 
ihdo  las  cíispo8Ícione«  convenientes  |>ara  poner  en  cobro  los 
iottreecg  óe  la  Real  hacienda  allí. 

Que  en  orden  á  lo  que  se  les  mandaba  informar  sobre  si 
muDcndria  abandonar  las  minas  de  Guadalcanal^  visto  que 
no  se  hallaban  %;enas  ricas  ,  no  podian  dec'u:  sino  que  todas 
bs  muestras  eran  pru^j^eras;  pero  que  por  la  calidad  del  ne- 
cio no  podian  aventurar  juicio  terminante. 
Que  en  primero  de  este  mes  habían  enviado  á  Sevilla 
^074  marcos,  6  onza»  y  dpcbavas  y  media  de  plata  fína. 

ao  id,  id~     Con  fecha  del  referido  mes  y  año  se  mandó  á 
oficíales  de  las  minas  de  Gaadalcanal  nombrasen  una  per- 
qué desempeñase  el  encargo  que  tuvo  Ix>pe   Diaz  de 
lercado^  difunto^  en  el  asiento  de  Francisco  y  Juan  Pérez; 

Canales. 

#  #  #  « 

7  de  mayo  de  iS^o,  Con  fecha  7  de  mayo  de  este  año 
lifestaron  los  miemos  oficiales  que  la  vena  seguía  con  las 
mas  prósperas:  que  á  mediados  de  abrid  en  el  pozo 
hondo  se  dio  en  buenas  pintas  de  metal,  envuelto  en 
tloaffcajita^  dorado;  y  que  acudió  á  4  niarcos  j3or  quintal  de 
j  piedra.  Que  no  convenía  abandonar  los  pozos  n  pncs  totlos 
I  cXMícordabao  en  su  riqueza ,  y  dejada  la  labor  se  huudirian. 


•  *  #  # 


En  efecto,  los  partes  de  los  oficiales  y  las  conjeturas  que 
fbmiaban,  tenian  fundamento ,  pvica  a  poco  tiempo  se  halló  la 
fc'Oucvo  con  metal  rico  y  abundante,  como  resulta  de 
-ta.que  ie  copia  á  la  letra  por  la  imporiaucia 
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\£arta  de  los  qficiales  de  las  minas  de  (kiadalcanal  dant 
cuenta  á  S.  31,  del  hallazgo  de  la  s?cna  rica^  y  otras 
cosas  de  aquella  fábrica. 

Goatadnría  de  Itft  mlnat «  libro  n^.  24» 


II  de  ¡uTio  de  iS^o, 

C.  K.  M El    correo  ordinario  destas  minas  se   partid 

Icn  siete  dias  del  mes  de  mayo  pasado  con  un  despacho  para 
1^,  M. »  el  cual,  puesto  caso  que  ni    ha  venido  ni  está  ea 

corte  ,  tcnetiiog  nueva  del  re 'ibo  dé!  por  carta  del 
[contador  Alonso  Hernández :  suplicamos  á  V.  M.  se  nos  res- 

Eonda  y  despche  lo  que  se  pide  cerca  de  la  provisión  desta 
acienda.  Después  acá  ha  sido  Dios  servido  que  se  ha  dado 
MU  metal  rico  en  una  mi  neta  que  -e^  en  lo  hondo  destas 
minas,  y  sale  del  suelo  del  pozo  del  Vjlle  acia  el  jx>zo  Rico,  á 
la  parte  de  luediodia,  y  va  cincuenta  y  cuatro  estados  de  ar- 
riba y  de  abajo,  y  es  todo  sano  hasta  la  haz,  porque  pa- 
só de  lo  labrado  del  Rico  abajo :  liase  colado  por  el   metal  la 
mincta  adelante  casi  dos  estados,  y  queda  en  el  cielo  muy 
rhcrmoso  metal,  y  va  todavía  en  la  testera  íle  la  dicha  mtne- 
[la  y  en  algunas  partes  del  suelo  della  :  háse  sacado  cien  ar- 
[fobas  de  metal  muy  rico  ,  en  que  hay  piedras  muy  hcrmo^ 
[«05 ,  de  donde  se  han  hecho  ensayes  de  á  veinte  y  un  mar-^ 
eos  por  quintal  de  piedra^  y  de  treinta^  y  cincuenta^  y 
tiento  y  un  marcos ;  parece  que  será  cosa  gruesa ,  y  que 
esta  hacienda  es  Dios  servido  que  vuelva  á  dar  fruto  de  nu€* 
vo  como  si  se  hallara  hoy:  valdrá  el  metal  sacado  hasta  hoy 
I  mas  de  seis  mil  ducados.  Esto  se  ha  hallado  en  fé  de  los  ofi- 
ciales que  aqui  servimos  á  V,  M, ,  que  ,  con  tanta  instancia 
I  como  V,  JL  sabe,  pasamos  la  labor  de  las  minetasde  la  gran 
rConipaña ,  que  van  acia  el  norte ,  d  lo  hondo  de  los  pozas 
pque  dieron  á  los  princij>ios  metal,  trayendo  al  Blanco  ca- 
Ipataz,  por  cuya  industria  se  pusiese  por  obra  esta  opinión 
iuya  y  nuestra,  cuyas  albricias  de  tan  buena  nueva  «e 
i  deben  ^  seguo  la   calidad   de  lo  que   fuere   Dii 
que  sea. 
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EttM  fiibríca  tiene  nfceeidad  de  guardas,  hd  cuales  como 
Inieinot  comisioa  de  nombrarlas,  hasta  ahora  no  se  hau 
con  algún  daño  deeta  hacienda,  como  se  vé  por  al- 
poo»  huriílloe  que  se  han  topado,  y  otros  que  no  se  habrán 
iíMd:  V.  M*  \zs  mande  proveer  con  brevedad ,  y  seria  mas 
jnmdo  oo«  envié  comisión  para  las  proveer  dcsta  tierra  don- 
lif  bmbrá  gente  honrada  de  quien  entendemos  se  podrá  fiar,  y 
OMDCOsa  roas  á  mano  serán  tlamadasá  la  necesidad,  y  despe-> 
didis  DCi  siendo  menester,  que  si  han  de  venir  de  allá  es  mu^ 
cho  inconveniente  y  no  menos  costa:  visto  esto  mandará  V.  M, 
bijoe  (^     I        rvido.  Los  machos  que  hemos  escrito  á  V*  M, 
que  ton    :  «  1.  >irr  para  esta  lábriea  no  se  han  comprado  has* 
is  «hora:  enviaránseá  comprar  por  el  mes  de  setiembre  en 
la  feria  de  Valladolid,  y  de  aqui  allá  se  habrá  visto  la  im- 
portancia del  metal,  y  serán  mas  ó  menos  conforme  á  la  ne- 
cesidad: la  costa  desta  mina  será  cada  dia  mas,  porque  la  la- 
bor le  conviene  hacer  á  toda  furia,  asi  para  dar  lugar  de  sa- 
car este  metal  haUadOi  como  para  buscar  mas,  pues  nos  ha  da- 
llo experiencia  y  esperanza  de  haberlo  de  hallar  en  tanto  que 
wt  llevare  la  mina,  pues  en  hondura  de  ochenta  estados,  y 
despties  de  mas  de  doce  estados  de  hondo  sin  haber  hallado 
metal  y  tantos  años  de  trabajo  ha  correspondido  tal  cosa;  y 
asi  we  habrá  de  poner  recado  en  esta  hacienda  como  en  cosa 
per|ietua, 

A  la  mina  que  en  término  de  Cazalla  V*  M.  mandó  labrar 
foi  yo  y  el  tesorero  Anuncíbay,  y  llevé  Címraigo  al  Blanco; 
f  ifeede  treinta  de  mayo  hasta  fin  de  junio  se  ahondó  el  p07o 
donde  «c  hallaron  las  piedras  ricas  de  metal  hasta  ocho  esta^ 
doi4  y  otroetres  pozos  acia  la  parce  de  arriba:  acia  el  me- 
difKlia.8e  abrieron  de  nuevo,  y  se  ahondaron  á  cinco  y  á  áe\B 
ettadoi;  y  otros  dos  pozos  á  la  jiarte  de  abajo  acia  el  norte  se 
lÍDipUron^  y  en  ellos  se  dio  en  metal  de  á  dos  onzas  y  de  á 
cuiiro  onzas,  y  mucho  plomo,  aunque  en  vena  angosta  y 

t  mucha  dureza:  ahondáronse  hasta  tres  estados  cada  uno,  y 
a«i  se  dejaron.  En  los  cuatro  pozos  dichos  de  arriba  no  se  ba- 
iló metal  alguno  roas  que  unas  pequeñas  pintas  de  a  dos  mar- 
••  quintal;  va  una  vena  en  lo  mas  hondo  lo  que  al 
^  en  el  de  ocho  estados  sedió  eú  mucha  agua:  aten- 
f  <[tie  no  se  halló  una  sola  piedra  del  nu  ^ 



:íBq  año  iSjo* 

Iqae  ee  bascaba  ni  eo  k  cabeza  ni  en  lo  que  se  abondó,  y 
[que  para  ver  lo  que  realmente  es  la  dicha  mina,  es  menester 
^ mucha  mayor  costa  ele  la  que  se  pensaba,  asi  por  la  dureza 
I  como  por  el  agua,  y  poco  fruto  que  á  Jos  principios  mues- 
tra» se  dejó  con  gasto  de  cincuenta  y  seis  mil  seiscientos  cua-* 
[renta  y  cuatro  maravadís,  hasta  tamo,  que  vista  estv  relación» 

Í  nuestro  parecer  y  el  del  Blanco,  que  es  que  no  se  debe  la* 
rar,  V.  M.  mande  lo  que  fuere  servido,  entendido  que  «olo^ 
I  Dios  sabe  lo  que  está  en  las  tnrranas  de  la  tierra. 

Con  esta  van  las  relaciones  ordinarias,  sietido  V.  M*  ser- 
[yido  las  podrá  nimdar  ver;  asimismo  van  cuatro  piedras  del 
Imetal  nuevo  que  se  ba  tnpado,  es  de  lo  que  ha  dadoá  ciento 
I  y  un  marcos  por  quitiul.  Fecbo  en  las  minas  á  once  de  ju- 
IJio  de  mil  quioieotos  setenta. 


#  #  #  « 


i 


6  de  agosto  de  iS^o*     En  carta  de  6  agosto  dicen  los  mi»- 
aos  oficiales  que  con  motivo  de  ser  tan  rica  la  vena  descu- 
bierta, enviaban  al  capataz  Frincisco  BSanco  á  la  corle  á  dar 
^cuenta  verbal  de  todo,  y  de  camino  le  dabjn  comisión  para 
comprar  ocho  acémilas  para  el  servicio  de  la  fabrica  de   tas 
minas  en  la  feria  de  Alcalá. 

Repiten  que  tanto  ahora  como  otras  veces  por  industria 

I  de  dicho  Blanco  se  había  hallado  el  metal,  y  que  se  le  dé 

'Crédito  en  todo,  porque  es  muy  hombre  de  bien  y  de  gran 

íerdad ,  y  muy  experimentado  en  esta  materia,  y  sobre  todo 

li'Celoso  del  servicio  de  su  Maj;e8tad. 

Que  el  metal  que  se  había  descubierto  iba  acrecentándose 
leada  vez  mas ,  de  largo  casi  tres  estmlos  por  el  ciclo^  y  de 
Jancho  cuatro  palmos;  y  que  por  ser  trabajoso  seguirlo  acia 
^arriba,  se  trataría  de  hacer  una  mineta  por  cima  desde  lo 
Vbondo  del  pozo  que  dicen  de  Cuebas* 

Ponderan  la  necesidad  de  admitir  oficiales  y  operarios, 
[porque  se  habían  despedido  muchos  con  motivo  de  la  escasez 
f  de  la  vena. 


iS  de  setiembre  de  ¡  S7C.     En  i5  de  seüembre  de  este  año 
vuelven  á  escribir  los  expresados  i  y  dicen  que  el 
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mecil  iba  en  crecimiento,  en  cantidad  y  calidad,  porque  á 
aiqoellas  fechas  se  veian  mas  de  seis  estados  de  largo  de  me» 
tai ,  y  tan  rico  que ,  en  general^  no  se  acuerda  nadie  haberlo 
wto  tal  en  esta  vena. 

Que  habia  fallecido  Juan  de  Quero ,  carpintero  de  la  fí- 
briei  9  que  tenia  cargo  del  ingenio  de  desaguar  y  de  las  ade- 
macionea,  oficial  de  grande  honradez,  habilidad  y  experien- 
óa;  lo  que  participan  á  su  Magestad  para  que  mande'  ver  si 
se  hallará  otro  de  sus  circunstancias. 

Sde  octubre  de  1570.  Con  fecha  de  8  de  octubre  del 
mismo  año  se  dio  carta  para  que  los  referidos  oficiales  hicie- 
seo  que  el  ensayador  de  las  minas  ensayase  los  terreros  que 
habia  en  ellas,  y  los  que  tuiriesen  de  tres  onzas  abajo  se  los 
entrasen  para  beneficiarlos  á  Francisco  Pérez  de  Canales, 
conforme  á  su  asiento. 

a3  de  octubre  de  1  S'jo.  En  ¿3  de  octubre  se  expidió  Real 
cédula  mandando  á  los  oficiales  de  las  minas  de  Guadalcanal 
que  pagasen  á  Francisco  Barragan  ¡1600  ducados,  conforme  á 
on  asiento  tomado  con  los  que  pretendian  tener  derecho  á  laa 
minas  de  Aracena ,  en  cuenta  de  los  seis  mil  ducados  que  so 

le  daban  en  dinero. 

«  •  #  # 

Esie  es  un  treslado  bien  yjíelmente  sacado  de  una  cédula 

Real  de  S.  M.^  Jirmada  de  su  nombre^  y  refrendada  de 

Juan  de  Escobedo^  su  secretario:  su  tenor  de  la  cual  es  es-' 

te  que  se  sigue. 

Secretaría  de  hacienda.  .&.Minaf ,  nfim.  io5. 
a  3  de  octubre  de  1S70. 

El  Rxv.~Agustin  de  Zarate,  mi  contador  de  Mercedes, 
sabed:  que  por  haber  venido  en  mucha  diminución  las  minas 
de  plata  que  por  nuestro  mandado  se  beneficiaban  en  el  tér- 
mino de  la  villa  de  Guadalcanal,  y  acabádose  el  metal  que  de^ 
lias  se  solia  sacar,  y  excusar  las  costas  é  gastos  que  hacíamos 

n.  iS 
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eo  la  labor  y  fábrica  de  las  dichas  minas  con  toa  oficiales  y  per- 
sonas que  allá  eran  entretenidos,  por  una  mi  cédula,  fecba  en 
Barcelona  á  seis  días  del  mes  de  marzo  del  año  pasado  de  mil 
y  quinientos  y  sesenta  y  cuatro,  enviamos  á  mandar  á  nuestro 
tesorero,  contador  y  veedor  de  las  dichas  minas,  que  se  des- 
pidiesen las  guardas  é  otros  oficiales  y  personas  contenidas  en 
la  dicha  ccnlula,  que  servían  y  llevaban  de  Nos  salarios  en 
ellas,  fenecida  cuenta  con  ellos,  y  pagándoles  lo  que  se  les 
debía,  é  que  solamente  quedasen  de  allí  adelante  en  el  serví* 
ció  de  las  dichas  minas  los  dichos  tesorero,  contador  y  veedor, 
en  los  cuales  se  incorporasen  y  consumiesen  en  cierta  forma 
los  oBcios  de  los  que  ejercían  algunas  de  las  dichas  personas, 
que  ansí  mandamos  despet^lir,  para  que  aquello  estuviese  é 
quedase  á  cargo  de  los  dichos  oficiales,  demás  de  lo  que  to- 
caba á  sus  oficios,  por  la  forma  contenida  en  la  dicba  cédu* 
la,  y  en  la  orden  que  en  ella  se  dio,  según  mas  particular** 
mente  se  contiene  en  ella:  después  de  lo  cual  cesó  el  oficio  de 
veedor,  y  quedaron  las  dichas  minas  á  cargo  del  contador  y 
tesorero  dellas,  y  ellos  han  tenido  y  tienen  cuidado  de  su  la- 
bor y  fábrica,  y  de  fimdir  é  afinar  los  metales,  y  de  hacer 
proveer  lo  que  mas  lia  convenido  al  bien  de  aquella  hacien* 
da:  é  agora  sabed  que  los  dichos  nuestro  contador  y  tesore- 
ro de  las  dichos  minas  nos  han  escrito  que  de  pocos  días  á  e&^ 
ta  parte,  yéndose  prosiguiendo  la  labor  de  las  dichas  minas, 
se  ha  dado  en  lo  hondo  de  ellas  en  una  caja  y  vena  de  me- 
tal tan  rico,  según  parece  por  los  ensayes  é  muestras  que  de- 
lio  nos  han  enviado,  que  entienden  es  tan  bueno  como  el  que 
se  eacaba  cuando  la  dicha  mina  se  descubrió,  y  estaba  en  su 
mayor  prosperidad ,  é  que  el  dicho  metal  rico  se  ha  ido  y  va 
continuando,  y  estaba  descubierta  la  caja  del  metal  mas  de 
seis  estados  de  largo,  y  se  pasa  adelante  con  la  labor  della 
con  las  mismas  muestras  de  riqueza,  c  que  por  esta  razón  era 
necesario  poner  y  nombrar  personas  que  guardasen  las  di- 
chas minas  y  el  metal  dellas,  y  para  mirar  y  catar  á  los  tra- 
bajadores que  las  labran ,  é  que  se  ponga  é  haya  en  esto  el 
buen  recaudo  que  conviene,  é  que,  demás  desío,  se  diese  car^ 
den  en  labrar  de  propósito  la  dicha  mina,  para  que  s< 
se  ir  descubriendo  y  sacando  el  dicho  metal ,  y  se 
pondido  que  cerca  desto  se  proveerá  lo  que  coa 
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let  dará  aviso  dello;  y  por  estar  las  dichas  minas  en  este  esta- 
do, y  para  saber  y  entender  el  fnndamento  que  tiene  esto  del 
metal  rico  qne  de  nuevo  se  ha  descubierto,  y  si  pasa  adelan- 
te, y  se  va  aBjando  y  asentando  la  caja  del  para  conforme 
aquello  proveer,  y  dar  la  orden  que  convenga  en  su  labor,  y 
poner  los  oficiales  y  personas  é  guardas  que  sean  necesarias; 
por  la  confianza  que  tenemos  de  vuestra  persona ,  é  de  que 
enlendereis  en  esto  con  el  cuidado  é  diligencia  que  conven- 
ga é  por  la  noticia  y  experiencia  que  tenéis  de  las  dichas  mi- 
iia%  como  quien  asistió  en  ellas  por  nuestro  mandado  al  tiem- 
po que  se  descubrieron ,  he  acordado  con  consulta  de-  mis 
cootadores  mayores  cometeros  este  negocio;  y  os  mandamos 
que  luego  que  esta  se  os  entregare,  os  partáis  é  vayáis  á  las 
dichas  minas  de  Guadalcanal,  y  os  informéis  y  sepáis  de  los 
dichos  nuestro  contador  y  tesorero ,  y  de  Francisco  Blanco, 
capataz,  é  de  los  otros  oficiales  é  personas  que  sirven  en 
ellaa,  el  punto  y  estado  en  que  están  y  las  halláredes ,  y  par- 
ticuhrniente  de  lo  que  toca  á  la  caja  y  vena  del  dicho  metal 
rico  que  últimamente  se  ha  descubierto  y  hallado,  y  en  qué 

Crte  y  sitio  de  las  dichas  minas  está ,  y  á  cuántos  estados  de 
indo,  y  si  la  dicha  caja  y  metal  se  va  prosiguiendo,  y  si 
dan  buenas  muestras  como  al  principio ,  é  qué  cantidad  de 
metal  se  ha  sacado  della  después ,  y  si  se  ha  usado  en  esto  de 
teda  diligencia  é  cuidado,  y  en  abrir  y  descubrir,  y  sacar 
por  las  partes  que  ha  convenido  la  tiarra  que  impide  que 
no  se  prosiga  y  saque  el  dicho  metal ,  é  que  anden  é  tra- 
bajen con  seguridad  en  lo  hondo  de  las  dichas  minas  los  plo- 
meros é  oficiales  y  personas  que  debe  haber,  y  para  desaguar 
las  dichas  minas,  y  si  se  han  hecho  en  la  dicha  labor  otras 
obras  y  reparos  necesarios  para  todo  esto,  y  si  en  ello  hobie- 
re  alguna  otra  cosa  que  hacer  de  nuevo,  lo  provereis  con  co- 
municación y  parescer  de  los  dichos  nuestro  oficiales  y  del 
dicho  Blanco,  y  de  las  otras  personas  que  entendiéredes  que 
tienen  práctica  y  experiencia  dello ,  teniéndose  atencioa  y 
miranúento,en  las  obras  que  sé  hicieren,  á  que  se  pueda  con- 
tinuar la  labor  y  fábrica  de  las  dichas  minas,  y  descubrirse  y 
sacarse  el  metal  dellas ,  é  á  que  vayan  fijas  é  ademadas  para 
que  no  haya  hundimiento;  y  si,  demás  de  la  diligencia  que 
hasta  aqui  se  ha  puesto  en  la  dicha  labor  y  fiibrica,  se  pudiera 

36; 
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hacer  y  proTeer  otra  algona  cosa  para  que  se  saque  mas 
tal,  lo  proveeréis.  E  ansí  mismo  lo  que  toca  á  la  íundicion  y 
afioaclotí  de  loe  metales  que  están  ya  sacados  y  se  sacaren,  y 
visto  y  entendido  particularmente  de  la  manera  que  están 
las  dichas  minas,  y  la  gente  que  sirve  é  trabaja  en  ellas,  y  de 
lo  que  entiende  cada  uno,  nos  enviareis  relación  de  todo  ello 
con  vuestro  parescer  y  de  los  dlclios  oficiales;  é  sí  bastarán 
para  el  servicio  y  labor  de  las  dichas  inioas,  según  en  el  es- 
tado en  que  agora  están,  las  personas  que  al  presente  son  en- 
tretenidos en  ellas,  y  de  lo  que  cada  uno  |xjdr¡a  ser  ocupa- 
do, ó  si  demás  de  las  dichas  personas,  serán  menester  otras  al- 
gunas de  nuevo ,  y  cuántas,  é  para  qué  efecto,  é  qué  salad- 
nos seria  bien  dar  á  cada  uno,  é  á  los  que  á  vos  ó  á  los  n yes- 
Iros  oGckles  os  ocurren  que  sean  á  projxiéito  para  ello,  por- 
que, visto  lo  uno  y  lo  otro,  se  provea  y  dé  la  orden  que  con- 
venga, y  en  el  entretanto  que  la  enviáis,  y  otra  cosa  se  os 
manda,  residiréis  en  las  dichas  minas,  teniendo  de  la  labor 
del  las  y  de  todo  lo  demás  que  ee  Imbiere  de  hacer  el  cuidado 
que  de  vos  confiamos,  juntamente  con  los  dichos  nuestros 
oficiales  é  con  su  parescer,  á  los  cuales,  y  al  alguacil  y  escri- 
bano de  las  dichas  minas,  é  otros  coaíesquiera  oficiales  é 
personas  que  sirven  en  ellas,  mandamos  que  hagan  é  cum- 
plan lo  que  vos  de  nuestra  parte  les  ordenarédes  cerca  de  lo 
susodicho,  so  las  penas  que  les  pusiéredes,  y  a)  dicho  algua- 
cil de  las  dichas  minas  que  cumpla  vuestros  mandamientos; 
é  mandamos  que  hayáis  y  llevéis  de  salario  en  cada  uno  de 
los  dias  que  en  lo  susodicho  os  ocupáredes  mil  maravedis  pa- 
ra vuestro  entreteniralento,  los  cuales  corran  y  se  cuenten 
desde  el  dia  que  por  fe  de  escribano  constare  que  saliéredes 
de  esta  nue&cra  corte  á  entender  en  el  dicho  negocio  hasta 
que  volváis  á  ella,  los  cuales  mando  vos  sean  dados  y  paga- 
dos por  e!  dicho  tesorero  de  las  dichas  minas,  tomando  la  ra- 
zón de  lo  que  ansi  se  os  pagare  el  contador  dellas,  que  con 
el  treslado  de  esta  dicha  mi  cédula  é  vuestra  carta  de  pago, 
mando  que  le  sean  recebtdos  é  pasados  en  cuenta  lo  que  con- 
forme á  esta  mi  cédula  os  diere  y  pagare,  qp 
suRxlicho,  é  cada  una  cosa,  é  parte  delln 
comisión  cuan  cumplida  es  menester.  Fe 
le  é  tres  dios  del  mes  de  octubre  de  a 
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jmOi^^Yo  el  Rey.  — Por  mandado  de  S.  M,  — Juan  de  Es- 

Por  las  preguntas  sigoiPiiteR    sean  preguutados  los  testigos 

hao  de  ser  examinados  conforme  á  la  cédula  y  ejecución 

qtie  S,  M.  mandó  dar  al  contador  Agustín  de  Zarate,  pa-- 

toíbrroai^G  de  los  negocios  tocante  á   las  minas  del  Molió i- 

que  e«  en  término  de  la  villa  de  Guatlalcanal 

Primeraroentc,  sean  preguntados  si  tienen  noticia  de 
Ija  y  vena  que  de  tres  o  cuan  o  meses  á  esta  parte  se  ha 
ibjerto  en  las  dichas  minas,  y  á  cnantoe  esiaclos  de  hon- 
dura^ llevándolo  á  plonx»  por  todos  los  pozos  por  donde  se  va 
leUa^  ee  descubrió,  contándolo  desde  el  pozo  de  la  Red  que 
firontero  de  la  casa  real  pordoutle  entran  y  salen  al  servicio 
la  dicha  mineta,  y  á  cuantos  estados  de  luengo  les  parece 
lie  debe  corresponder  la  dicha  mineta ,  respeto  del  sitio  del 
yuo  de  la  Red, 
%J^     Itero ,  si  saben  que  la  dicha  cafa  y  vena  de  metal  se 
prosiguiendo  y  da  muestras  de  afijarse  y  continuarse  para 
m  saque  della  mucha  cantidad  de  metal ,  y  qué  señas  ha- 
m  los  testigos ,  para  que  se  tenga  certidumbre  de  esta  espe- 

ó  verlsimiUtud  para  ello- 
3***     ítem,  si  saben  qué  cantidad  de  metal  se  ha  sacado  de 
dicha  vena  después  acá  qwc  últimamente  se  descubrió  la 
ija  de  ella  5  y  si  ha  hibido  en  esto  la  diligencia  y   cuidado 
se  requería ,  ó  si  por  falta  de  ello  se  ha  sacado  menos  rae- 
de  lo  que  se  debiera  y  pudiera  sacar,  y  en  qué  personas 
estado  la  dicha  neghgencia  y  descuido,  si  acaso  le  ha 

ítem,  si  saben  que  se  haya  sacado  el  agua  que  de  los 

pozos  mana ,  y  la  tierra  que  en  ellos  se  cava  |X)r  las 

y  lugares  donde  conviene  sacarse,  ó  si,  por  no  se  sacar 

indo  y  jx>r  donde  conviene,  se  ha  hecho  algún  hundi- 

mto  de  algún  pozo  ó  mineta,  y  qué  daño  ha  venido  dello, 

►  m  lia  peligrado  alguna  persona  por  esta  razón ,  ó  si  los  que 

i^ieiían  en  los  dichos  pozos  tienen  la  seguridad  que  han  me- 

,  para  que  no  rehusen  de  entrar  en  ellos. 

Uera ,  si  saben  que  se  deba  ó  puebla  hacer  otra  algu- 

lion  que  convenga  para  el  acreM:entamiej]to  de  la 

eoda,  y  para  el  buen  recaudo  della,  asi  para 


286  AÑO  1 570. 

res  del  metal,  como  para  la  guarda  de  ellos,  y  para  contar  lo» 
que  en  las  dichas  rainats  ti  aba  ja  11  y  tratan  los  metales, 

6.^  ítem,  s\  saben  que,  demás  de  los  dos  guardas  que  has- 
ta aqui  ha  habido  para  el  htien  recaudo  de  la  diclia  hacienda, 
conviene  que  se  piovea  con  mas  guardas ,  y  cuantas  les  pare- 
ce á  los  testigos  que  será  bien  proveerse,  según  la  necesidad 
hay  en  las  labores  de  los  dichos  metales — Agustín  de  Zarate, 

#  #  #  * 

En  carta  de  6  de  noviembre  participan  que  ya  tenían  no- 
ticia de  que  su  Magestad,  en  vista  del  liallazgo  nuevo  de  la 
^ena  rica ,  liabra  determinado  fuese  á  las  minas  el  contador 
Agustín  de  Zarate^  primer  comisionado  en  ellas  quince  aaos 
hacia  cuando  se  descubrieron  la  primera  vez;  y  que  esta  nue- 
va ley  habia  llenado  de  satistaccion,  holgando  mucho  que  fue- 
se persona  tan  inteligente. 

Que  desde  el  16  de  setiembre,  ee  habían  sacado  ya  899 
arrobas  de  metal  rico,  y  la  vena  seguia  en  su  ser»  Que  no  se 
atrevian  á  empezar  las  fundiciones  por  no  iiaber  guardas,  y 

icr  mucha  la  riqueza. 

#  #  «  # 

En  efecto,  el  contador  Zarate  partió  para  Cuadakanal  coo 
clespachos  del  Rey ,  y  habiendo  llegado  allí  el  aS  de  noviem- 
bre, con  fecha  de  2.7 ,  escribió  la  siguiente  carta  que  se  copia 
á  la  letra  por  el  tenor  importante  de  su  contesto. 

#  «  #  #  ^^ 

Carta  de  Agustín  de  Zarate  y  de  los  ojidales  de  las  minas    ' 
de  Guadakanal  al  Rey^  dándole  cuenta  del  estado  de 
aquella  fábrica* 

Gontaánm  do  lii  imnaf  f  liliro  n&m.  a4« 

^7  de  nOTiembre  de  iSjQ*  , 

S.  C  R,  M.  A  los  veinte  y  tres  de 
Zarate  á  estas  minas,  donde  hallé 
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ádim^  y  ee  sacaba  la  abunrlancia  y  riqueza  del  metal  como 
Ittsca  agora;  y  el  sábado  siguiente  se  sacó  todo  el  ractal  que  se 
Inljía  podido  descarnaren  la  semana  precedente,  conforme  á 
k  coirambre  que  en  estas  minas  se  tiene  desde  su  descubri- 
aiimco^  de  que  no  se  saque  en  ellas  metal  en  toda  la  semana 
lUHOi  el  sábado^Pesó  lo  que  se  sacó  aquel  dia  ciento  y  cincuenra 
aroiiad  de  metal  mtiv  rico;  y  porque  nos  paresció  una  piedra 
«|lie  eotrcUo  vimos  muy  aventajada  a  lo  demás,  la  lucimos  en- 
nyar ,  y  ie  halló  de  ley  de  ciento  y  sesenta  y  tres  marcos 
par  quintal^  como  F.  M.  mandará  ver  por  el  ensaye  vrigi" 
nal   que  con  esta  enviamos  iuntaniente  con  un  pedacita 
de  metal  de  donde  se  sacó  el  ensaye,  por  ser  cosa  que  en 
mÉBüros  tiempos  no  se  ha  visto .  pues  para  ser  plata  de  ley 
perfe€fa  de  doce  dineros^  no  le  falta  mas  de  treinta  y  sie^ 
fe  marcos  en  el  quintal^  y  no  falta  veinte  para  ser  de  la 
iey  corriente  de  once  dineros  y  cuatro  granos.  Afirma  el 
capataz   mayor  y  los  dos   capataces  que  tienen  descubiertos 
trrinta  y  un  pies  de  metal ,  cavándolo  y  descul>riéndolo  acia 
arrília;  y  veinte  y  cinco  pies  apartada  de  aquella  caja  en  la 
xolneta  adelante^  se  ha  bailado  otra  en  el  &ue!o  delia  roesma, 
riqueza  que  se  tiene  por  cierto  que  se  verná  a  juntar  con  la 
príaEnera,  como  suele  acontecer  en  semejante  caso.  El  inconvi-* 
tacóle  que  hay  para  que  no  se  saque  la  aínindancia  que  se 
ocftría  si  hubiese  mas  anchura  en  aquella  mineta ,  y  si  los 
plomeros  tuviesen  respiradero  para  no  andar  tan  abogados  y 
estrechos,  se  provee  con  formar  un  pozo  nuevo  en  otra  mineta 
que  cae  encima  desta  rica  que  venga  á  dar  en  ella ,  y  para 
ote  efecto  ansi  como  de  arriba  van  cavando  acia  abajo,  los  de 
abajo  cavan  para  arriba^  como  está  dicho.  Y  van  siempre  des- 
cubriendo metal  en  lo  que  cavan ,  y  dánse  tanta  prisa  los 
nm»  y  los  otros,  que  no  les  falta  mas  de  siete  estados  para 
juntarse  y  quedar  el  pozo  claro  y  desabachado,  y  entre  tanto 
le  forma  el  brocal  que  se  le  ha  de  poner^  y  con  tanto  tenemos 
ranfian/a  en  Dios  y  en  las  buenas  muestras  que  hay  qne  se 
la  de  sacar  tanta  cantidad  con  que  V.  RL  sea  servido.  De  lo 
qtic  iubcediere  iremos  siempre  dando  noticia. 

T*or  luifiortar  tanto  al  servicio  de  V.  M,  y  cumplir  lo  que 
lUtla  por  su  Real  cédula  qne  traje  yo  Agustín  de  Zára- 
unos  determinados  de  comenzar  á  fundir  coii  io 


\ 
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trevedadi  posible  el  nictal  que  está  sacado,  qiie  se  entiende  es 
de  mucha  riqueza  y  se  hará  en  dos  semanas,  ansí  porque 
I  V.  M,  se  sirva  del  dlnei'o  que  dello  procediere,  como  por  dea- 
embarazar  los  almacenes  que  tiene  ocupados,  y  dar  lugar  á 
Jo  que  de  nuevo  se  sacare.  Y  porque  estamos  imposibilitados 
j  de  hacerlo  por  falta  de  guardas  que  han  de  asistir  continúa- 
Diente  noclies  y  días  en  los  hornos  de  la  fundición  ,  y  en  los 
buitrones  de  la  afinación,  y  en  los  pozos  y  puertas  del  la ,  por- 
[que  en  esta  fábrica  no  hay  mucho  tiempo  ha  mas  de  doe 
guardas,  y  el  uno  sirve  también  de  ensayador,  y  el  otro  de  re^ 
cibir,  y  asentar  y  hacer  las  copias  de  la  leña,  y  carbón^  y  ma- 
[  dera ,  y  otras  muchas  cosas  y  materiales  que  se  traen  para  la 
i  labor  destas  minas ^  que,  aunque  cuando  no  se  sacaba  dellas 
I  metal  se  podía  en  algima  manera  sufrir,  agora  que  le  hay,  y 
en  tanta  abundancia  y  riqueza  es  cosa  de  grande  inconvi* 
luiente  que  no  haya  las  guardas  necesarias,  sobre  lo  cual  en- 
Iviarcraos  relación   copiosa  brevemente  conforme  á   lo   que 
\Y*  M.  nos  manda  por  su  última  cédula;  pero  en  el  entretanto, 
(porque  no  cese  la  dicha  fundición,  hemos  acordado  nombrar 
[cuatro  guardas  que  asistan  á  ella,  y  sirvan  de  otras  muchas 
[cosas  que  á  cada  uno  se  les  encomendará.  Hémoeles  señalado 
[leis  reales,  cada  dia  á  cada  uno,  porque  son  jiersonas  de  confi- 
anza y  tienen  muy  gran  trabajo.  Caso  que  este  nombramiento 
le  hemos  hecho  en  tanto  que  V.  M.  oti'a  cosa  mandare ,  y  bre- 
vemente se  inviará  la  relación  mas  cumplida,  y  V,  M.  prove- 
erá lo  que  mas  convenga  á  su  Real  servicio.  También  tubi- 
mos  consideración    en  el  dicho  salario  á  la  carestía  de   los 
mantenimientos  que  hay  en  esta  tierra,  especialmente  del  pan 
que  ha  subido  ya  á  diez  y  ocho  reales  la  hanega ,  y  aun  esto 
Be  halla  con  dificultad.  Damos  de  todo  ello  noticia  á  V.  M, 
para  que  esté  informado  de  lo  que  pasa ;  cuya  Real  persona 
nuestro  señor  guarde  como  estos  reinos  han  menester — ^De  las 
minas  de  Cuadalcanal,  treinta  diaa  del  mes  de  noviembre  de 

mil  quinientos  setenta  años Firmado  de  Agustin  de  Zarate^ 

y  de  los  oficiales  de  las  mina«. 
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•in  del  estado  en  que  se  hallaban  las  minas  de 
i  al  en  el  mes  de  diciembre  de  i57o,  practicada 
Agustín  de  Zarate  ,  contador  de  Mercedes ,  en  virtud 
de  la,  cédala  de  S,  M.  de  a3  de  octubre  del  mismo  año. 


SectetarÍA  de  hacienda — Mifia»,  nújo.   loS. 
^^^^^^^  14  de  dicienibrc   da  t570* 

Pj«En  el  aliento  tle  las  minas  tWl  Molinillo,  termino  de  la 
r  wmt  ele  Oiiadalcanal ,  á  catorce  dias  del  mes  de  diciembre 
ir  uiil  y  quinientos  y  setenta  años,  el  señor  Agnstin  deZá- 
TSUt^  cottitsario  de  S.  M.,  sóbrelos  negocios  de  las  dichas  nii- 
nts^'hízo  parecer  ante  sí  á  Francisco  Blanco,  capataz  ma- 
yor de  la  lalx)r  deÜas ,  y  liabiendo  tomado  y  recibido  del  ju- 
mmento  en  forma  debida  de  derecho ,  le  hizo  las  preguntas 

Fue  |>regimtado:  la  mineta  del  tnetal  rico  qite  agora  se 
ka  descubierto  últim^merite,  á  cuantos  estados  de  hondura 
acá ,  y  por  cuantos  jxízos  y  mí  netas  se  llega  a  ella,  y  que  dis- 
ttoria  tienen  de  luengo  las  dichas  riiifictas,  y  en  qué  demar- 
cackin  le  parece  rpic  están  :  dijoj  que  este  testigo  es  capatax 
isiyor  de  la  dicha  labor,  y  como  tal  entra  y  sale  de  ordina- 
rio en  los  pozos  para  enseñar  y  obrar  la  lalior  que  se  íia  de 
lacer  á  k*s  otros  capataces,  y  á  los  plomeros  que  en  ella  en- 
tittiílen;  por  lo  ctial  tiene  muy  particular  noticia  de  la  dicha 
Libor.  en  especial  de  la  mineta  dcdontle  agora  se  saca  el  me- 
tal, y  el  camino  por  donde  se  va  á  ella,  y  la  profundidad  y 
hondura  que  tiene;  y  la  distancia  de  trecho  que  hay  jx>r  lo 
luengo  es  en  la  forma  siguiente. 

Primeramente  se  entra  por  el  primer  pozo  que  está  fron- 
tero de  la  casa  Real,  qne  se  llama  el  pozo  de  la  Retí ,  y  tiene 
í'dicj.  y  siete  e3t;idos  de  hondura  á  ()lomo,  j'*o<:a  mas  ó  menos,  y 
van  á  dar  a  urta  mineta,  y  p3r  ella  se  anda  obra  de  dos  esta- 
U-  luengo  acia  *»!  medio  dia,  y  allí  hay  otro  poz-o  cpio  lia- 
'ornillQi  le  de  hondo  ocho  estados,  ptxo  masó 

^a  á  ^  niincta    por  la  cual  vuelven  < 

ín  norte  ,♦  que^  es  desmi nticndu  ' 
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rjnino  que  llevan  acia  el  mediodía,  y  volviendo  al  norte  por 
iiprovecharse  de  otro  pozo  que  allí  estaba  labrado,  auiiqvie  no 
Ka  á  plonno,  sino  algo  ladeado,  que  ee  dice  el  pozo  de  la  Ca- 
Idenilla ,  que  tiene  ocho  estados  de  hondo,  y  va  á  parar  el  tiro 
[de  él  á  otra  nVtneta,  por  la  cual  siguen  acia  el  norte  hasta 
idos  retados;  y  allí  liay  otro  ¡kí/o  por  donde  sacan  agua,  que 
•e  llama  el  po7o  del  Metal»  que  tiene  catorce  estados  de  hon* 
3o ;  y  en  la  misma  mineta  por  donde  está  el  tiro  del  dicho  po- 
ifo  del  agua  adelante  acia  el  norte  está  otro  pozo  que  se  Ua- 
ma  el  pozo  de  los  Hilos,  el  cual  sirve  para  bajar  y  subir  la 
agente,  y  sacar  la  tierra  de  los  otros  pozos  de  abajo,  el  cual  po- 
ro de  los  Hilos  tiene  doce  estados  de  houílo,  y  va  á  dar  el  tiro 
del  á  una  mineta  larga,  que  llaman  de  la  gran  Compañii,  por 
la  cual  se  procede  y  vuelve  la  vuelta  del  nieiliodia  por  espa- 
cio de  cuatro  estados,  hasta  dar  en  el  charco  donde  coge  el 
agua  el  pozo  del  Metal  de  que  arriba  se  trata;  y  pasan  adelan- 
^Ic  siguiendo  todavía  acia  el  metlloilia  por  espcio  de  otro6 
cuatro  ó  cinco  estados  de  luengo  hasta  dar  en  otro  pozo  que 
llaman  Muertosvivos ,  y  bajan  por  tí  la  gente,  y  sacan  tierra, 
y  tiene  diez  estados  de  hondura,  poco  mas  ó  menos,  y  va  á 
dar  el  tiro  del  á  otra  mineta  que  se  llama  del  poro  del  Catalán, 
y  procede  acia  el  mcdtotlia  otros  seis  estados  de  luengo,  bas- 
ta dar  en  el  pozo  que  llaman  del  Catalán  ^  p>r  donde  se  sirve 
de  sacar  agua ;  pero  el  servicio  de  la  gente  se  hace  por  otro 
torno  que  queda  acia  el  norte,  que  se  llama  el  pozo  de  los 
Negros,  el  cual  tiene  de  hondo  diez  estados,  y  va  á  dar  el  ti- 
ro del  á  una  mineta,  por  la  cual  se  procede  acia  el  mediodía 
por  espacio  de  un  estado;  y  allí  se  topa  con  otro  pozo  que  se 
llama  de  Valle ,  el  cual  sirve  de  lodo  servicio ,  y  tiene  de  hon- 
do otros  doce  estados,  y  va  á  dar  el  tiro  del  en  otra  mineta,  y 
por  ella  se  procetle  acia  el  mediodía  por  espacio  de  cinco  es* 
lados,  hasta  dar  en  otro  pozo  que  se  llama  de  Juan  Bamos, 
que  tiene  de  hondo  doce  estados ,  y  va  á  dar  el  tiro  dt*I  en 
una  mineta  que  se  labra  buscando  metal  acia  el    m*^!»'**!'?! 
por  hondura  de  doce  estados,  y  este  pozo  es  el  mas  b<  1 
toda  la  mina,  tomándolo  á  plomo,  y  antes  que  b 
torno  del ,  junto  á  el  torno  está  otra  mineta  a 
el  mediodía  por  espacio  de  quince  estados^ ; 
de  ios  Negrosj  y  en  eetc  pozo  de  los  Nt 
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que procede  ácía  el  rnediodia,  y  siguiéndola  treinta  y 
itiuot)  estados  de  luengo,  se  topj  con  !a  caja  de  metil  que 

k'atnente  ha  parecido  ^  y  después  acá  se  va  siguiendo  la 

derechera ;  y  este  metal  tuvo  cuatro  estados  y  medio 

ifclucngo  sin  ahondar  cosa  alguna,  y  1  Liego,  yendo  siguiendo 
en  dicha  minera ,  cavaron  tres  estados  y  medio  sin  hallar  me- ' 
tal,  y  dieron  en  otro  banco  de  metal  que  llevaba  una  sesma 
de  ancho  la  caja  del,  y  cinco  pies  en  luengo,  y  asi  van  si-* 
gentío  al  presente,  dejando  el  metal  allí  acia  el  mediodía, 
de  manera  que  hasta  esta  rüiueta  donde  el  inttal  paresció ,  é, 
de^le  la  haz  de  la  tierra  !iay  á  plomo  de  hondura  ochenta  es-' 
tidos,   poco  mas  ó  menos,  y  por  luengo  desde  el  diclio  pozo* 
de  la  Recl,  que  es  el  primero  por  donde  entran,  basta  dai'  en 
f!  derecho  de  la  dicha  mincta,  conforme  á  las  medidas  que 
{ttra  ello  se  han  hecho,  procediendo  desde  el  norte  al  medio- 
dn  hay  cincuenta  y  cuatro  estados,  poco  mas  ó  menos,  que  e$ 
tierra  fija,  y  que  nunca  se  ha  cavado  por  lo  alto  ni  bajo,  pa- 
mé»  todos  los  jx)zo§  y  labor  de  la  mioa. 

Fue  preguntado  si  la  dicha  caja  y  metal  que  se  halló  en 
U  dtclia  mineta  se  va  prosiguiendo,  y  si  da  tan  buenas  mue*- 
tyii  como  diA  a!  principio:  dijo  que  cavando  por  la  dicha 
míoeta,  como  tiene  dicho,  se  top<>sln  ahondar  en  la  dicha  ca- 
jk  del  rnetal  que  tenia  cuatro  palmos  de  ancho,  y  en  otras  par- 
ta de  tres,  lo  cual  llevaba  cuatiX)  estados  de  luengo,  y  en  al- 
gunas partes  cinco,  y  era  el  mas  rico  metal  que  se  ha  sacado 
eo  €9tas  minas,  tomándolo  comunmente,  y  tlieron  siguiendo 
ida  lo  alto  para  efecto  de  hacer  una  lumbrera  ó  respiradero 
CR  su  derecho  para  el  servicio  y  aliento  de  la  gente  que  allí 
mda  labrando,  porque  por  defecto  de  no  haberla,  no  pueden 
iffpirar  los  hombres,  ni  tomar  huelgo,  y  ansí  su  nicsnio  vabo 
los  ahoga ,  y  no  deja  trabajar ,  y  muchas  veces  les  mata  los 
candiles^  y  es  tanto  el  calor  cpie  causa  el  aliento  de  los  mes- 
moe  ^  idores  que  no  pueden  sufrir  ropa  ninguna,  antes  de 
.ordiu.,: .     -indan  en  camisa,  y  los  flamencos  cuando  allá  en- 

L»  tralvajan  en  cueros*  Paresciendo  que  era  tan  importan- 

•mbrera  y  respiradero .  este  testigo  dio  or- 

ta  que  está  encima  desta  doce  estadoe^ 

Cuevas  que  agora  se  formó  de  nue-* 

SÉB  QQ  pozo  que  vinleac 
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plomo  8o}>re  doiide  cavaban  los  qtic  liallarmí  ahajo  el  metal^ 
y  abriende  el  sitio  clónele  se  forma  una  arca  para  el  servicio 
idel  pozo,  «e  lia  liaron  pintas  de  metal  bueno,  y  ansí  se  proce- 
3c  en  la  labor  de  e5te¡x)zo,  ahondando  para  abajo,  y  los  que 
m  abajo  cavando  para  arrd>a,  porque  nías  presto.^  abra  el 
diclío  |>070,  aunque  estando  cavado  un  estado  del  ^  se  halla, 
tierra  blamla  y  soltl/a,  y  piedras  que  ^  sueltan^  por  njanera 
que  gería  jx-ligroso  para  los  que  allí  labran;  [nirquc  no   se 
r  bmida  el  diclio  jkvo,  y  |>3ra  la  segur  ulad  del  lo*  este  testigo  ha 
^roveklo  que  $•  asegure  cí^n  ademas,  eu  lo  cual  se  da  toda. 
Ja  priesa  po^lblo*  ponqué  toda  la  laljor  dejiende  agora  de  aca- 
[Jbar  de  a!)rírse  este  p07o,  que  en  abriéndose,  tendrán  aliento 
ly  espacio  los  c|ue  abajo  trabajaren,  y  se  podrá   meter  mas 
(ente. 

Fue  preguntado^  sk  conforme  á  las  muestras  y  síñalcs  que 
[ha  visto,  le  parece  conforme  á  su  arte  de  minero  que  la  ca- 
I  ja  va  Oxa ,  y  de  suerte  que  durará  mucho  tiempo  el  metal  d^- 
lia  :  dijo  que  cavando,  como  dicho  tiene,  eji  la  diclia  mine- 
ta,  paresció  la  vena  y  n'ietal  tan  anclia  y  tan  larga  como  ha 
declarado,  y  en  ella  se  descarnó  un  risco  de  metal  muy  rico, 
del  cual  en  los  tres  sábados  pasados  se  han  sacado  setecientas 
arrobas  de  metal  ♦  por  lo  cual  este  testigo  tiene  [jor  cierto  que 
la  cepa  de  donde  nació  y  procedió  el  tal  risco  ,  que  está  en  el 
fiuelo  de  la  mi  neta ,  debe  ser  desta  mesma  suerte;  pero  que  no 
te  ha  tentado  ni  cavado  en  él ,  ni  íormátlose  p:)7o  para  verlo, 
por  dos  raíjones:  la  una  por  la  taita  del  aliento  y  respiradero, 
que  si  spbre  la  estrechura  que  agora  hay  se  abriese  de  nuevo 
Piro  pozo,  para  lo  abajo  sería  imjx^Hble  sufrirse  las  luces,  ni 
poder  líctpirar  loa  que  allí  anduviesen  hasta  tanto  que  se  acá* 
be  de  abrir  el  dicho  pozo  6  respiradero ,  y  para  este  efecto  ar- 
mó la  lalifír  para  arriba;  y  la  otra  razón  es  porque  si  en  aque- 
lla mtneta  se  al>rie»e  agora  otro  pozo,  para  lo  Ijajo  no  podrían  ' 
pasar  adelante  los  trabajadores,  ni  aun  cavar  para  arriba,  y 
an^i  toila  la  certidumbre  se  suspt^nde  hasta  acahar  de  abrir-» 
se  el  dicho  |x>7o,  |H>rfine  abierto  aquel,  se  hará  en  esta  mine- 
ta  del  metal  i  ron  tero  de  donde  se  halló  el  risco  que  tiene  de-^ 
darado,  otro  poiOy  y  mas  adelante  otro^  donde  ra minen  se  ha-» 
Uóel  otro  metal  cpie  está  dicho,  [xm-o"**  «^un  las  mtiestraa» 
hay  para  ello,  Este  testigo  tiene  muy  icranza^  que  ti^ 
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deliafcer  gran  riqueza  en  aquella  mina,  por  hal*er  respondi- 
ólo m  parte  fija  y  de  tanta  hondlura,  y  qne  también  tiene  |X)r 
que  en  la  labor  que  agora  se  hace  tle  abrir  de  aliaje  pa- 
amha  el  dicho  f)OZo  ó  laml>rera ,  se  ha  de  hallar  naetal, 
^^ferque  han  parescido  allí  muestras  de  eUo.  y  no  se  ha  pertli- 
do  d  naetal  que  se  halló  desde  el  j)r¡ncipi(>  ^  aunque  no  es  tan 
^mtBo  como  lo  del  dicho  risco;  y  que  desta  misma  suerte  tie^ 
oe  este  testigo  por  cierto  qne  los  que  cavan  de  arriba  para 
alujo  liau  de  dar  en  el  me snio  oietaL  ¡x^rque  ya  le  han  hallado, 
j  imentras  mas  cavaren,  es  de  creer  que  se  irá  engrosando  has- 
ta juatarse  y  continuarse  lo  uno  ron  lo  otro,  que  al  pare^íer 
de  cssie   testigo  para  encontrarse  ambas  labores  ^  si  aciertan  á 
«lir  derechos  los  unos  con  los  otros,  ftdtarán  seis  estados,  y 
¿  DO  ^  encuentran ,  y  van  por  lo  fijo ,  son  diez  estados;  pero 
«|ae  liene  por  cierto  que  se  cncontr.irán,  y  se  liaran  dos  lalxH 
D»^  la  una  abrir  el  f»ozo,  y  la  otra  sacar  de  camino  metal,  lo 
coal  se  ba  de  hallar,  al  parescer  deste  testigo,  dentro  tle  un  mes, 
cu  lo  que  toca  al  dicho  |>o7o  nuevo,  y  después  se  procederá 
acabar  y  ahondar  en  el  suelo  de  la  dicha  miueta,  como  dicho 
tiene  5  y  á  contraminar  por  donde  el   metal  le  diere  muestras, 
porqne  las  que  agora  hay  son   tantas  que   se  pueden  armar 
kpiia  ello  muchas  labores;  y  que  en  la  labor  de  este  |iozo  que^ 
lira  de  alhajo  para  arriba,  y  en  la  que  va  minando  para  adelan- 
[le  acia  el  mediotlia,  vista  la  grande  importancia  que  tiene  el 
cacabarse,  atinque  es  con  gran  dificultad  y  peligro  de  los  tra- 
illa jailores ,  este  testigo  hace  andar  diez  plomeros  de  noche,  y 
icitras  diez  de  dia,  lo»  cuales  taiijbicn  su  ven  de  sauír  la  tierra 
L<|iie  cavan  á  fuera  de  la  lulncta ,  porque,  si  entran  los  negros 
l¿  sacarle,  como  h:-  acostumbra  á  hacer,  el  aliento  y  vaho  que 
[«baii  aliona  í  los  unos  y  á  los  otros,  pra  que  no  puedan 
I  traba  jar. 

Fue   preguntado  si  en  e<ita  lalxir  que  últimamente  se  ha 

I  liecliO  se  ha  usado  la  diligencia  y  buen  recaudo  que  fe  requie* 

IMf  y  M  se  pudiera  sacar  mas  metal  poniéndose  mas  diligen- 

tcia;  dijo  que  después  acá  que  el  dicho  metal   se  descubrió, 

lia  puesto  en  sacarle  t<xla  la  diligencia  |wsible,  y  que  na 

[■m  puede  poner  mas  ni  pudiera  no  estantío  hecho  el  pespii-a4f 

dcroqiie  agora  se  le  hace,  porque  no  han  cavido  en  el   pofóí 

nía*  üraJiajadores  de  los  que  se  han  metido ,  respeta»'»  de  uo  te- 
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ncr  por  donde  respirar,  y  que  agora  con  solo  que  aquello  que 
I  csti  abierto  del  pozo  se  acabe  de  abrir  ^  se  añadirá  otra  muclia 
I  gente,  mediante  la  cual  se  sacará  rauy  mas  abundancia  de 
metal ,  y  que  el  mesmo  metal  dirá  la  laljor  que  ha  de  tener. 
Fue  preguntado  qué  cantidad  de  metal  se  lia  sacado  del  di- 
[clio  poio  y  ralneta  después  acá  que  se  descubrió:  dijo,  que 
ica  los  tres  sábados  después  acá  que  vino  el  dicho  señor  Gon«« 
[tador  se  han  sacado  las  setecientas  arrobas  de  metal  que  arri- 
iba  tiene  declaradas^  y  que  lo  demás  está  asentado  en  los  li- 
bros de  la  contaduría,  y  que,  tanto  por  tanto,  es  lo  mas  r¡- 
|co  que  ha  salido  de  esta  mina;  pero  que  cou  toílo  esto  par- 
|tiéndose  hay  alguna  guija  que  desechar,  [Xírque  no  se  enüca- 
;  da  que  todo  es  plata. 

Fue  preguntado  si  de  parte  de  los  oficiales  de  S*  M.  que 
aqui  residen  se  ha  puesto  en  esta  lalx»r ,  y  en  el  sacar  y  b^* 
Ineñeíar  los  metales^  toda  la  diligencia  necesaria,  ó  si  por  des- 
^  cuido  suyo  se  ha  dejado  de  sacar  ó  bf^neficiar  alguna    parte 
[dello,  ó  si,  poniendo  mas  diligencia  ,  sacarán  mas  metal :  di- 
Ijo,  que  después  acá  que  se  descubrió  este   metal  los  dichos 
oficiales  han  puesto  toda  la  tliligencia  que  ha  sido  necesaria, 
y  proveido  todos  los  trabajadores  que  se  rei|ueriau  en  todas 
[las  labores,  sin  que  se  pudiera  hacer  mas  de  lo  que  ellos  han 
f  hecho ;  pero  que  antes  de  aquello  harto  mas  se  pudiera  hacer, 
y  se  hubiera  descubierto  mas  presto  aquel  metal,  si  hubieran 
•  proveído  de  dinero  para  ocupar  eo  ellos  la  gente  que  se  re* 
queria ;  pero  que  siempre  responden,  que  de  la  corte  les  atan 
las  manos  para  que  no  gasten  mas  de  aquello  donde  enten- 
dieren que  se  sigue  provecho,  lo  cual  no  puede  saber  otra 
certificadamente  sino  Dios  del  cielo. 

Fue  preguntado  si  sabe  que  en  las  labores  de  los  dicho» 
posos  ,  ansi  para  cavar  y  ahondar  en  ellos ,  y  haa;r  las  minaa 
1  y  contraminas  que  se  requieren  ,  y  poner  ademas  donde  8on 
aienester  para  que  no  se  caiga  la  labor,  se  han  hecho  las  di- 
lligencias  necesarias;  y  en  el  sacar  del  agua  dijo,  que  en 
cuanto  lo  que  toca  á  la  dicha  lalxjr  no  se  ha  dejado  de  hacer 
cosa  alguna  que  no  fuese  nec^esaria  para  el  buen  regimiento 
de  la  vena^  ni  ha  habido  ningvm  hundimiento  della,  por*^ 
siempre  se  han  ido  ademando  los  pozos ,  y  no  lia  pd 
ninguna  persona  por  btmdimiento  de  tierra ,  porqn 
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ejado  Teñir  á  este  tiempo  m  por  falta  de  desaguar 

le  se  desaguan  los  pozos  con  toda  la  diligencia  posible, 

que  la  tierra  y  el  agua  ee  ha  sacado  por  donde  es  menes- 

que  ee  saque ,  y    para  eeto  nunca  ha  habido  ninguna 

ita. 

Fue  preguntado  si  le  parece  qiie  se  deben  proveer  ma» 
las  de  los  dos  que  solia  haber  antes  €|ue  el  dicho  conta- 
Zárate  viniese ,  ansi  |>ara  catar  los  que  salen  de  los  pozos 
áe  día  y  de  noche  ,  como  para  guardar  los  hornos  de  las 
fimdicioiies,  y  los  buitrones  de  las  afinaciones:  dijo,  que  aun- 
que ©ea  en  tiempo  que  no  se  saque  metal ,  no  se  excusan  en 
oca   fábrica  cuatro  guardas,  ansí  para  guardar  los  que  sa- 
fcn  de  loe  pozos  ,  y  catarlos,  corno  para  mirar  y  guardar   los 
riavaJeros  y  cerrarlos,  y  que  ^  habiendo  metal,  y  haciéndose 
indíciones  y  afinaciones  ,  por  fuerza  son  menester  otras  cua- 
fo  guardas  que  sean  hombres  fieles  y  diligentes,  y  que  pue- 
iQ  sufrir  el  trabajo,  que  es  muy  grande,  porque  han  de 
I  fardar  y  velar  de  noche  y  de  día  por  sus  cuartos. 

Fue  preguntado  si  cuanto  á  los  trabajadores  y  plomeros 
[que  sirven  las  dichas  minas  le  parece  que  hay  alguna  falta  ó 
dcl>en  proveer  mas,  ó  si  se  pueden  quitar  algunos  de  los 
[qiie  sirven  :  dijo,  que  los  que  agora  sirven  son  necesarios,  y 
l^iie  no  es  menester  añadir  mas  porque  los  oficiales,  con  pa- 
tcecer  deste  testigo ,  van  añadiendo  ó  quitando  de  la  labor 
Icomo  crece  ó  mengua  el  metal,  y  que  casi  todos  los  pozos  y 
I  la  bhor  dellos  donde  no  hay  metal ,  están  dados  á  destajo, 
I  en  que  se  hace  gran  servicio  á  S.  M.,  y  beneficio  á  esta  ha- 
[ciencla* 

Fue  preguntado  si  sabe  ó  entiende  otra  alguna  cosa  que 
[le  pare/xa  que  se  debe  proveer  de  nuevo  para  el  beneficio 
ij  crecimiento  de  la  dicha  vena ,  6  si  se  debe  quitar  ó  men- 
ir  alguna  cosa  de  lo  proveído:  dijo ,  que  n'uiguna  ct)sa 
parece  que  falta  por  proveer  ^  ni  hay  cosa  demasiada  en  lo 
[proveído,  y  que  la  que  principalmente  se  debe  hacer  es 
[|¡iie  cuando  por  algunos  dias  ó  meses  falta  el  metal,  no  por 
'eso  han  de  estar  endurando  el  dinero  para  que  se  gaste  y 
pfD^a  ,  aunaue  se  provea  de  otra  parte ,  y  no  lo  haya  aquí,  ^ 
da  es  tan  rica  y  da  tan  buenas csjicranzas  que  n 
mano ,  porque  va  prosiguí 
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cl  raedioília,  y  ilescubrlendo  el  rnetal  en  tanta  Fiondura  que 

se  debe  teoer  por  cierto  que  se  ha  de  descubrir  mucha  ri— 

fi]ueza  ,  y  por  esto  conviene  que  á  la  conünua  se  labre  con 

¿DÍUK»  tíin  dejarlo  de  la  mano,   porque  si  se  deja  se  perde- 

^r;l  la  vena,  y  se  hundirán  los  jiozos  con  el  agua,  ó  se  cega- 

I  irán  coa  ia  tierra;  y  que  éste  es  su  paresccr  j>ara  el  jurauíen- 

^io  que  tiene  liecho,  en  que  se  afirmo  e  ratiricó ,  é  lo  fírauS 

l^eju  nombre  porque  sabe  escribir. — ^ Agustín  de  Zarate,  _* 

|>Francisco  Blanco.  —  Fui  presente,  Domingo  de  Celaeta» 

mi*  >«()>     i' 
rt  r  Declaración  de  Pedro  de  Jlba,  capataz. 


En  el  asiento  de  las  minas ,  después  de  lo  susodicho , 
» quince  d¡a9des[>ues  del  dicho  mes  é  año  susodicho,  el  dicho 
I  .señor  contador  hizo  parecer  ante  si  á  Pcilro  de  Alba  ,  capa- 
\liíz  de  ks  dichas  minas  ^  é  habiendo  jurado  en  forma  debida 
^de  derecho,  dijo  é  depuso  lo  siguiente,  siendo  preguntado 
'  por  el  tenor  del    interrogatorio   que  se  hizo  contorme   á  la 

comisión  tie  S.  M. 

A  la  primera  pregunta  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  di- 
y$úia  caja  y  vena  de  metal  que  jiocos  meses  ha  páreselo  en  las 
Wichas  minas ^  porque  cada  día  enira  y  labra  en  ella,   y  da 

la  orden  de  lo  rjuc  se  iia  de  hacer  como  capitaz  desde  el 
[día  que  pareció,  que  pn<lrá    ser  por  San  Jnan,  poco    mas 

6  menos,  y  que  sabe  que  tiene  de  hondura  desde  la  haz 
[de  la  tierra  sobre  ochenta  estadc^,  á  los  cuales  entran  ¡lor 
rocho   tornos,  los  cuales  van  procetlicudo  desde  el  norte    al 

mediotlia  las  minetas  dellos,  porque  no  están  á  plomo;  an- 
otes, desde  el  pozo  de  la  Red  por  donde  entran  primeramen- 
[te  a  la  dicha  mina  hasta  el  deiecho  donde  parece  que  del:>e 
1  estar  la  oiineta  rica  de  donde  agora  se  saca  el   metal,  mi- 

liéndolo  por  abajo,  segiin  la  distancia  de  donde  proceden 
I  las  ilicliad  minetas  y  las  paradas  de  los  poyos,  y  tomándolo 

'  medir  conforme  aquella  distancia  por  encima  de  la  haas  de 
ría  tierra,  hay  cincuenta  estados,  poco  mas  6  menos,  proce- 
diendo siempre  desde  el  norte  acia  el  mediodía,  de  manriE 
Lque  viene  á  salir  el  sitio  de  la  aíiineta  tan  rica  á  ia  ic^t^ 
♦|>ozo  Rico.  '  '  j*  (♦ 

i      Fue  pregmitfdo  porcias  ¿cjicrales ;  tlijo  <qi 
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éñ  cinctieDta  años,  y  que  es  capataz  tic  la  dicha  yctia*  y 
tptc  no  concurren  en  él  ninguna  ríe  lae  generales,  de  la  ley; 
j  que  dirá  verdad  de  lo  que  le  fuere  preguntado. 

A  la  segunda  pregunta,  dijo:  que  sabe  y  vio  que,  ca- 
Ymdo  y  prosiguiendo  por  una  tnineta  que  se  hizo  debajo 
del  poza  de  Cuevas ,  toparon  en  la  testera ,  ún  ahondar  para 
abafo '^  el  metal  que  se  ha  sacado,  y  obra  de  tres  estados  para 
se  topó  un  risco  de  metal  muy  rico,  tanto  que  en 
mina  á  una,  mano  no  ha  visto  este  testigo,  después  que 
eii  estas  minas ,  que  es  después  que  se  flescubrieron» 
tan  rico,  y» fueron  descarnando  la  dicha  mineta  como 
siguiendo  el  metal ,  que  ei^  para  arriba  ,  jxirque  la  estre* 
era  muy  grande  y  el  calor  tanto,  que  no  podían,  con 
ir  dos  picayos  solos,  valerse  con  el  calor,  y  su  mesnx>  vahe 
taba  las  luces,  y  no  les  dejaba  resollar,  tanto  que  traba* 
in  en  cueros  vivos  ,  que  aun  1q8  camisones  no  podían 
rir;  y  procurando  dar  algún  respiradero  para  la  dicha  mi*- 
encima  della  por  espacio  de  diezi  estados  de  altura  don- 
á  el  dicho  pozo  de  Cuevas,  se  dio  orden  corno  se  hicie* 
f  otra  mineta ,  como  se  hizo ,  y  en  ella  se  abriese  un  pozo 
fuese  á  dar  en  la  derechera  donde  respondía  lo  que  se 
del  dicho  risco  de  abajo  arrUia,  y  se  pusiese  allí  un 
con  su  caja ,  de  manera  que  no  solo  sirviese  de  respi- 
I ,  sino  también  jjara  el  servicio  de  la  diclia  mineta ,  y 
dtó  á  destajo  y  está  puesta  la  caja  y  ahondado  un  estado; 
asi  se  irá  prosiguiendo  para  abajo  hasta  que  se  encuentre 
lo  que  ee  lal>ra  de  abajo  para  arriba ,  y  se  tiene  grande 
inza;  y  asi  este  testigo  lo  cree  que  yendo  aliondando 
ly  presto  se  ha  de  top^ir  el  metaL  j)orque  ya  se  han  ha^ 
[liado  pieilras  ricas  con  liarlo  metal,  y  que  este  testigo,  de- 
as de  cavar  en  el  dicho  risco,  ha  ido  prosiguieiiílo  la 
íneta  rica  para  adelante  siempre  al  metliodia»  y  cuatro 
I  estados  después  de  pasado  el  dicho  risco  han  hallado  otra  ca- 
fi  de  metal  que  tiene  una  vara  de  medir  <le  luengo,  y  iiias 
hUn  palmo  en  ancho i»  y  lian  sacarlo  buena  cantidad  della; 
lo  la  mineta  adelante,  dejando  el  tllcho  metal  sin 
por  el  suelo  ni  por  lo  alto,  pf*rque ,  como  diclio 
tanto  que  se  abra  el  diclio  jx)zo  y  teo^  Wh- 
e  en  él  trabajaren    no  pueden  ahondaj 
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suevo  pozo  n!  otra  novedad  alguna ;  y  que  ansí  en  el  si- 
tio donde  estuvo  el  dicho  risco ,  como  en  el  otro  metal  que 
adelante  del  páreselo ,  este  testigo  ve  muestras  muy  claras  de 
que  en  el  suelo  hay  metal  en  cantidad ,  porque  el  dicho  ris- 
co necesariamente  habia  de  tener  cejia  donde  naciese,  porque 
tenia  de  ancho  mas  de  una  vara  de  medir  por  algunos  ca- 
bos^ y  de  altura  tuvo  mas  de  cuatro  estados,  y  aun  no  es 
acabado^  antes  todavía  van  cavando  para  arriba,  y  sacando 
cantidad  de  metal  rico  ;  y  que  este  testigo  ha  tentado  e!  sue* 
lo  de  donde  se  descarnó  el  ilicho  risco ,  y  mas  adelante  don- 
de páreselo  el  otix>  metal ,  y  le  halló  duro ,  de  la  mesma  suer- 
te y  calidad  que  estaba  el  metal  del  risco  ^  por  lo  cual  cree 
y  tiene  por  cierto,  conforme  á  su  arte  y  á  la  continua  expe- 
riencia que  tiene  de  negocios  de  minas,  que  debe  haber  gran 
cantidad  de  metal ,  porque  está  en  tierra  fija  y  no  labrado 
nada  para  abajo ,  y  que  es  acia  el  metliodia ,  y  que  parece  so^ 
brecabeza  de  la  mina  ,  porque  frontero  della  por  lo  alto  fue 
^onde  al  principio  se  descubrió  el  pozo  Rico ,  de  donde  se  sa- 
có muy  gran  canddad  de  metal ;  y  parece  que  el  q\ie  agcra 
ec  saca  de  la  dicha  mineta  ,  que  á  poco  mas  ó  menos  respon- 
de en  su  derechera,  es  de  la  calidad  del  que  tuvo  el  dicho 
pozo  Rico ;  jiero  que  la  certidumbre  dello  no  se  puede  afirmar 
oii  mostrara  hasta  tanto  que  se  acabe  de  hacer  y  abrir  el 
dicho  pozo ,  que  va  á  dar  de  la  dicha  mineta  de  Cuevas  á  la 
Rica,  para  que  la  gente  que  labrase  en  ella,  teniendo  por 
donde  respirar,  pueda  abrir  pozos  en  el  suelo  por  donde  va 
el  metal,  y  meterse  para  ello  mas  gente;  y  si  la  vena  corre 
adelante,  como  este  testigo  tiene  por  cierto,  abrirse  mas  po- 
lios ,  porque ,  á  lo  que  este  testigo  alcanza ,  si  la  vena  pasa 
el  arroyo  ,  le  parece  que  en  el  cerro  frontero  ha  de  haber 
muy  grande  cantidad  de  metal;  pero  que  para  lo  imo  ni 
para  lo  otro  no  se  puede  dar  certidumbre  hasta  que  se  acabe 
de  labrar  el  dicho  |K)Z0  ó  respiradero,  que  para  toparse  la 
labor  que  se  hace  de  abajo  para  arrilxi  con  la  de  arriba 
para  abajo ^  faltarán  cinco  estados  poco  mas  ó  menos  *  aonaiie 
por  ser  la  tierra  suelta  de  lo  que  por  arriba  se  ca^ 
necesario  ademarse,  jxjrque  se  iban  hundiendo 
brió  en  ello  un  caño  de  agua ,  que  es  de  go^ 
Y  i  al  parecer^  es  la  misma  que  solía  haJ» 
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que  está  enciina  de  esta  mineta,  porque,  como  han  ido  cavan- 
do, el  agua  ha  acudido  á  lo  bajo,  y  ansi  paresce  que  en  lo 
alto  ie  ha  tacado ,  pero  que  esto  no  estorba  á  la  labor  dd 
metal,  pMque  la  dicha  agua  se  ha  dado  orden  como  caiga 
por  aa  peen  otro  pozo  que  llaman  del  Catalán,  de  donde 
■m  -va  anUeodo  arriba  por  sus  tiros  hasta  echarla  en  la  mineta 
dd  a^oa,  7  se  saca  con  lo  demás;  y  que  esto  ea  lo  que  le  pa- 
rece oodfcrme  á  su  arte  y  experiencia  que  tiene,  y  á  lo  que 
ha  yitUD  y  alcanzada 

A  la  tercera  pregunta,  dijo  este  testigo,  notienecuenta  con 
■na  descamar  y  sacar  el  metal  para  arnba ,  y  que  loa  oficía- 
iéi  alientan  lo  que  pesa,  aunque  en  los  tres  sábados  pasados 
en  que  ae  derribó  y  sacó  lo  que  estaba  descamado  del  dicho 
liaoo  ,  sabe  y  ha  visto,  conforme  á  las  zacas  de  metal  que  se 
han  tacado,  contando  á  razón  de  tres  arrobas  por  cada  zaca, 
que  ae  han  sacado  setecientas  arrobas  de  metal ;  y  en  lo  de- 
vm  no  lo  sabe  ni  ha  tenido  cuenta  con  ello. 

A  la  Cuarta  pregunta  dijo:  que  sabe  que  ansi  después  que 
se  deacobrió  el  metal  de  la  dicha  mineta,  como  antes,  se  ha 
puesto  toda  la  diligencia  y  cuidado  necesario,  ansi  para  sacar 
de  los  pozos  el  agua,  como  la  tierra,  sin  que  jamas  en  este 
totígo ,  ni  en  sus  compañeros,  ni  en  los  trabajadores,  ni 
plomeros  haya  habido  descuido  m  negligenda  alguna;  y  qué 
jicgi  i  Dios  que  S.  M.  le  pague  lo  que  ha  trabajado  confor- 
me á  el  cuidado  que  él  ha  puesto  ;  y  que  esta  noche  pasada, 
como  lo  hace  casi  todas  las  noches  que  le  caben,  ha  salido 
lioi  Yeóes  de  todos  los  ocho  tiros  hecho- agua  hasta  la  cami- 
ai,  de  que  ha  pensado  morir. 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  este  testigo  no  siente  ni 
^I^htü  que  en  la  labor  que  agora  se  hace  haya  falta  ningu- 
na, ni  que  se  pueda  poner  mas  diligencia  de  la  que  pone; 
pero  que  cuanto  á  lo  demás  este  testigo  ha  mucho  que  es  do 
Toto  y  parecer  que  se  siga  la  vena  que  llaman  de  la  Gran 
Coriipana ,  que  aunque  otras  muchas  veces  se  ha  labrado  en 
ella ,  y  dado  en  muy  ancha  caja  de  metal ,  por  ser  metal  sor^ 
do  y  no  hallarse  en  él  plata,  no  la  han  querido  seguir  loé  que 
gobiernan,  ni  trabajar  mas. en  ella  por  excusar  costa;  pero 
«oe  este  tvsstigo  si  fiíese  suya  no  dejaría  de  lalxtuia,  porque 
muf  gran  vena;  y>  de  dos  ó  tres  meses  á  estamparte 
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ha  dado  en  algunas  pietlras  que  tienen  p'mta$  de  metal  que 

iene  ley  de  plata ;  y  ansí  tiene  por  cierto  que  en  lo  hondo  no 
^  Tíueíle  estar  sin  metala  conforme  á  lo  que  agora  y  en  otros  mu- 
chos tiempos  atrás  ha  visto  y  entendido  destas  minas  ;  y  que 
fóto  es  lo  que  sabe  ^  y  alcanza  y  le  parece;  y  que  este  mesmo 
parescer  fue  sienijxe  el  <le  Rodrigo  Lucas,  veedor  y  capataz 
mayor  que  fue  en  estas  minas. 

A  la  sexta  pregunta,  dijo :  que  este  testigo  en  el  tiempo 
que  no  ha  habitlo  meta!  ha  servido  de  guarda,  y  tenido  las 
llaves  de  los  corralea,  y  hornos  y  buitrones,  abriendo  y  cer- 
rando Icis  puertas  para  las  fundiciones  y  afinaeiüuee  que  se  ha- 
cían de  los  terreros;  y  que  entonces  no  liabta  mas  de  dos  guar- 
dias; ¡icro  que  agora  €jue  ha  parescido  el  metal  le  paresce  que 
fion  menester  proveerse  las  otras  cuatro  guardas  que  agora  se 
han  proveído^  y  aun  no  se  sabe  si  toilas  seis  serán  bastantes 
para  guardar  y  poner  el  recaudo  que  conviene,  porque  han 
de  guardar  en  niuchas  partes  y  á  todas  horas ,  porque  los 
pozos  no  se  pueden  cerrar  pfK?o  ni  mucho,  y  el  trabajo  es 
muy  grande  ¡xir  ser  invierno  y  hacer  mucho  frió,  y  haber  de 
gnardarsc  toda  la  noche  *  repartiéndose  ]K>r  sus  cuartos;  y  que 
esto  e«  lo  que  8al>e  cerca  de  lo  que  le  lia  sido  preguntado ;  y 
Uü  firmó  jxjrque  dijo  no  balx:r  firmar — Águstiude  Zarate* .-^ 
Fui  presente.  —  Domingo  de  Gelaeta. 


Testigo^  Jívaro  Blanco. 


^«tJiE  después  de  lo  susodicho  en  el  asiento  de  las  dichas  rni- 
nas.  á  diez  y  seis  dias  del  mes  de  diciembre  ,  aiio  susodicho, 
el  dicho  señor  contador  IiIeo  parecer  ante  sí  á  Alvaro  Blan- 
co, vecino  de  Llerena,  hermano  de  Francisco  Bbnco ,  capa- 
taz ma\T>r  de  las  dichas  minas,  el  cual  dicho  Alvaro  Blanco 
es  uno  de  los  capataces  menores  que  en  ellas  hay,  del  cual 
recibió  juramento  en  forma  de  derecho,  é  dijo  ^r  de  edad  de 
mas  de  tieiiita  año!?:  é  siendo  preguntado  por  el  tenor  del  d¡* 
cho  interrogatorio,  tliju  é  de¡niso  lo  siguiente. 

A  la  primera  pregunta,  dijo:  que  tiene  noticia  d 
metal  rico  que  se  descubrió  en  ia  «liclia  mineía  po' 
BKiyo  pasado,  poro  mas  ó  menos,  ésabe  que  tieu 
ra )  cootáudolo  á  plumo »  ochcuta  (atados,  peo 
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ic  van  á  día  por  siete  tornos  cuya  distancia  este  testigo 

i  medido  muchas  veces,  é  sabido  que  tiene  los  cllchcís  oclieii- 

estados,  y  de  luengo,  contándok)  por  el  liaz  de  la  tierra 

el  pozo  de  la  Red  ,  que  es  por  donde  entran  á  la  dicha 

1,  hasta  el  derecho  de  donde  está  el  metal ,  puede  haher 

lenta  estados,  poro  mas  ó  menos,  y  que  en  dererho  de  la 

mineta  por  lo  alto,  á  diez  estados,  hay  otra  niineta  que 

racuente  se  ha  hecho;  pero  que  todo  lo  demás  le  |>arece  á 

testigo  que  es  macizo,  y  nunca  se  ha  cavado,  aunque  po- 

scr  que  á  los  sesenta  estados,  subiendo  á  j^lomode  la  dicha 

se  topse  con  otra  mhieta  del  pozo  Rico  que  se  llevó 

veoB,  yéndola  á  buscar,  y  que  la  diclia  vena  corre  desde 

,  dicho  pozo  de  la  Red  hasta  donde  se  halló  desde  el  norte 

el  medio  día. 

Ala  segunda  pregunta,  dijo:  que  este  testigo,  yendo  cavan- 

>p)r  la  dicha  mliieta  en  el  tieín|K)  que  declarado  tiene,  topó 

el  dicho  metal  ,  y  fue  prosiguiendo  por  él  hasta  dar  en 

rÍBCO  de  metal  rico  que  se  encaminaba  desde  el  suelo  de  la 

ícfaa  mineta  para  lo  alto*  y  taiul/ien  para  lo  bajo,  caso  que 

ütonoes  no  se  ha  cavado  ni  cavó  para  ahajo  sino  para  arriba, 

vino  á  ser  de  mas  de  tres  palmos  en  ancho  el  dicho  risco,  el 

ú  fueron  descubriendo  para  arriba  por  espacio  de  tres  esta- 

y  medio;  y  también, pasado  el  <licho  risct)  fueron  cavando 

la  dicha  mineta  el  camino  derecho,  siguiendo  la  dicha 

ineta  para  adelante ,  y  a  seis  estados  del  dicho  ri>co  se  lo}ió 

bolsa  de  metal  de  hasta  cinco  ó  seis  dedos  de  ancho  y  de 

miartos  de  estado  en  luengo,  el  cual  queda  en  el  cielo  de 

minetíi^  y  laminen  en  el  anclo  dcUa  conlornie  á  como  lu 

illa  ron  5  porque  no  han  podido  cavar  para  abajo  ni  hacer 

3j:o§  en  el  suelo  de  la  mineta,  porque  no  han  teinilo  lugar 

ira  dio  por  ser  cosa  muy  angosta  y  donde  no  pueden  respi- 

,  porque  su  mismo  vaho  mata  los  candiles^  y  j)or  no  tener 

Uir  de  entrar  el  aire  hay  tan  gran  calor,  que  los  plomeros 

pueden  sufrir  ropa  ninguna,  y  adolecen  liartos  dellns  del 

'•*^io  vaho  auc  procetle  de  lo  que  resuellan  y  de  la  hume- 

y  que  para  proveer  en  e§to,  este  testigo  y 

■fon  orilen  como  encima  de  la  dicha  mine^ 

co  mas  ó  menos,  se  hiciese  otra  mineta 

fas,  V  que  cu  ella  se  abricie  un  "^ 


A 
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iereclio  de  lo  qiie  en  la  dicha  mineta  rica  cavaron  para  arrí^ 
aiguiendo  el  dicho  risco  hasta  que  se  viniese  á  topar  la 
runa  lalK)r  con  la  otra;  y  de  lo  alto  está  abierta  una  arca  en  la 
dicha  mineta  de  Cuevas  donde  se  abre  el  pozo,   y  cavado  un 
estado  para  abajo  demás  de  la  diclia  arca,  y  aunque  han  to» 
ípado  un  ramal  de  vena  que  no  tiene  metal ,  este  testigo  tie- 
-ne  por  cierto  que  no  es  la  vena  del  metal  rico  que  responde  á 
Jo  bajo,  porque  hasta  que  se  ahonde  otro  estado  mas,  este 
stigo  cree  que  no  toparán  con  la  dicha  vena:  j^ero  que  tiene 
3r  cierto ,  según  su  arte  y  oficio  de  plomero,  y  á  la  experien- 
ficia  que  riene  de  semejantes  negocios  por  totla  su  vida  desde 
pie  6Upo  trabajar,  que  el  diclio  metal  tornará  á  parecer,  y 
jue  en  lo  bajo  y  suelo  de  la  dicha  mineta  rica  donde  respon- 
^dia  el  dicho  risco  de  metal,  hay  grande  abundancia  de  metal, 
ky  lo  mismo  mas  adelante  donde  paresció  la  otra  vena,   y 
^que  tiene   por   cierto  que  estas  dos  bolsas  se  han  de  jun- 
ar  en   lo    bajo   cavando    mas    hondo ,    porque   parece   ser 
lo    un  cuerpo   de   vena  ;    pCTO   que   lo  uno  ni   lo   otro 
^uo    se    puede    tentar    ni    averiguar  ,    hasta    tanto   que  se 
;abra  el  dicho  pozo,  y  tenga  la  gente  por  donde  respirar,  y 
sntonccs  se  formarán  otras  dos  arcas  en  el  suelo  de  la  mineta 
rica,  el  uno  frontero  de  donde  paresció  el  risco  de  que  se  sa- 
ciaron setecientas  arrobas  de  metal ,  jx)co  nws  ó  menos,  eo  las 
semanas  pasadas  del  mas  rico  metal  que  se  ha  visto  en  C8- 
lítas  minas,  y  el  otro  pozo  se  ha  de  abrir  en  la  parte  que  mas 
inconveniente  paresciere  al  capataz  mayor  según   las  muestra? 
ae  diere  la  vena;  por  todas  las  cuales  razones  este  testigo 
cree  y  tiene  por  cierto  que  ha  de  haljer,  como  dicho  tiene, 
IjBbundancia  de  metal ,  y  á  esta  cansa  le  parece  que  se  debe  de 
trabajar  en  ello  cxDn  toda  diligencia,  sin  que  se  tenga  dienta 
con  la  costa  que  se  hace  ni  hará ,  porque  esto  es  nada  según 
¿a  ganancia  que  se  delx*  esperar;  y  que  si  fuera  deste  testi^ 
go,  aunque  tuviera  grandes  riquezas,  se  aventiu"ara  á  gastarlas 
Itddas  en  esta  Íalx)r ;  y  que  esto  es  lo  que  en  Dios  y  en  su  con- 
ciencia puede  decir  conforme  á  lo  que  entiende  del  arte  de  la 
plomería 

A    la  tercera  pregunta   dijo:  que  este  testigo  no 
c««iiticar  qué  cantidad  de  metal  se  ha  sacado  de  la  d 
Oíijdt:«j>ucs  acá  que  últimamente  se  descubrió  el  a 
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ios  oficíales  lo  üenen 


3c3: 

por  í^scrito^  *y 


dícba  mioeta ,  pero  que 
cUoi  dirán  qué  tanto  es, 

A  la  cuarta  pregunta  dijo:  que  sabe  que  en  la  labórele  los  di- 
pozos ansí  para  ahondarse^  romo  para  seguir  las  niínctas 
docide  conviene  hacerse,  y  para  desaguarlos  por  las  partes  y  lu- 
gares que  es  necesario ,  y  sacarse  la  tierra  que  se  cava  ^  y  atle* 
1m  poros  y  mínecas  donde  hay  necesidad  deJIo*.  se  ha 
:o  y  se  pone   siempre  totla  la  diligencia  que  es  posible, 
pQlq[ue  este  testigo,  como  capataz,  entra  todos  los  días  en  los 
<ficbi3S  posos ^  y  trabaja  en  ellos  una  semana  toda  la  noche,  y 
oora  focío  el  dia  remudándose  con  su  compañero ,  y  visita  to* 
do  k>  que  hay  que  visitar,  y  va  proveyendo  lo  que  es  neoe- 
lario  proveer,  sin  que  por  esta  razón  haya  habido  hundimien- 
tos, ni  6e  haya  cesado  en  la  obra,  ni  peligrado  ninguna  persona 
por  descuido  ni  falta  de  ademar  cuando  se  puede  hacer,  y 
qoedasl  en  el  pozo  que  nnevameute  se  abre  en  la  minetáde 
Cuevas  como  tiene  dicho  ^  porque  la  tierra  páreselo  algo  sud-r 
ta  y  blanda,  y  que  se  podrá  hundir  con  haber  necesltíad,  coc- 
ino tiene  declarado,  de  que  st^  diese  gran  priesa  en  el  ahondar 
del  pozo,  porque  se  hiciese  respiradero  para  los  que  cavan 
ipen  la  mincta  rica,  han   ^cesado  de  ahondar  en  el  dicho 
hasta  ailemar  lo  que  está  acabado ,  y  asegurar  la  labor 
porque  no  te  hunda  el  dicho  pozo,  y  juntamente  el  arca  que 
fócicna  del  se  ha  hecho. 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  este  testigo  no  sabe  ni 
entiende  que  de  presente  ^  pueda  ni  deba  hajcer  otra  ninguna 
|KcnrÍ6Íoa  en  las  dichas  minas,  jx>r  donde  se  acrecenté  el  be- 
Bclicso  que  della  se  caspera;  pero  que  le  parece  que  conyernia 
proveer  con  gran  diligencia  en  que  se  buscase  trigo,  y  se  tra-* 
jese  á  estas  minas  en  abundancia,  y  se  amasase  aquí,  y  se 
diese  y  repartiese  entre  las  personas  que  aquí  trabajan ,  por- 
que con  esto  vernia  mucha  nías  gente  á  trabajar,  y  se  toma» 
tiaii  los  destajos  mas  baratos  con  saber  que  hay  pau  en  moi!e-i 
nulo  peínelo,  porque  si  viniese  el  tiempo  á  no  tener  |>an,  co* 
^  gjo  parece  que  se  ha  encaminado  estos  dias,  la  gente  que  aquí 
^^^L        irecia»^  bria  de  desamparar  la  labor  por  ir  á 

^^^L^  « •  o  lo  hay  ni  lo  puede  haber  sino  es 

^^^^H  los  lugares  de  donde  se  trae,  habrá 

^^|F^  icienda  de  S.  M.  será  muy  aa 


f  3c4  Aím  I  syb; 

laila  sin-  qiie^le  cuente  natía  ^  pues  el  pan  lo -lia  ríe  tornar  á 
Tcmler  en  el  mesmo  préselo  tjoc  le  cuesia  cardándole  toda»  la^ 
costas  que  se  hubieren  liccho;  y  que  este  beneíicio  se  vio  uiuy 
á  las  claras  siendo  administrador  destas  minas  el  dicho  señor 
conteidor,  que  fiie  el  primero  que  dio  orden  para  traer  el  pan 
que  se  trajo,  la  cual,  jxireciéndole  bien  al  señor  don  Francia^ 
co  de  Mendozii,  la  lii/o  continuar,  y  no  sabe  ¡lor  qué  agora  los 
oficiales  de  S.  M.  no  lo  hacen. 

Fne  preguntado  si  le  parece  que  se  delíc  conlinuai'  la  la- 
IV  de  estas  minas  acia  la  parte  del  norte  donde  dicen  de  la 
Ifgran  Compaña:  dijo  que  este  testigo  ha  líisto  qiie  se  han  <sa« 
i?ado  en  el  dicho  pozo  de  la  o;ran  Oimpaña  cuatio  mineíat 
lacia  la  parte  del  norte  ^  tomándolo  desíle  el  dicho  pozo  de  la 
IJled ,  y  que  en  todas  ellat  se  ha  dado  en  un  metal  sordo  que 
l^o  tiene  ley  ni  ^  le  ha  halhuio,  y  si  la  tiene  es  tan  poca,  que 
do  basta  para  la  costa ,  y  nunca,  por  mas  que  han  [x>rfiadoj 
Ifcan  Ixálado  qoe  k  dleha  vena  se  enriqocsica.  ui  tenga  ley,  a-^ 
1^0  es  en  alguna  l>ol8ÍUa  de  pora  Inportancla ;  y  ansi  le  pare- 
Ii5e  que  será  mas  útil  y  provechoso  proseguir  la  dicha  labor 
I  jdcsde  el  pozo  de  lí^  Red  par^  el  medtOilia,  como  agora  ee  ha- 
Ice,  pues  en  esto  se  ha  visto  tan  notable  proveclio,  V  se  espera 
icada  día  mayor;  pi^rque  este  testigp  en  todas  las  venas  que 
"na  traba  jado  V  halla  que  la  cabeza  y  rique/a  della»  procede 
lacia  el  metliodia,  y  la  cola  quetla  acia  el  norte;  y  ansi  pare^ 
ike  verdad  en  esta  que  tienen  entibe  manos;  y  esto  es  lo  que 
I  jabe  y  le  parece,  , 

A  la  sexta  pregunta,  dijo:  que  le  parece  que,  según  la  la- 
que de  presente  hay  en  las  dichas  minas,  y  la  riqueza 
|uc  se  ha  mostrado  en  ellas,  y  la  que  se  espera  que  se  descu- 
brirá ,  y  para  la  necesidad  y  buen  recaudo  de  guardar  los  po- 
leos, y  catar  los  que  salen  dellos,  y  asistir  á  las  fundiciones  y 
fufinacionef,  le  parece  que  conviene  proveerse  cuatro  guardas 
.  demás  de  las  <!os  que  hasta  agora  ha  liabido,  ¡x)rque  Marcos 
Enrique?^,  flamenco,  que  es  el  uno  dellos,  sirve  de  ensayador» 
y  el  día  que  ensaya  no  puede  guardar;  y  Marmolejo,  que  es 
el  otro,  sirve  de  tener  cuenta  con  la  madera  y  carbón,  y  otros 
materiales  que  se  n*aen  á  las  dichas  minas,  v  hacer  las  copias 
dctoilt^s  los  trabajadores  para  que  se  les  paguen  su^  ioru^ües  y 
destajos,  y  por  falta  de  las  dichas  guardas  pud  üú 
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gran  daño ,  qne  no  es  mda  lo  que  pueile  montar  su  salario 
€o  comparación  del  tlaño  t|ue  podria  suceder,  porque  viendo 
T>rly^  que  no  tienen  voluntad  de  hurtar  que  110  hay  guar- 
ihs  que  los  caten ,  será  darles  ocasión  que  hagan  lo  que  no 
paliaban  hacer. 

Fue  preguntado  si  sal>c  que  el  contador  y  tesorero  de  las 
dichas  minas,  y  el  raayordoux)  y  los  demás  oíiciales  que  en  ellas 
érmtu  lian  puesto  la  dlligeiuia  que  son  ohligados  á  poner,  an- 
m  para  sacar  el  metal  y  lx;neCciarlo,  corno  para  tcxlas  las  otras 
cosas  tocantes  al  servicio  de  S.  M*  y  huen  uso  de  sus  oricios: 
£jo,  qae  en  todo  ha  vis:o  que  hacen  lo  que  tlehen  y  ponen 
loda  cliligencia  y  recaudo,  ecepto  en  lo  que  tiene  dicho  de 
proveer  de  pan  á  esta  labrica^  que  pudiéndolo  hacer  con 
gp^n  beneGcio  de  S,  M. ,  y  dar  contento  á  las  gentes  que  aquí 
UaUajau,  y  animar  á  ütn>s  que  vengan  á  trabajar,  no  lo  ha- 
cen ni  quieren  hacer:  y  esto  es  lo  que  sabe,  y  no  firmó,  por- 

dijo  no  saljer  firmar ^Agustin  de  Zarate. — Fui  presen- 

.Domingo  de  Celaeta. 

El  dicho  Pedro  de  Alba,  capataz  que  de  suso  tiene  dicho 
10,  siendo  preguntado  debajo  del  juramento  que  tiene 
p  dijo,  que  le  parece  que  sería  cosa  muy  ira{x>rtaote 
d  beneficio  y  buena  provisión  desta  fabrica ,  y  para  el 
liento  de  la  hacienda  real,  que  hubiese  en  eHa  un  dep6- 
de  pan  en  cantidad  competente,  lo  cual  se  comprase,  ó  traje- 
ar de  lot  lugares  donde  lo  hubiese,  y  ae  diese  á  amasar  y  se 
felicítese  en  esta  fábrica  á  las  personas  que  en  ella  tral»ajan, 
pBit{oe  con  esto,  atenta  la  necesidad  que  hay  de  pao  en  bs 
logaores  comarcanos,  acudiria  aqui  mucha  inas  gente  á  traba- 
pr,  y  abajarian  los  jornales  mientras  mas  gente  viniese,  y  an- 
'  se  tomarian  los  destajos  en  mas  barato  préselo*  de  que  S.  M. 
ia  rauy  servido,  y  sin  costarlc  ninguna  cosa  de  su  haden- 
it  porque  en  el  prescio  del  pan  cocido  se  habian  de  contar  to- 
las costas  que  se  hubiesen  hecho  en  la  traída^  la  genteanda- 
contenta  y  bien  mantenida,  y  las  costas  serian  menores, 
ue  de  otra  manera,  ansi  en  este  tiempo  que  hay  tan  gran 
de  pan,  como  en  otros  años  que  fuesen  estériles,  faltan- 
L^O  d  pan  en  los  lugares  comarcanos,  no  lo  poílrian  traer 
H^Hiá  vender  por  ningún  ¡iretesto^  y  ansi  la  gente  sería  for* 
^^^^    |ue  te  fuese  de  aqui  á  buscaí*  pan  á  los  lugare» 


I 
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lo  hubiese;  y  que  el  la  liacienda  fuese  de  este  totigo,  sería  esta 
la  principal  provisión  que  aqui  hiciese:  y  que  esto  es  lo  que 
salje  cerca  de  lo  que  le  fue  preguutado,  y  no  firmó,  porque 

dijo  que  uo  &ah¡a  firmar. — Agustiu  de  Zarate, Flij  presente, — 

Doaiingo  de  Celaeta. 


Testigo^  Miguel  Sánchez  Afanchon, 


I 


E  después  de  lo  susotlicho  en  el  asiento  de  Lis  dírlia$  mi- 
nas á  diez  é  nueve  días  del  dlclio  uics  y  ano  susoíUclio?,  el 
dicho  señor  contador  bi?x5  precer  ante  si  á  Miguel  Sánchez 
Manchón,  vecino  de  la  villa  de  Azuaga,  c  habiendo  jurado 
en  furma  debida  de  derecho,  y  siendo  preguntado  p>r  el  te- 
nor del  dicljo  interrogatorio,  dijo  é  depuso  lo  siguiente. 

A  la  prijuera  pregunta^  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  di- 
cha  caja  de  metal  que  se  descubrió  en  la  mineta  Rica  desde 
el  día  de  san  Juan  acá  ^  porque  desde  el  mes  de  agosto  á  esta 
parte  ha  tral>ajado  en  ella  coino  plomero,  y  salie  y  le  paresce 
que  tiene  ochenta  estados  de  hondura  poco  mas  ó  menos  de 
los  estados  que  en  esta  mina  se  usan,  porque  de  los  ordina-- 
rios  le  parece  que  serán  cerca  de  cien  e&tatlos^  y  que  se  ba- 
jan á  la  dicha  mineta  por  siete  tornos^  é  quede  distancia  por 
encima  de  la  tierra,  e»te  testigo  no  lo  sabe  cierto,  que  se  re- 
mite á  los  capataces  que  lo  tienen  medido,  é  que  al  parescer 
de  este  testigo  del>e  caer  la  dicha  mineta  frontero  del  arroyo, 
que  DO  faltará  dos  estados  mas  6  menos* 

A  la  segunda  pregunta,  dijo:  que  este  testigo  ha  cavado  y 
labrado  en  la  dicha  mineta,  y  que  donde  se  abre  el  pozo  para 
l^rriba  es  donde  mas  ha  andado,  y  donde  se  descubrió  el  ris- 
^o  de  metal  que  se  ha  sacado  los  dias  pasados;  y  que  este  tes- 
tigo creyó,  según  su  riqueza  y  la  anchura  y  altura  que  tenia, 
t]ue  habla  de  durar  muchos  estados  ,  é  que  en  derribando  el 
•dicho  risco  se  atajó  el  dicho  metal  para  lo  alto ,  que  casi  no 
quedan  sino  unas  pintas;  é  que  la  caja  cpie  se  descubrió  mas 
adelante  del  dltho  risco  en  la  dicha  mineta^  tres  pasos  poco 
mas  ó  menos  lleva  ima  mano  de  ancbo  y  obra  de  un  estado 
de  alto,  é  que  pasaron  adelante  por  ella  dejando  metal  ea  el 
iuelo  y  en  lo  alto,  y  que  este  testigo  no  podia  certificar  que 
tanto  metal  hay  en  el  suelo  de  la  dicha  inlae  ^i€ 
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portee  que  de  razón  y  conforme  lo  que  alcanza  de  sii  arte 
de  plottiero  ,  debe  quedar  iiinclia  cantidad  de  metal;  pero  no  ■ 
m  atreve  á  declarar  qué  tanto,  |X)rque  está  debjjo  de  la  iler-  | 
ra,  y  e^e  testigo  ni  los  capataces,  ni  otro  ningún  plomero  no 
han  cavado  en  ello  ni  piictlen  cavar  ha§ta  que  acabe  de  abrir 
d  pozo  que  se  está  haciendo  dcstle  la  mi  neta  que  llaman  de 
CucUas  liasta  dar  en  la  dicha  mineta  rica ,  y  al  parecer  deste 
testigo  800  once  estados  ;  y  que  de  lo  bap  para  anihia  como 
hao  ido  c-avando  ha[>rá  tres  estadm  y  nHM lio  |ioco  mas  ó  me- 
óos^ y  que  de  arriba  para  abajf:»  está  hecha  una  arca  donde 
«ha  de  poner  un  torno,  que  ocupará  un  estado,  y  demás 
de  aquella  está  ahondailo  otro  estado,  lo  cual  se  va  ademan- 
do por  ícr  la  tierra  blanda,  y  que  por  esta  causa  no  se  pue- 
de dar  tanta  priesa  en  la  laljor^  y  que  en  acaba udos*.*  de  abrir 
erte  pozo ,  se  entenderá  si  topan  de  camino  en  el  metal,  fX)r- 
qnc  llevan  la  caja  del  en  la  mano,  y  lo  otro,  lialná  por  don- 
de ittpirar  y  tomar  aliento  los  que  trabajan,  por([ne  se  están 
abogando  los  que  alli  andan,  y  no  trabajan  mas  de  con  la 
camisa,  sin  poder  sufrir  otra  ropa,  y  muchos  dellos  andan  en- 
eneros^  y  que  cada  momento  se  les  matan  los  candiles  y  hi- 
0»  con  su  mismo  vaho,  y  ellos  sacan  la  tierra  que  cavan  ¡>or  _ 
no  po«ler  sufrir  que  los  negros  la  enti*en  á  sacar,  porque  con  ■ 
m  vaho  no  hagan  mas  daño;  y  demás  desto  en  acabándose  de 
abrir  este  pozo  se  poíhá  armar  y  comenzar  á  abrir  otro  pozo 
en  la  mineta  Rica,  ó  dos,  y  aun  minarse  todo  el  cerro,  por- 
que este  testigo  entiende  que  debajo  del  ha  de  haber  muy 
gran  riqueza,  según  las  señales  para  ello  hay  ;  y  ansi  le  pa- 
rece á  este  testigo  que  no  Síjlamente  no  se  del^e  de  dejar  la 
bbon  pero  meterse  en  ella  toda  la  mas  frente  que  pntlicre,  por 
la  grande  esperanza  que  se  debe  tener  del  fruto  que  dello  «e 
tacará* 

A  la  tercera  pregunta,  dijo:  que  este  testigo  no  sabe  ni 
pede  saber  qué  cantidad  de  metal  se  lia  sacado  después  que  - 
^ire^ció  el  metal  en  la  diclia  mineta;  j>ero  que  lo«  oficiales  f 
temirán  cuenta  dcUo,  los  cuales  han  puesto  toda  la  diligencia 
posible  p^ira  qnc  se  sacase  mas  metal ,  ni  otra  jx-rsona  algu- 
na no  ha  tenido  negligencia  en  elio^  porque  b  falta  que  ha 
andido  balier.  es  de  uo  ¡xKlerse  meter  mas  gente  á  trabajar 

DO  haber  el  dicho  respiradero* 
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A  la  cuarta  pregunta,  dijo  :  íjiie  sabe  y  ha  visto  como  tal 
plomero,  que  ansi  en  el  sacar  de  la  tierra,  y  en  echarla  en  los 
terreros  ,  y  en  desaguar  los  pozos,  ha  hal>ido  toda  la  diligen- 
cia que  se  jKxlia  tener,  porque  en  habiendo  el  menor  des- 
cuido, ó  en  parándose,  hiego  al  que  lo  hi/o  le  llevan  dos  y 
cuatro  reales  de  pena ,  y  ansi  nadie  osa  descuidarse,  demás 
que  los  capataces  siempre  andan  &oLre  la  obra  proveyendo  y 
ordenando  !o  que  se  ha  de  hacer ,  y  remediando  las  faltas 
que  hay, 

A  la  quinta  pregunta,  dijo:  que,  como  dicho  tiene,  en  la 
labor  de  la  mina  se  hace  todo  lo  jx>sible,  y  no  entiende  ni  sa- 
be otra  cosa  que  se  pueda  ni  deba  proveer  mas  de  lo  qiie  se 
hace;  que  lo  que  principahnente  conviene  proveerle  con  mu- 
cha diligencia  es  la  falta  del  pan  que  de  presente  hay  y  se  es- 
pera habrá  ,  si  Dios  no  lo  remedia ,  porque  á  este  testigo  le  ha 
acontecido  pocos  dias  há  ir  á  su  casa,  y  llevar  un  pedazo  de 
pan  para  el  camino,  y  decirle  un  tornero  que  le  diese  un  po- 
co, (X)rquc  había  dos  días  que  no  hallaba  pan,  y  dárselo;  y 
que  este  testigo  se  va  agora  de  camino  á  Azuaga,  dontle  es  na- 
tural, á  buscar  pan  que  comer  para  él  y  para  sus  compañeros, 
ponpie  aquí  caro  ni  barato  no  se  halla,  y  que  se  va  con  ha- 
ber trabajado  esta  noche  en  los  pozos ,  vista  la  gran  necesidad; 
y  que  si  esta  no  se  provee  con  gran  brevedad ,  entiende  que 
ee  despoblará  la  mina,  y  se  irá  la  gente  á  buscar  de  comer, 
jporque  la  hambre  no  la  puede  nadie  sufrir;  y  que  esto  sabe» 
A  la  sexta  pregunta,  dijo:  que  le  parece  que  las  dos  guar- 
das que  ha&ta  aquí  ha  halíido,  no  pueden  sufrir  el  trabajo 
que  han  tenido,  y  que  haciéndose  como  se  hacen  fundiciones 
"j  afinaciones,  sería  impasible  poderse  sufrir,  y  que  para  esto 
•está  bien  proveído  en  lo  que  agora  se  ha  hecho  de  proveer 
otras  cuatro  guardas  que  guarden  de  dia  y  de  noche  por  sus 
cuartos ,  y  que  esto  sabe,  y  no  firmó,  porque  dijo  no  sabe  fir- 
mar;  y  dijo  que  es  de  etlad  de  cuarenta  y  cinco  años,  poco 
mas  ó  menos Agustin  de  Zarate Fui  presente Domin- 
go de  Gelaeta* 

Testigo  Diego  Blanco. 


E  después  de  lo  susodicho .  en  el  asiento  de  lai 
veinte  dias  tlel  dicho  mes  de  diciembre  é  año  siiaod 
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» Blancos  vecino  de  la  villa  de  Hornachos,  plomero  de  ks  di* 
minas,  habiendo  jurado  en  forma  debida  de  derecho,  y 
preguntado  por  el  tenor  del  dlclio  interrogatorio,  dijo, 
lé  depuso  lo  siguiente  ,  é  dijo  ser  de  edad  de  cincuenta  y  cin- 
►  añoes  poco  mas  ó  menos. 
A  la  prinriera  pregunta  del  dicho  interrogatorio,  dijo:  que 
[iíeiic  noticia  de  las  dichas  minas,  porque  ha  trabajado  en  ellas 
como  plomero  desde  que  se  descubrieron;  y  tiene  noticia  de 
b  micieta  rica  que  se  descubrió  por  el  San  Juan  pasado,  y  sa* 
be  que  debe  tener  ochenta  ó  noventa  estados  de  hondura,  po- 
eo  mas  ó  menos ^  é  que  entran  a  elJa  por  siete  tornos,  é  de  lar- 
ffí^  líontando  por  encima  de  la  tierra  desde  el  pozo  de  la  Red 
por  donde  entran  á  ella,  le  parece  que  terna  sesenta  estados, 
poco  toas  ó  menos,  é  que  venia  á  caer  algo  mas  adelante  del 
arroyo. 

A  la  segunda  pregunta,  dijo:  que  este  testigo  ha  trabajado 
T  cavado  en  la  dicha  mi  neta  después  que  se  descubrió  como 
plomero  las  horas  que  te  tocan ,  y  que  ha  hallado  grandes 
muesdras  y  señales  de  haber  abundancia  de  metal,  porque  ha 
TMto  que  la  cepa  de  donde  se  descultrló  el  primer  metal  que 
«e  halló  en  ella ,  de  donde  nació  el  risco  cjue  ha  dado  casi  to- 
do el  inetal  que  se  ha  sacado  de^le  San  Juan  á  esta  parte, 
queda  en  el  suelo  ein  haberse  tocado  en  ella,  porque  no  se  ha 
podido  hacer  jx)r  taita  de  respiradero  para  los  trabajadores,  y 
que  por  esta  causa  no  han  poílklo  andar  mas  que  tres  picayos, 
y  que  estos  han  trabajado,  siguiendo  el  dicho  risco  de  abajo 
para  arriba  sobre  costillas  y  andaniios,  ansi  jxira  descubrir  el 
iD^al,  como  para  abrir  un  pozo  iiue^o  que  se  acordó  que  se 
hiúem  diez  estados  mas  arriba,  á  donde  dicen  la  mi  neta  de 
Cuevas,  que  también  se  hizo  de  nuevo  para  el  dicho  electo, 
para  que  el  dicho  pozo  sirviese  de  res|ilradero  para  los  fjue 
trabajasen  en  la  dicha  mineta  rica ,  y  ami  desde  la  diclm  mi- 
neta  de  Cuevas  se  ha  ido  formando  el  diclio  pozo .  y  abrlén- 
tlose  ana  arca  en  la  boca  del,  la  cual  está  ya  acabada,  y  aun 
ahondó  en  el  pozo  un  estado  demás  del  arca,  é  ansi  se  va  pro^ 
¡itenito  ea  la  labor  ansi  por  alxqo  como  |X)r  arriba ,  hasta 
4  encontrar  y  abrir  el  [>ozo ;  y  qtie  los  que  ca  van 
mja  en  la  mano,  y  han  hallado  metal,  y 
•ba,  después  de  haberse  acabí^ 


p 
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>  clio  risco,  han  topado  mas  nietal  tletras  de  una  pkarra;  y  qiie 
Cfite  teütijio  «aró  ayer  tierras  de  la  dicha  pi/arra  un  pedazo  de 
metal  de  la  misma  calidad  y  suerte  que  era  la  del  diclio  risco, 
I  .y  tieueij  por  muy  cierto  que  detras  de  donde  sacó  el  dicho  pe** 
[dazo  de  nietaU  está  otro  ri^o  grandísiuK»,  el  cual  se  irá  des- 
[cuhriendo  como  lo  jierniitiera  la  lalx>r,  y  que  mas  adelante  de 
londe  paresció  el  diclio  risco ,  que  se  ha  acabado,  yendo  pro- 
Ul{íuieudo  la  Ialx>r  de  la  dicha  minera  Rica  por  el  suelo  della 
lá  treinta  pies,  parcacló  otra  cepa  de  muy  bueu  metal  de  nue- 
|jpc  palmos  de  largo,  yeudo  p*r  la  caja  adelaute.  y  de  ancho 
[casi  un  palmo;  y  que  eu  t<x1:i  esLi  lal)oryen  el  suelo  de  la  nii- 
I  Ueta   no  se  ha  jHxíiflu  Lbrur  [xjr  la  angostura  que  hay  en 
íclla,  y  [Xir  el  gran  calor  que  altí  hace,  porque  los  que  ü"aba* 
[jan,  aun  apenas  pueden  sufrir  las  camisas,  y  trabajan  en  cue- 
[ros,  y  los  cant liles  no  los  |)uedea  tener  sin  que  se  maten  por 
calor  y  el  vaho  que  allí  hay,  que  aun  no  pueden  sufrir 
{que  los  negros  les  entren  á  sacar  la  tierra  que  cavan  ,  porque 
fpo  les  aboguen  cotí  el  vaho,  y  ansí  los  mesmoe  plomeros  sa- 
lean la  tierra  á  fuera,  lo  cual  todo  se  rengedla ^  nietiiaute  Dioe, 
cuando  se  acabare  de  abrir  el  dicho  pozo  que  entrará  mas  gen- 
te, y  se  averiguará  la  riipieza.  que  tienen  por  cierto  que  está 
1  en  el  suelo  de  la  dicha  mlueta ,  abriendo  ¡jojos  nuevos  en  él; 
f>or  todo  lo  cual  este  testigo  ci'ee  y  tiene  por  cierto  conforme  á 
la  ex[XTlcncia  que  tiene  en  el  artede  la  plomería,  en  que  ha  mas 
de  cuarejua  años  que  entiende  y  trata,  que  hay  grande  rique^ 
z,i  yendo  prosiguiendo  la  dicha  mineta  y  debajo  del  cerro  jxi- 
ra  donde  piocede,  según  las  dichas  muestras  y  señales  que  pa- 
ra ello  hay  ^  y  lo  (jue  tienen  delante  de  los  ojos,  |X)r  lo  cual  le 
parescc  que  esta  mina  se  del^e  proseguir  con  toda  diligencia^ 
sin  hacer  caso  del  gasto  que  en  ella  se  hace ,  ni  pueden  hacer, 
pues  tan  fácilmente  se  potlria  suplir  todo;  y  que  esto  es  lo  que 
«abe  cerca  de  lo  que  fue  preguntada 

A  la  tercera  pregunta,  dijo:  que  este  testifio  no  pue<le  de- 
clarar ni  dar  ra/xin  «leí  n>etal  que  se  ha  sacado,  y  que  los  ofi» 
ctakfl  terne n  cuenta  dello;  y  que  todo  cuanto  se  ba  podido 
hacer  en  ello-  se  ha  hecho  sin  faltar  punta  "" 

cho  tiene,  en  no  haberse  merido  mas  geni 
tal ,  ha  sido  por  la  grande  csirecbíir 
minea. 


» 
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A  la  coarta  pregunta,  cll|a!  que  sabe  que  en  las  dichas  mi- 
,  y  eo  todas  las  labores  dellass  ausi  en  el  sacar  de  la  tierra 
en  desaguar,  ba  babldo  y  puesto  toda  la  diligencia  po- 
ile,  sin  que  ninguno  se  baya  descuidado  en  cosa  que  baga 
diuo,  porque  por  el  menor  descuido  que  se  halla,  los  capa- 
penan  al  que  lo  hace,  y  ansi  todos  andan  alerta:  y  esto 
ibe  de  esta  pregunta. 

A  la  quinta  |:rregitnta,  dijo:  que  no  sabe  ni  entiende  que 
|íor  agora  se  pueda  ni  deba  hacer  otra  diligencia  alguna  en  la 
dk-ha  labor,  hasta  que  se  acabe  de  abrir  el  tticho  po?o^  y  que 
lo  priticipal  que  agora  se  debe  hacer  ^  y  fuera  bien  que  estu- 
TÍera  hecho,  fuera  haber  proveído  de  pan,  é  cada  día  va  es- 
trechando y  subiendo,  y  aun  no  se  halla;  é  que  si  pasa  ade- 
lante esta  necesidad,  tiene  por  cierto  que  no  parará  aquí  hom- 
bre, porque  todos  se  irán  á  donde  hubiere  |>an  ,  y  pixlla  ve- 
nir cii  términos  de  despoblarse  la  vena;  é  que  por  esto  le  pa- 
reseeque  conviene  proveer  con  toda  la  brevedad  jWible»  nia- 
TOfl^nenie  que  S.  M.  no  puede  perder  nada  del  precio  que  cos- 
tare el  (lau  •  pues  dello  mesmo  lia  de  salir  con  todas  las  costas 
que  se  hicieren. 

A  la  sexta  pregunta,  dijo :  que  le  parece  que  ha  sido  cosa 
veniente  proveerse  otras  cuatro  guardas ,  demás  ile  las  dos 
íqoe  antes  había ,  porque  sin  estas  fuera  imposible  guaixiarse 
hornos  de  fundir  y  afinar,  y  catarse  los  que  en  ellos  an- 
tlan,  y  los  que  trabajan  en  los  pozos;  y  es'to  sabe  cerca  de  lo 

2üc  le  fue  pireguntado;  y  no  firmó  porque  dijo  que  no  sabia 
rman — Agustin  de  Zarate Fui  piesente» -- Domingo  de 

Celaeca, 

Testigo^  Pedro  Catalán. 


Este  dicho  dk ,  mes  y  ano  susoclichos^  juró  sobre  la  dicha 
axoQ  Pedro  Catalán,  plomero,  natural  del  Ducado  de  Guie* 
I  eseti  el  Reino  de  Francia  ,  é  dijo  ser  de  eilad  de  cua- 
fkí\i  o  mas  ó  menos,  siendo  preguntado  [x>r  el  tenor 

rogatorio;  dijo  lo  siguiente. 

cimera  pregunta,  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  dicha 

aietal  que  en  ella  ha  Ijabido  y  biy ,  parque  este 

odo  en  ella  conxi  plomero  juntamecue  con  otros 

que  trabajaban  en  la  dicha  mineta ,  halló  en 
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clk  cl  tliclio  metal ,  caso  que  nunca  se  le  han  darlo  laB  albri- 
cias que  por  ello  se  le  prometieron,  y  que  le  paresce  que  la 
dicha  rainela  estará  de  hondo  ochenta  ó  noventa  estados,  poca 
mas  ó  menos,  jx>rque  este  testigo  no  lo  sabe  cierto,  y  qiie  lo« 
capataces  y  los  carpinteros  que  tienen  á  cargo  de  medir  lo  sa- 
ben ,  y  que  desde  el  pozx^  de  la  Red ,  que  es  por  donde  en^ 
íran,  liasta  llegar  á  la  dicha  mineta  por  sóbrela  haz  de  la  der- 
ra,  lerna  cuarenta  estados,  poco  mas  ó  menos,  y  que  le  piares- 
ce  que  Terna  á  caer  su  derechera  algo  mas  adelante  del  ar- 
royo. 

A  la  segunda  pregunta,  dijo:  que  este  testigo  ha  visto  la 
dicha  mlneta  y  el  metal  que  descubrió  en  ella,  y  le  parece  que 
tiene  señales  de  afijarse  la  caja  y  vena ,  y  que  mientras  mas 
adelante  fuere  mayor  riqueza  le  parece  que  terna,  con  la 
ayuda  de  Dlus ,  |x>r  la  exjieriencia  que  cfte  testigo  tiene  de  la 
vena  que  va  adelante  acia  al  mctliotUa,  é  que  mientras  se  lle- 
va la  vena  en  la  mano,  se  debe  tener  la  dicha  esperanza,  é 
que  aunque  algunas  veces  falte  cl  n>etal,  no  p>r  eso  se  debe 
dejar  la  labor ,  sino  proseguirse  y  gastarse  en  ella  lo  necesario^ 
y  que  en  el  ducado  de  Lonena  con  solo  hallar  un  hilo  de  la 
vena,  prosiguen  é  ahondan,  aunque  sea  doscientos  y  trescien- 
tos estados  de  largo  y  de  hondo  como  la  vena  los  guia,  é  que 
por  esto  le  paresce  que  se  debe  seguir  ó  trabajar  en  esta  mi- 
na, puej  siempre  llevan  la  vena  en  la  mano,  y  aun  fuera  bien 
haber  minado  una  legua  mas  adelante  por  las  minetas  en  tiem- 
po que  la  mina  daba  caudal  con  que  poderlo  hacer,  y  que 
ella  lo  hubiera  muy  bien  pagado;  é  ansi  cree  y  riene  por  cier- 
to que  lo  dará  agora  conforme  á  la  experiencia  que  tiene  des- 
tos  negocios,  según  la  señal  que  tiene,  aunque  este  testigo  ni 
nadie  lo  pueden  afirmar,  porque  son  secretos  de  Dios,  é  oo 
pueden  saber  de  cierto  lo  que  está  debajo  de  la  tierra,  sino  es 
|X)r  la  experiencia  que  tienen ,  y  llevando  siempre  la  vena  ca 
la  mano:  é  que  esto  es  lo  que  sabe  de  esta  pregunta. 

A  la  tercera  pregunta,  dijo:  que  este  testigo  está  espan- 
tado de  la  riqueza  que  desta  mineta  y  de  las  demás  se  ha  sa* 
cado,  porque  en  todas  las  minetas  y  pc^ 
tralxijado;  pero  que  no  sabe  qué  tanto  1 
y  de  lo  otro,  y  el  contador  y  tesoreí 
los  cuales  se  remite ,  porque  aqueU< 
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A  la  cuarta  pregniila  dijo:  que  sabe  que  en  todas  las  la- 
bocet  y  reparos  que  lia  convenido  hacerse  para  el  beneficio 
de  Ia§  dichas  minas,  ha  habido  la  diligencia  y  cuidado  que 
M requería,  y  que  si  alguno  se  ha  descuidado»  lo  ha  pagado, 
porque  luego  le  echan  penas,  é  por  temor  de  aquellas  nin* 
guno  se  osa  descuidar;  y  que  tampoco  ha  Iiabido  descuido 
en  el  sacar  de  la  tierra  que  se  cava,  ni  en  desaguar  los  po- 
tm  y  ademarlos  cuando  es  menester,  sino  que  todo  se  ha  he- 
cho y  Be  hace  todo  cumplldaniente  cuanio  es  posible;  é  que 
uto  mbe  de  esta  pregunta. 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  le  paresce  que  en  lo  que 
m  labra  se  hace  toda  la  ddlgencia  posible,  é  no  entiende  que 
iiaya  falta  alguna;  pero  que  si  se  debe  hacer  otra  cosa  mejor, 
lots  capataces  lo  sabrán,  que  es  á  su  cargo. 

A  la  sexta  pregunta  dijo:  que  este  testigo  no  sabe  cuan- 
IS9  guardas  son  menester,  porque  S.  M.  proveerá  y  ha  pro- 
veído porque  su  hacienda  esté  mejor  guardada;  y  esto  sabe 
ét  e«ta  pregunta,  y  no  lo  firmó,  porque  dijo  que  no  sal:>e  fir- 
ir*- Agustín  de  Zarate.  — Fui  presente  —  Domingo  de  Cc- 


leta. 


Testigo^  Bartolomé  Sánchez  Verjano. 


Este  dicho  dia,  mes  y  ano  susodichos,  Bartolomé  Sánchez 

ano,  vecino  de  la  Fuente  del  Arco,  plomero  de  las  di- 

inioas,  el  cual  dijo  ser  de  edad  de  cuarenta  años,  poco 

ó  menod,  habiendo  jurado  en  forma,  y  siendo    prc^ 

itado  por  el  tenor  del  dicho  interrogatorio  ,  dijo  lo  si- 

A  la  primera  pregunta  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  dicha 
luneta  rica  de  donde  se  saca  el  metal*  porque  este  testigo  ha 
rabajado  y  labrado  en  ella  desde  agosto  acá,  y  de  presente 
ibaja  por  sus  cuartos,  y  que  de  los  estados  ordinarios  le  pa- 
see que  terna  cien  estados,  poco  masó  menos,  de  hondura» 
lUe  aquí  se  usan  le  paresce  que  terna  ochenta  esta- 
ñas ó  menos,  y  que  entran  en  la  dicha  mi  neta  por 
nc  hay  desde  el  torno  de  la  Red  [wr  donde  cn- 
icha  mineta,  y  que  de  largo  podrá  haber  cua- 
xo  mas  6  menos,  contando  desde  el  dicho  po- 
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xo  de  la  Red,  porque  le  paresce  que  vendrá  á  caer  su  dere- 
chera de  la  otra  parte  del  arroyo;  y  t|ue  esto  sabe  de  esta 
pregunta. 

A  la  segunfla  pregunta  dijo:  que  este  testigo  labra  ordi- 
nariamente en  ta  dicha  niioeta  coino  plomero,  y  á  donde  se 
desculifió  el  risco  de  metal  rico  fueron  siguiendo  acia  arriba 
como  iba  el  dicho  risco,  y  también  como  cuatro  estados  mas 
adelante  paresció  otra  caja  de  metal  que  tenia  cerca  de  uq 
palmo  de  ancho  y  un  buen  estado  de  alto,  y  que  en  el  suelo 
en  ambas  partes  queda  metal,  pero  que  no  se  ha  podido 
juscar  ni  cavar  en  ello  por  la  mucha  calor  que  hay;  que  los 

>mbres,  los  mas  dolloe,  andan  en  cueros,  y  otros  con  sola 

Icamisa,  todo  por  falta  de  respiradero,  y  que  para  hacerle  se 

dio  orden  que  diez  estados  mas  arriba  de  hi  dicha  minera, 

donde  está  ua  pozo  que  se  dice  de  Cuevas,  se  abriese  orra 

inltieta,  é  que  alli  se  formase  un  pozo  con  su  arca  que  fuese 

dar  en  la  dicha  mineta  rica  y  sirviese  de  respiradero,  y  ansi 
Tde  la  parte  baja  de  la  dicha  niineta  rica  han  ido  cavando  pa- 
ra arríha  sobre  ademas  y  andamios:  que  habrá  cavados  cerca 
de  cuatro  estados,  y  por  la   [larte  de  arriba  frontero  de  estos 
se  ha  abierto  el  dicho  pozo,  y  una  arca  que  se  ha  formado  la 
boca  flél  para  jx)ner  un  torno  que  hoy  dicho  dia  se  ha  aca- 
bailo  de  poner;  y  demás  de  la  dicha  arca,  se  lia  ahondado  otro 
stado,  y  ademádnse  |X)r  ser  la  tierra  blanda,  y  ansi  se  va 
prosiguiendo  hüsta  vc*nir  á  topar  con  la  labor  de  abajo,  lle- 
(Vándose  la  caja  del  metal  en  ta  mano,  en  la  cual  ya  se  ha  co- 
.menzado  á  hallar  el  metal;  y  por  la  parte  de  abajo,  después 
de  haberse  acabado  el  dicho  risco  de  metal  rico,  detras  de 
otro  risco  cubierto  de  guijo  ha  comenzado  también  á  paret- 
ccr  metal  de  la  mesraa  suerte  que  del  risco  pasado,  y  se  tie- 
,oe  grande  esperanza  de  que,  en  medio  de  las  dichas  labores, 
.^e  ha  de  hallar  caotiilad  de  metal ,  y  que  en  el  suelo  de  la 
.dicha  mineta  quedan  las  cepas  del  dicho  risco  y  del  otro  me- 
tal que  adelante  del  paresció;  pero  qne  no  se  ha  cavado  ni 
^puede  cavar  eu  él  hasta  que  se  abra  el  dicho  respiradero^ 
porque  se  ahogan  con  su  mesmo  vaho»  y  no  pueden  tener 
lüs  candiles  encendidos  sino  con  gran  diGcuhad;  y  que  00 
han  podido  trabajar  hasta  agora  en  la  ineta  roas  de 

tres  picayos,  y  estos  pueden  hacer  p  ira,  asi  por 
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no  tener  por  donde  resollar,  como  porque  se  ocupan  en  sa- 
car la  tierra  que  ellos  mesnios  cavan  hasta  ponerla  fuera  de 
la  dicha  mineca ,  porque  si  algunos  negros  entran  á  sacarla, 
como  lo  suelen  hacer ,  con  el  vaho  matan  los  candiles  7  se 
qnedan  á  oscuras,  y  hartas  veces  han  salido  á  escuras  y  á 
tiento  por  la  dicha  mineta;  pero  que,  por  las  señales  que  tie- 
ne dichas,  y  por  la  experiencia  que  este  testigo  tiene  del  arte 
de  plomeria ,  le  parece  que  hay  esperanza  de  descubrirse  por 
este  camino  mucho  metal,  como  se  ha  hecho  otras  veces,  por- 
que la   vena  va  encaminada  al  mediodía,   é  con  grandes 
muestras  del  metal,  é  que  este  testigo  como  todos  los  demás 
de  'SU  oficio  creen  y  tienen  por  cierto  que  debajo  del  cerro 
para  donde  va  encaminada  la  dicha  mineca  se  ha  de  hallar 
grau  cantidad  de  metal,  y  asi  le  paresce  á  este  testigo  que  se 
debe  poner  toda  la  diligencia  posible  en  labrarla ,  sin  hacer 
caso  de  lo  que  en  ella  se  gasta,  y  que  este  testigo  asi  lo  baria 
•i  fuese  suya;  y  esto  sabe  deeta  pregunta. 
'     A  la  tercera  pregunta  dijo;  que  este  testigo  no  sabe  qué 
cantidad  de  metal  se  ha  sacado  de  la  dicha  mineta,  y  que  el 
contador  y  tesorero  ternan  la  cuenta  dello;  pero  sabe  y  ha 
visto,  como  persona  que  á  la  continua  ha  trabajado  en  ella, 
que  en  sacar  el  metal  que  se  ha  sacado  se  ha  puesto  toda  la 
diligencia  posible,  é  que  si  algo  se  ha  tardado  ha  sido  por- 
que á  los  principios  no  trabajaban  en  ella  mas  de  dos  pica- 
yos,  y  aun  estos  á  duras  penas,  é  después  con  gran  tra- 
bajo se  metió  otro,  y  arisi  no  se  ha  podido  hacer  mas  de  lo 
qne  se  ha  hecho;  y  que  cuando  Dios  quisiere  que  acabe  de 
abrir  el  dicho  ¡kízo,  qne  al  parescer  deste  testigo  será  en  to- 
do el  mes  de  enero,  antes  menos  qne  mas,  se  podrá  meter 
toda  la  gente  qne  quisieren,  y  abrirse  dos  pozos  en  el  sudo 
de  la  mineta  que  corresixDndan  al  metal  que  dellas  ha  subido 
para  arriba,  y  sacarse  gran  copia  de  metal  conforme  á  razón 
Y  á  las  señales  que  se  han  dado;  y  esto  responde. 

A  la  cuarta  pregunta  dijo  este  testigo :  que  sabe  que  en 
todo  lo  que  hasta  agora  se  ha  trabajado  en  la  dicha  mineta  y 
en  los  pozos  que  están  cabe  ella ,  se  ha  puesto  toda  la  dili- 
gencia posible,  asi  en  el  sacar  de  la  tierra  que  cavan,  coma 
en  el  desaguar  los  pozos,  sin  que  haya  habido  en* ello  negli- 
gencia alguna;  y  que  esto  sabe  desta  pregunta.     -  >  «... 
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A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  este  testigo  no  entiende 
*ni  «abe  que  cerca  de  la  labor  de  la  dicba  mineta  se  pueda  ni 
deba  bacer  otra  diligencia  alguna  mad  de  la  que  se  bace  sino 
es  meter  en  ella  gente,  porque,  metiendo  gente,  crecerá  el 
provecho;  pero  que  esta  gente  no  puede  entrar  hasta  que  se 
abra  el  dicho  pozo,  y  que  el  principal  proveimiento  que  se 
debe  hacer  es  que  aqui  haya  abuntlancia  de  pan,  porque,  por 
no  lo  haber,  algunas  veces  no  ec  halla  un  liombre  de  los  que 
son  menester,  é  que  si  aqui  hubiese  abundancia  de  pan  acu- 
diría mucha  gente,  y  los  destajos  y  jornaUs  serian  mas  bara- 
tos ,  porque,  ganando  un  plon>ero  diez  y  ocho  reales  cada  se- 
mana, casi  los  corae  de  pan  él  y  su  muger,  porque  vale  un 
pan  medio  real  que  tiene  dos  libras,  y  aun  esto  viene  ya  po- 
cas veces:  y  que  á  este  testigo  ha  acontecido  esta  semana  co— 
trar  á  trabajar  en  los  pozos  sin  comer  por  no  lo  hallar,  y  sí 
Ta  adelante  esta  necesidjd  no  quedara  hombre  aqui ,  lo  cual 
se  remciliára  si  los  oficiales  lo  hobieran  proveido  y  remedia- 
do con  tiempo,  como  se  hizo  en  tiempo  cuando  era  adminis- 
trador el  dicho  señor  contador  que  envió  |>or  ello  á  la  Man- 
cha, é  con  esto  toda  la  geme  de  la  tierra  acudiria  á  las  mi- 
nas, y  aun  entonces  no  lo  habla  en  esta  tierra  y  ahora  bailo; 
pero  los  que  lo  tienen  lo  esconden,  porque  lo  venden  á  vein- 
te reales  la  hanega  y  aun  á  mas ;  é  que  esto  sabe  desta  pre- 
gunta. 

A  la  seicta  pregunta  dijo:  que  le  parece  que  durante  que 
haya  metal,  está  bien  proveido  que  b^ya  las  otras  cuatro 
guardas  que  han  proveido  demás  de  las  dos  que  antes  solía 
haber,  y  que  conviene  asi  para  el  btien  recaudo  de  la  ha- 
cienda; y  que  esto  sabe  de  esta  pregunta;  y  no  firmó,  por- 
que dijo  que  no  sabia  firman— Agustín  de  Zarate,— Fui  pre- 
sente-* Domingo  de  Gclaeta. 


Testigo^  Leonardo  Brun, 

E  después  de  lo  susodicho,  en  el  asiento  de  las  dichas  roi* 
ñas,  á  veinte  y  un  dias  del  dicho  mes  y  año  susodichos,  el  di- 
cho señor  contador  hizo  parecer  ante  si  á  Leonardo  Brun,  na- 
tural del  condado  de  Flandes  en  T  '  ,  del  cual  recibió 
juramento  en  Ibrma  de  dorechc  i  dijo  que  es  de 
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edad  de  teinté  y  cinco  aoos,  poco  mas  ó  menos,  é'  que  ha 
nne^e  años,  antes  mas  que  menos, -que  es  plomero,  y  ñmdi» 
dor,  y  lavador,  é  ademador  en  estas  minas,  y  tiene  muy  par- 
ticular noticia  de  todas  Kis  labores  de- ellas;  é  siéndole  pre- 
guntado por  el  lenor  del  dicho  interrogatorio »  dijo  lo  si- 
goiente. 

A  b  primera  pregunta  dijo :  que  tiene  noticia  de  la  mi- 
heta  rica  que  está  debajo  del  pozo  de  Cuevas,  que  se  descu- 
brió la  vena  della  podrá  haber  seis  meses,  poco  mas  ó  menos» 
L trabajado  en  ella  muy  de  ordinario,  y  sabe  que  tiene  de 
odo,  contando  la  hondura  de  siete  pozos  por  donde  van  á 
día,  setenta  y  seis  estados,  poco  mas  ó  menos,  y  de  largo,  con-r 
taodo  desde  el  pozo  de  la  Red  hasta  la  dicha  mineta,  podrá 
lener  cuarenta  y  dos  estados,  poco  mas  ó  menos,  lo  cual  este 
testigo  ha  medido  por  su  mano,  y  le  paresce  que  la  dicha  mi* 
neta  pasa  algo  mas  del  arroyo. 

A  la  segunda  pregunta  dijo:  que  este  testigo  vio  como, 
yéndose  cavando  por  la  dicha  mineta,  paresció  un  risco  gran- 
de de  metal  muy  rico,  el  cual  se  fue  cavando  para  arriba 
por  espacio  de  tres  estados  de  alto,  y  que  al  principio  cuan- 
do paresció  no  tenia  mas  que  un  palmo  de  ancho,  y  después 
vino  á  tener  dos  y  tres  palmos  é  aun  mas,  y  ansi  fue  hasta 
que  se  acabó  el  metal  del ,  y  agora  va  comenzando  á  parescer 
otra  caja  de  guijo  mezclado  con  metal  rico  de  la  forma  que 
era  cuando  paresció  el  metal  rico ,  y  ansi  se  ha  ido  cavando 
para  arriba  por  espacio  de  cuatro  estados;  é  que,  pasado 
aquello,  yendo  prosiguiendo  por  la  dicha  mineta  como  tref 
estados  mas  allá  de  donde  paresció  el  risco,  ha  parescido  otra 
caja  de  metal  que  seria  como  un  palmo  de  ancho  y  un  estado 
de  alto,  aunque  después  se  fue  delgazando;  y  que  á  este  tes- 
tigo le  parece  que  todos  aquellos  son  ramos  que  proceclen 
del  tronco  del  metal  que  queda  en  lo  fijo  del  suelo,  en  lo 
cual  no  se  ha  cavado  porque  no  ha  habido  lugar  para  ello,  á 
causa  de  no  haber  respiradero  por  donde  puedan  tomar 
aliento  los  trabajadores,  é  que  por  esta  causa  no  se  ha  metido 
mas  gente  hasta  tanto  que  se  acabe  de  abrir  otro  pozo  que 
está  formado  diez  estados  mas  arriba  de  la  dicha  mineta ,  á 
donde  dicen  en  otra  mineta  que  se  hizo  para  este  efecto  que 
llaman  de  Cuevas,  é  que  está  ya  en  ella  formada  una  arca ,  4 
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puesto  el  torao,  é  cayado  y  ademado  para  arriba,  qué  le  pa- 
rejee á  este  testigo  que  íaltarán  seis  estados  para  acabar  de  cal- 
lar al  dicho  pozo  para  abajo ,  é  que  los  que  cavan  en  lo  alto 
siempre  llevan  la  caja  en  la  mano,  y  la  van  descamando  hasta 
los  sábados  que  los  capataces  mandan  derribar  lo  que  se  ha 
descarnado ,  y  hasta  que  se  acabe  de  abrir  el  dicho  pozo  no 
ae  puede  labrar  en  la  dicha  mtneta ,  é  que  si  no  se  estorbase 

Eorque  se  ha  de  ir  ademando  como  se  fuere  cavando,  muy 
revemente  se  acabará  de  horadar  el  dicho  pozo;  pero  qae 
ansi  le  paresce  que  se  tardará  en  ello  cinco  ó  seis  semanas,  é 
que,  acabado  de  abrir,  se  han  de  ir  cavando  otros  dos  pozos 
frontero  de  donde  paresció  el  dicho  metal  donde  este  testigo 
tiene  por  muy  cierto  por  las  señales  que  ha  visto,  conforme  á 
lo  que  entiende  de  la  arte  de  la  plomería,  que  se  ha  de  sacar 
abundancia  de  metal,  porque,  como  dicho  tiene,  alli  va  la 
cepa  de  donrle  procedieron  los  dichos  ramos,  é  que  paresce 
ser  aquella  la  cabeza  la  dicha  vena,  é  va  derecha  para  el 
meiliodia  dcs<ie  el  norte,  é  que  ansi  le  paresce  que  se  debe 
seguir  y  trabajar  en  ella  porque  hay  grande  e8|ieranza  de 
haber  metal ,  y  que  no  se  debe  dejar  por  temor  del  gasto, 
porque  hay  buenas  señales;  y  que  si  paresciera  esto  en  Ale- 
mania, todos  los  vecinos  á  quien  tocara  vendieran  sus  hacien* 
das  para  seguir  é  buscar  el  metal ,  é  que  mientras  mas  hon- 
do ha  parescido  tanto  mejor  señal  es  de  ser  fijo ,  y  que  en 
Alemania  aconteció  ahondar  nueve  pozos  de  á  quince  é  á 
veinte  estados  sin  haber  hallado  pinta  de  metal,  y  estar  em- 
peñado el  dueño  en  cincuenta  mil  ducados,  y  estar  ya  á 
punto  de  ausentarse  por  no  tener  hacienda  con  que  pagar, 
y  después  parecerse  metal  la  misma  noche  que  se  quiso  ir, 
y  en  seis  meses  sacar  con  que  pagar  lo  que  debia  y  quedar 
rico,  siendo  la  hondura  donde  paresció  el  metal  de  mas  de 
ciento  y  cincuenta  estados:  y  ansi  le  paresce  que  será  con 
buena  razón  gastado  todo  cuanto  en  fstas  minas  se  gastara^ 
según  las  buenas  señales  hay  de  haber  buena  riqueza;  y  esto 
sabe  de  esta  pregunta.  ^  . 

A  la  tercera  pregunta  dijo:  que  no  sabe  qué  cantidad 
metal  se  ha  sacado  de  la  dicha  mineta  después  acá  qr 
resció  el  metal  della ,  é  que  los  oficiales  de  S.  M.  lo 
por  escrito;  pero  que  en  todas  las  labores  della  se  - 
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la  diligimcui  pos*ible,  sin  que  por  falta  de  diligencia  te  haya 
dejado  de  sacar  cosa  alguna,  conforme  á  lo  que  en  esta  tierra 
se  osa,  porque  si  éh  Alemania  aconteciera  descubrirse  seme- 
jante vena,  hubiera  hombres  que  hubieran  hecho  una  contra- 
mincCa  en  el  cerro  frontero  por  donde  vinieran  á  encontrar* 
se  con  el  metal  sin  que  se  cansasen  con  que  con  cuarenta  y 
con  cincuenta  estados  no  le  hallasen,  porque  cuando  asi  ca- 
van, saben  cierto  que  está  allí  debajo  el  metal  por  medio  de 
unas  varillas  de  avellano  de  que  usan,  que  se  encunan  cuan- 
do catan  sobre  el  metal  en  manos  de  algunos ,  aunque  no  en 
bm  de  codos,  porque  en  manos  de  este  testigo  no  se  abaja,  y 
la  yia  abajar  en  manos  de  un  cuñado  suyo  que  viye  dello  y 
de  otros,  y  también  por  otras  señales  que  para  esto  tienen  loa 
dichos  alemanes ;  y  que  esto  sabe  de  esta  pregunta. 

A  la  cuarta  pregunta  dijo:  que  sabe  que  el  agua  de  los 
dichos  pozos  y  la  tierra  que  en  ello  se  ha  cavado  se  ha  saca- 
do  con  toda  diligencia  é  cuidado,  sin  que  haya  subcedido 
daño  ni  peligro  por  falta  dello,  é  que  los  trabajadores  han 
tenido  seguridad,  aunque  llevan  bien  sudados  los  jornales 
que  se  les  dan. 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  á  este  testigo  le  paresce 
que  toda  la  diligencia  que  se  puede  hacer  en  esta  tierra  para 
aacar  el  metal  y  ahondar  los  pozos  se  hace,  y  para  guardar  Ip 
que  dello  se  saca,  y  fundirlo  y  aBnarlo,  é  catar  todas  las  per- 
sonas que  en  esta  hacienda  trabajan. 

A  la  sexta  pregunta  dijo:  que  le  paresce  que  son  bien 
menester  todas  las  guardas  que  agora  hay,  porque  cuan- 
do  no  habia  mas  de  dos,  no  guardaba  nadie  de  noche,  y  ha^ 
bia  mal  recaudo  en  la  hacienda ,  y  aun  de  dia  no  podían  ea*> 
tar  las  dichas  dos  guardas  en  tantos  lugares  como  era  menes- 
ter para  tener  ojo  en  la  hacienda;  é  que  esto  sabe  cerca  de 
todo  lo  que  le  fue  preguntado  y  no  otra  cosa;  y  no  firmó  poi- 
que dijo  que  no  sabia  firmar.  — Agustín  de  Zarate.— Fui  prei- 
sente— Domingo  de  Gelaeta. 

Testigo,  Nicolás  Bout. 

E  después  de  lo  susodicho,  en  las  dichas  minas,  dia,  mea 
y  año  susodichos,  el  dicho  señor  contador  hizo  parecer  ante 
ai  á  Nicolás  Bout ,  flamenco ,  natural  de  Lemburc ,  que  es  en 
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Borgona,  plomero  dellas,  y  de  edad  de  cuarenta  arios;  é  gieiií 
do  preguntado  por  el  tenor  del  dicho  interrogatorio  por  len* 
gua  é  interpretación  del  dicho  Leonardo  Brun,  porque  el 
dicho  Nicolus  no  8al>e  hablar  la  lengua  castellana,  y  habien- 
do asimismo  jurado  cl  dicho  Leonardo  de  interpretar  y  de- 
clarar bien  y  fielmente  lo  que  el  lÜcho  Nicolás  dijere, 

A  la  primera  pregunta  dijo:  que  sabe  y  tiene  noticia  de 
la  dicha  mineta  rica  y  del  metal  rico  que  en  ella  se  halló» 
porque  este  testigo  la  halló  y  descubrió  el  primero,  y  que  á 
€U  parescer  la  dicha  mineta  estará  de  hondo  debajo  la  tierra 
por  los  siete  pozos  que  entran  á  ella  de  setenta  para  ochenta 
estados,  é  que  de  largo  teruá  á  su  parecer  cuarenta  y  do«  Ci- 
tados, poco  mas  ó  menos,  contando  desde  el  pozo  de  la  Red 
por  tlonde  entran  á  la  dicha  niiaa  ,  y  procediendo  á  la  vuelta 
de  mediodía ,  é  que  estará  alguna  cosa  mas  allá  desa  parte  del 
arroyo, 

A  la  segunda  pregunta  dijo:  que  este  testigo  que  ha  tra- 
bajado en  estas  minas  desde  que  se  descubrieron,  que  ba 
doce  años,  sin  faltar  de  ellas  mas  de  lo  que  tardó  en  ir  á 
por  su  muger  para  traerla»  y  que,  demás  tiesto,  lia  trabajado 
en  otras  minas,  y  que  á  todo  lo  que  alcanza  coulorme  á  lo 
que  ha  vi^to ,  y  á  la  experiencia  que  tiene  en  c!  arre  de  la 
plomería,  le  parcsce  que  la  dicha  mineta  tiene  set'iales  de 
descubrirse  por  ella  mucha  riqueza  de  metal ,  y  que  en  el 
suelo  de  ella,  ansi  donde  se  descubrió  el  risco  grande,  co- 
mo tnas  adelante  donde  se  descubrió  el  otro  metal  ^  quedó  el 
metal  fijo  en  el  suelo,  é  que  no  se  ha  podido  cavar  ni  traba- 
jar en  él  por  no  tener  respiradero  basta  que  se  acabe  el  po- 
s^.o  que  se  abre  por  la  mineta  de  Cuevas,  porque^  por  falta 
del  diclio  respiradero,  é  por  el  gran  calor  y  el  vaho  que 
alli  hace  do  pueden  traliajar  mas  de  con  las  camisas,  y 
aun  muchos  no  puedrn  sufrir  aquella,  y  se  fonen  en  cue- 
ros, y  se  les  matan  las  luces,  é  salen  los  trabajadores  con 
grandes  dolores  de  cabeza;  é  que,  acabado  de  abrir  el  dicbo 
pozo,  se  abrirán  otras  dos  en  el  suelo  de  !a  mineta  donde  es- 
tán las  cepas  en  el  suelo,  y  que  le  paresce  y  lieoe  por  cier- 
to, que  es  todo  una  misma  cepa  que  se  ji  lo  de 
donde  procedieron  aquellos  dos  ramoff  |tie 
puede  alcanzar  conforme  a  su  arte  ri- 


qaeci^  y  qae  por  ninguna  cosa  se  del>e  dejar  de  proseguir 
hdicba  labor,  y  meterse  eu  ella  mucha  gente,  porque  tie-^ 
neo  delante  los  ojos  el  provecho,  é  que  en  otras  minas  que 
este  tettigo  ha  andado,  con  no  hallar  la  caja  de  metal  á  vein- 
te, ni  treinta,  ni  cincuenta  estados,  por  solas  unas  aeñalet 
<jpc  üenen  los  plomeros,  cavan  y  gastan  sus  hacien^,a9,  cuaa*. 
to  y  mae  en  estas  minas  donde  llevan  la  caja  siempre  en  la 
inafYo^  y  casi  tienen  delante  lo$  ojos  el  metal;  y  que  esto  sahe 
de  cata  pregunta. 

A  la  tercera  pregunta  dijo:  que  no  sabe  qué  cantidad  de 
inetal  se  ha  sacado  en  la  dicha  mineta  después  que  paresció 
CD  día ;  pero  que  sabe  que  por  parte  de  los  oficiales  de  S.  M,, 
éée  las  otras  personas  á  cuyo  cargo  ha  sido,  se  han  hecho  to* 
4aí  iafi  diligencias  posibles  para  que  se  sacase  metal ,  y  se  me* 
líese  mas  gente  en  la  labor;  pero  que  no  se  ha  podido  hacer 
■tas  por  falta  del  dicho  respiradero,  el  cual  se  abre  con  toda 
ifiligencia  por  el  dicho  pozo  que  está  comenzado  á  abrir  por 
U  diclia  mineta  de  Cuevas;  y  esto  responde. 

A  la  cuarta  pregunta  dijo:  que  sabe  que  toda  la  diligen- 

que  8€  lia  poJldo  poner  para  sacar  el  agua  de  los  pozos,  y 

tierra  que  eo  ellos  y  en  las  mineras  se  ha  cavado, se  ha 

ppealQk»  y  que  por  falta  del  la  no  ^e  ba  I^uadidp  nada,  por^ 

que  siempre  los  ademadore^^aa^ademandp  dofid^  son  me^ 

oescec;  y  esto  responde.     .      f  ,»  i      i 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  este  testigo  en  lo  que  se 
ba  labrado  no  le  paresce  que  lia  habido  falta  alguna ;  pera 
qiie  en  la  min^U  que  se  dicb  de  Ja  gr^p,  G^mpat^a ,  sabe  y  ha 
vi»tQ  que  va  d^cpbierta  la  caja  dpi  metal  %  é  nqnca  ha  deja- 
do de  llevar  :y.sacarse  d^lla  un  irpctal  sordo  qu^  no  se  halla 
en  él  plata;  pero  que  e^te  testigo,  siempre  sería  de  parescer 
que  se  fuese  siguiendo  la  dicha  caja,  porqne  le  paresce  que 
tkfie  señales  qiv^i.prope^lienvlo  adelante,  $e  toparía  con  bue^x 
netal;  poro  que  Ioí  capataces  up  lo  quieren  hacer  ^  e^pccial- 
,  mei^e  Francisco  Bljí>co,que  esel  quyor,  que  no  lo  quiere 
I  iMiDer  porque  dioa  qu6  tíetie  graude  o7sta,,y  qae  los  señores 
L^  !7  rte  no  quieren  proveer  de  dineros  para  ella;  pero 
^B  'fi  en  Alemania,  u  tocara  á  algún  mercader  ó  perso- 

H^  t  gai»(^^.  todji. ^14; hacienda  por,  s^^ illa;  y  que 

*  - 


m. 
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A  la  fiexta  pregunta  dijo :  que  «abe  que  está  mejor  guarda- 
'da  b  hacienda  con  la«  guardas  que  se  han  proveído»  porque 
aquellas  no  podían  guardar  bastantemente;  y  que  esto  es  lo 
que  sabe  para  el  juramento  que  hizo,  y  no  firmó,  porque 
dijo  que  no  sabe  firmar. — Agustín  de  Zarate*^*- Fui  presen- 
te  —  Domingo  de  Celaeta.  < 

Testigo^  Juan  Ximene&  i 

£  después  de  lo  susodicho,  en  las  dichas  minas,  á  veinte 
dos  días  del  mes  de  diciembre  deste  dicho  año  de  quinien* 
s  y  setenta,  hizo  parecer  ante  sl  á  Juan  Ximenez,  plomero 
e  las  dichas  minas,  habiendo  jurado,  y  dijo  ser  de  edad  de 
treinta  años,  poco  mas  ó  menos;  y  siéndole  preguntado  por  el' 
tenor  del  interrogatorio,  dijo  lo  siguiente: 

A  la  primera  pregunta  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  dicha 
intacta  del  metal  rico  que  se  descubrió  por  san  Juan,  poco 
as  ó  menos,  porque  ha  trabajado  en  ella,  poco  mas  ó  menos, 
después  acá,  é  que  le  paresce  que  tiene  de  hondura  ochenta 
estados,  comenzando  desde  el  pozo  de  la  Ked  por  donde  en- 
tran hasta  llegar  en  la  dicha  mineta,  y  que  entran  á  ella  por 
éiete  pozos,  y  que  de  largo  lerna  cuarenta  estados,  y  que  le 
paresce  que  irá  á  dar  un  poco  mas  adelante  del  arroyo. 

A  la  segunda  pregunta  dijo:  que,  como  dicho  tiene  este 
testigo,  ha  cavado  ordinariamente  en  la  dicha  mineta  después 
que  se  descubrió  el  metal  della,  é  que  se  halló,  yendo  cavan- 
do á  la  larga,  un  risco  de  metal  rico  de  donde  se  ha  sacado 
ictal  de  un  mes  á  esta  parte,  y  que  fueron  siguiéndole  acia 
á  lo  alto,  é  que  al  principib  por  la  grande  estrechura  que 
había  no  podían  cavar  mas  que  dos,  é  que  por  no  tener  res-* 
^piraderose  ahogaban  é  no  podian  cavar  sino  era  en  camisa^ 
\j  muchos  dellos  en  cueros,  y  que  por  esta  causa  se  ordenó 
que  encima  desta  dicha  minetti  se  abriese  otra  mineta  junto  á 
Hxn  pozo  que  llaman  de  Cuevas,  é  que  aili  se  abriese  un  pozo 
^ue  fuese  á  dar  en  la  dicha  mineta  rica  para  que  se  fuese  á 
encontrar  con  la  labor  que  se  hacia 
•vase  mas  presto,  y  que  está  ya  W^ 
'dicho  pozo  nuevo,  y  cavado  i» 
do,  y  que  con  lo  que  está 


Éiltaráh  cinc^^ís  estaflos,  porque  ya  los  unos  oyen  los  gol-J 

pC8  de  los  oíros;  y  que  pasado  el  dlclio  risco  en  la  dicha  mi4| 

I  neu  rica  á  cuatro  estados  adelante,  se  halló  otra  vena  de  me^ 

tal  que  tenia  un  pilmo  de  ancho  y  un  estado  de  alto,  poc(/1 

mas  ó  menos,  y  que  en  lo  uno  y  en  lo  otro  se  ha  acabado  el j 

I  metal  para  en  lo  alto,  aunque  la  caja  va  entera;  pero  que  estol 

testigo,  y  todos  los  que  saben  del  oficio  que  lo  han  visto  yl 

tienen  por  cierto  que  los  dichos  dos  ramos  de  metal  que  hasta' J 

agora  han  parescido,  se  juntan  en  el  suelo  á  do  está  la  cepil 

de  donde  procedieron  y  está  fijo,  por  lo  cual  este  testigo  tievl 

ne  y  cree  por  cierto  que  alli  habrá  gran  cantidad  de  metalf  I 

pero  que  no  se  puede  cavar  en  los  pozos  que  allí  se  han  déj 

abrir  hasta  qne  se  acabe  de  calar  el  dicho  pozo,  para  que  loij 

I  que  trabajaren  tengan  por  donde  respirar,  porque  sin  aque^l 

lio  ellos  se  ahogan  con  su  mesmo  vaho,  y  se  les  matan  lotj 

I  candiles;  y  que  también  ha  visto  que  en  la  lalxir  que  se  ha*  J 

I  ce  por  lo  alto  del  dicho  poxo  llevan  la  caja  del  metal  en  la  | 

mana,  y  se  han  hallado  en  él  hartas  y  ricas  pintas  de  metal^  j 

I  y  que  este  testigo,  una  noche  cavando  en  el  dicho  pozo  pocoil 

días  ha,  halló  en  la  caja  on  hueco  por  donde  pudo  meter  casil 

I  todo  el  brazo  5  y  sacó  ciertas  piedras  de  metal  tan  ricO|  quQj 

mostrándolo  Francisco  Blanco,  capataz  mayor,  dijo  que  Im 

mitad  dello  era  de  plata,  y  ansí  este  testigo  cree  y  tiene  por  j 

[cierto  que,  ahondando  el  dicho  pozo  que  agora  se  hace,  han  J 

[de  dar  metal  rico  antes  que  lleguen  al  suelo  de  la  minetaj 

rdonde  tiene  dicho  qne  le  paresce  que  está  la  cepa  del  metal;! 

[j  que  por  todas  estas  razones  le  paresce  qne  se  debe  seguir  j 

reoa  gran  diligencia  la  dicha  caja  del  metal,  y  cuando  esto-1 

[l)iere  abierto  el  dicho  pozo,  meter  en  la  labor  del  toda  la  gen^*  1 

m  que  pudieren,  é  que  no  se  debe  endurar  en  el  gasto  que  I 

mi  él  se  hiciere,  porque,  según  las  muestras  que  da,  se  debe  I 

Rener  esperanza  que  debe  haber  allí  grao*  riqueza;  y  esto  res- 1 

Pponde  á  ella.  1 

f      A  la  tercera  pregunta  dijo:  qne  no  sabe  qué  cantidjd  da  1 

[metal  se  puede  haber  sacado  de  la  dicha  mineta,  que  los  ofi-»  1 

jcialcs  deS.  M,  ternan  cuenta  dello,  los  cuales  este  testigo  ha  1 

[visto  que  han  puesto  en  la  dicha  labor,  y  en  que  se  saque] 

ridella  metal  con  toda  la  diligencia  posible,  y  que  ninguno  ha 

tenido  negligencia  para  que  se  de|e  de  aacar  el  dicho  metal,  f 

4^- 


que  61  le  ha  tarcldclo  en  sacar  lo  que  había  ha  bi¿ú  por  la  ail^ 
gOdtura  de  la  dicha  mineta,  y  que  á  los  pocos  que  en  ella  tra* 
bajaban  les  ha  sido  forzado  sacar  ellos  meamos  la  tierra  que 
cavaban,  porque  si  entraban  Jos  negros  á  sacarla,  como  se  suele 
hacer,  con  su  vaho  mataban  los  candilas;  y  esto  dijo  á  ella. 
A  la  cuarta  pregunta  dijo:  que  sabe  que  en  toda  la  labor 
de  los  pozos  é  minetas  que  se  ha  puesto  por  Icís  uiiciales  de 
S.  M.,  é  por  los  capataces,  y  por  los  plomeros,  y  trabajado- 
res toda  la  diligencia  posible,  porque,  si  algún  íle.^cuido  se 
siente,  luego  echan  la  pena,  y  se  la  llevan  sin  perdonársela  ja- 
mas, y  que  por  temor  desto  cada  uno  hace  lo  que  e&  obligado, 
y  que  desta  manera  se  ha  sacado  y  saca  la  tierra  y  el  agua  de 
los  dichos  pozos,  y  se  han  ademado  donde  ha  convenido^  y 
esto  responde  á  esta  pregunta* 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  á  lo  que  alcanza  no  le 
paresce  que  se  puede  hacer  mas  diligencia  de  lo  que  se  hace 
ni  á  menos  costa. 

Fue  preguntado  si  tiene  noticia  de  la  mineta  larga  qtic 
ja  llaman  de  la  gran  Compaña»  y  si  le  paresce  convernia  ca- 
¡yar  en  ella,  y  Idbrarla,  y  seguirla;  dijo,  que  este  testigo  tiene 
jQOticia  de  la  dicha  mioeta  y  de  los  pozos  della,  é  sabe  que  la 
caja  de  la  vena  va  muy  ancha;  pero  que,  aunque  se  saca  me* 
[j$al  cletla,  es  un  metal  sordo,  y  que  ensayándute  no  se  halla 
letal  del  aunque  la  dicha  roineta  va  muy  larga,  y  que  este 
testigo  ú  Fuese  suya  no  gastaría  ilineros  en  ella,  porque,  aun* 
¡ue  el  metal  que  della  se  saca  es  blanco,  é  cualquiera  que  lo 
CiFierc  cree  que  es  pura  plata,  venido  á  ensayar  no  se  halla  en 
LcHa  ley  ninguna,  é  que  si  hubiere  de  tener  plata  por  tanto 
urecho  como  se  ha  cavado  ya  la  bobiera  mostrado, 

A  la  sexta  pregunta  dijo:  que  le  paresce  que  están  bien 

•proveidas  las  cuatro  guardas  que  se  han  puesto  demás  de  las 

Ijdos  cjue  antes  había,  é  que  ansi  ha  convenido  para  el  buen 

recaudo  de  la  hacienda,  é  que  esto  sabe  para  el  juramento 

[ique  hizo,  y  no  firmó  porque  dijo  que  no  sabia.  — Agustín  de 

LZárate.^Fui  presente.  —  Domingo  de  Celaeta. 

h  Testigo  i  Francisco  Castaño. 

r 
j        Este  dicho  mes  y  año  susodicho  juró  sobre  la  dicha  razón 

Francisco  Qistañ9,  plomero  de  la  dichas  minas,  que  dijo  ser 


ce 
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it  \c\nte  y  siete  añn$,  poco  mas  ó  nienos,  y  siéadole  pregun- 
tado por  el  tenor  ciel  dicho  iolerrogatorio,  dijo  lo  siguiente: 

A  la  primera  pregunta  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  mi- 
neta  Rica  del  metal  que  se  descubrió  por  san  Juan  pasado, 
porqae  ha  trabajado  en  ella  de  ordinario,  y  sabe  que  terna 
ochenta  estados  poco  mas  ó  menos  de  hondura,  contando  des- 
it  el  poto  de  la  Red,  é  que  de  largo  le  paresce  qne  terna 
mdi  lie  treinta  estados,  comenzando  desde  el  pozo  de  la  Red 
por  donde  entran^  y  que  va  á  dar  á  su  parescer  mas  allá 
del  arrayo  acia  vi  mediodía. 

.  A  la  dcguiida  pregunta  dijo :  que  le  paresce,  conforme  á  la 
experiencia  que  tiene,  y  á  las  señales  que  da  la  dicha  mineta, 
hay  esperanza  de  afijarse  en  ella  la  vena  del  metal,  y  sa- 
rsc  grandes  riquezas  para  S.  M,  cavándose  y  continuándose 
labor,  porque  en  el  suelo  de  la  dicha  mínela  está  lo  fijo  y 
sano^  y  donde  paresce  ser  la  cepa  de  los  dos  ramos  que  s^ 
II  hallado,  en  lo  cual  no  se  ha  podido  ni  se  puede  cavar  pa* 
averiguarse,  basta  tanto  que  se  acabe  de  abrir  el  pozo  que 
¡ora  se  hace  desde  la  mioeta  de  Cuevas  hasta  la  mineta  Rica, 
le  le  paresce  que  taltará  para  calar  seis  estados,  poco  mas  6 
nos,  é  que  se  va  cavando  en  él  <le  abajo  para  arriba ,  y  de 
iba  para  abajo,  y  que  siempre  llevan  la  vena  eu  la  mano, 
hallan  algnn  metal  de  camino,  porque  en  el  suelo  no  se 
ede  cavar,  porque  se  ahogan  allí  las  gentes  con  la  mucha 
estrechura,  y  que  le  paresce  que,  siendo  la  piedra  no  muy 
dura,  y  como  agora  va,  se  abrirá  en  un  mes  poqo  mas  ó  me- 
nos, y  que  á  este  testigo  le  paresce  que  por  oiuguna  manera 
fc  debe  dejar  la  labor  sin  mirar  la  costa  que  en  ella  se  puede 
cer,  porque  hay  esj^eranza  de  haber  riqueza »  como  dicho 
ene. 

A  la  tercera  pregunta  dijo;  que  no  sabe  qué  cantidad  de 
Wtal  se  haya  sacaílo  de  ta  dicha  mineta ,  y  que  en  el  sacar 
del  dicho  metal  se  ha  puesto  toda  la  diligencia  poslblr,  ansí 
por  los  oficiales  íle  S.  M.  como  por  loa  capataces  y  plomeros, 
que  si  se  ha  tardado  algo  mas  de  lo  que  parescia  justo,  lia 
do  por  la  grande  estrechura,  que,  como  dicho  tiene,  ha  ba- 
iílo  en  ía  dicha  mineta ,  donde  no  cabian  para  cavar  mas  dp 
personas,  y  aun  e  ahogaban  con  su  mcsmo  vaho  1, y 


I 
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A  la  cuarta  pregunta  díja:  que  sabe  que  en  el  sacar  á? 
la  tierra  que  se  lia  sacado  de  los  pozos  y  mi  netas,  y  en  des- 
aguarlos se  ha  puesto  toda  la  díligeacía  posible,  é  que  por 
falta  dello  no  ha  habido  hundimientos  ni  otro  incoa^eniente 
alguno^  ni  se  ha  dejado  de  sacar  todo  el  metal  que  ha  sido 
posible ;  y  esto  responde. 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  le  paresce  que  todo  lo 
que  se  puede  y  debe  hacer  en  beneGcio  de  la  dicha  mina 
§e  ha  hecho  é  hace,  sin  que  haya  ninguna  persona  que  tenga 
negligencia  en  lo  que  toca  á  su  oScio,  porque,  por  cualquier 
descuido,  los  penan  los  capataces,  y  ansí  ninguno  se  osa  des- 
cuidar. 

Fue  preguntado  si  tiene  noticia  de  la  mi  neta  y  pozos  que 
llaman  de  la  gran  Compaña,  y  si  le  paresce  seguirlos  y  tra- 
bajar en  ellos,  y  sí  hay  esperanza  de  hallar  en  ellos  metal;  di- 
jo :  que  tiene  noticia  de  los  dichos  pozos  é  mlnetas  porque  ha 
trabajado  en  ellos  muchas  veces,  é  que  sabe  y  ha  visto  que 
se  lleva  siempre  muy  gran  caja  de  metal;  pero  que  dicen  que 
no  se  halla  plata  en  ella ,  y  que  á  este  testigo  le  paresce  que 
no  se  deberla  dejar  la  labor  della,  porque,  como  se  pierda  la 
caja,  podrían  dar  en  algun^banco  de  metal,  como  se  solia  ba^ 
cer  de  donde  se  sacase  gran  riqueza ,  y  que  este  testigo  ha  sa- 
cado della  metal  que  tenia  doce  marcos  por  quintal ,  y  anai 
le  paresce  que  no  se  deberla  dejar  de  labrar 

A  la  sexta  pregunta  dijo:  que  le  paresce  que  para  el  buen 
recaudo  de  la  hacienda,  habiendo  meta!,  ha  convenido  y  con- 
viene proveerse  las  dichas  guardas  que  se  han  proveído  de- 
mas  de  tas  dos  que  antes  habia,  é  que  sin  aquellas  no  podía 
haber  el  recaudo  necesario  para  guardar  la  hacienda  de  S,  M,; 
y  esto  responde  á  esta  pregunta,  y  no  firmó,  porque  dijo  que 
DO  sabia  firmar.  — Agustín  de  Zarate.  ^Fuí  presente^ Do- 
mingo de  Celaeta» 

Testigo ,  Hermán  Juan. 


T  después  de  lo  susodicho,  en  el  asiento  de  las  dü 
ñas,  á  veinte  y  ocho  días  del  mes  de  diciembrp,  fin 
quinientos  é  setenta,  é  principio  del  nacímieír 
Señor  Jesucristo  de  mil  é  quinientos  é  setenta 
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contador  hizo  parecer  ante  sí  á  Hermán  Juan ,  veci- 
no de  Lemburque,  que  es  en  el  condado  de  Flandes,  pío* 
mero  de  las  dichas  minas,  de  edad  que  dijo  de  mas  de  treln» 
la  años;  é  sienílo  preguntado  por  ei  tenor  del  dicho  interio- 
|ttooD,  dijo  lo  siguiente, 

A  la  prioiera  pregunta  dijo:  que  tiene  noticia  de  la  dicha 
OBlieta  rica  y  de  la  vena  del  metal  que  en  ella  páreselo  poco 
anles  del  san  Juan  pasado,  porque  este  testigo,  como  plomero, 
avaha  en  la  dicha  mineta  al  tiempo  que  paresció;  y  que  sa- 
le que  habrá  algo  mas  de  ochenta  estados  de  hondo,  poco 
mas  ó  menos ,  contando  desde  el  pozo  de  la  Red ,  y  por  siete 
pazi06  que  bajan  hasta  llegar  á  la  dicha  mineta »  y  que  de 
go  no  sabe  qué  tanto  está ,  porque  no  lo  ha  medido ;  pero 
¡ue  le  paresce  que  habrá  cincuenta  estados ,  poco  mas  ó 
IIDeoos. 

A  la  segunda  pregunta  dijo:  que,  yendo  cavando  por  la 
li(^  mineta  este  testigo  y  sus  compañeros,  toparon  con  un 
de  metal  muy  rico ,  que  tenia  mas  de  tres  estados  de  al- 
»,  y  de  ancho  por  algunas  partes  tuvo  á  medio  estado,  y  por 
parles  á  dos  pies ,  y  asi  fueron  subiendo  |X)r  el  diclio 
hasta  que  se  acabó;  y  juntamente,  yendo  prosiguiendo 
[por  la  dicha  mineta,  toparon  otra  caja  de  metal  mas  angosta, 
jen  la  cual  cavaron  asimesmo  hasta  que  se  acabó,  y  que  no 
[pudieron  cavar  en  el  suelo  de  la  dicha  mineta ,  porque  no  te- 
[nian  respiradero,  y  c^e  los  candiles  se  les  morirían  con  el 
[Taho  de  la  gente,  y  con  el  polvo  de  la  piedra,  y  que  jx)r  to- 
las señales  que  ha  visto  en  la  dicha  mineta,  tiene  por 
> ,  á  lo  que  alcanza  de  su  arte  y  á  lo  que  ha  visto  en 
[otras  minas,  que  hay  en  la  dicha  miiieta  abundancia  grande 
de  metal,  |x>rque  queda  allí  la  cepa  de  donde  nació  el  dlclio 
[tiseo  y  el  otro  metal  mas  adelante,  y  que  en  abriéndose  un 
pozo  que  se  hace  encima  de  la  dicha  mineta  donde  dicen  la 
f  mineta  de  Cuevas ,  se  podrá  cavar  en  el  suelo  de  la  diclia  mi- 
Deta  rica ,  y  hacerse  otro  pozo  ó  otros  dos  ]>ara  sacarse  abun- 
dancia de  metal,  y  que,  hasta  tanto  que  se  abra  el  dicho  pozo, 
ídem,  no  se  puede  ver  claramente. 

^  pregunta  dijo:  que  no  sabe  qué  cantidad  de 

ÍP  de  la  dicha  mineta  después  aci  qne  se 

ícba  vena ,  y  que  sabe  y  lia  vkto  que  eo 
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Aa  labor  de  la  dicha  miiieta ,  y  eti  todo  lo  que  a  cHo  toca»  ba 
riíaljjdo  ki  diligencia  posible  para  sacai^se  todo  el  metal  que  se 
[lia  pmlido  cavar ,  y  qiie  no  se  ha  potlido  poner  mas  dlligea- 
Día  de  la  puesta ,  por  razón  de  faltar  el  dicho  respiradero. 

A  la  cuarra  pregunta  dijo:  que  Babe  que  asi  en  desaguar 
líos  pozos  conx)  en  sacar  la  tierra  que  en  ellos  se  cavaba,  se  ha 
Ipuesto  toda  la  diligencia  posible,  y  que  por  falta  de  düigea- 
|#¡a  no  ha  venido  daiíu  ninguno,  ni  hundidose  ninguna  mi-p 
Bta  ni  pozo,  y  que  todos  los  trabajadores  andan  seguros  en 
pía  dicha  labor. 

A  la  quinta  pregunta  dijo :  que  en  la  lal>or  de  la  dicha 
lineta,  y  en  sacar  y  descubrir  el  úietal  della  se  ha  puesta 
7<h  la  diligencia  posible,  y  que  no  sabe  este  testigo  ni  entien- 
de que  fic  haya  podido  hacer  mas  de  lo  hecho  ^  é  que  esto  lo 
Jparece  é  sabe* 

A  la  sexta  pregunta  dijo :  que  no  sabe  cosa  alguna  de  esta 
[latería  ^  ¡K)rque  es  extrangero,  y  no  entiende  muchas  cosas  de 
as  que  se  dicen ;  y  que  esto  sabe  y  es  verdafl  ^yyr  el  jurainen^ 
que  hizo,  é  no  6rmó  porque  dijo  que  no  sabia  firmar.   ^ 
Otrosi;  resf>ondiendo  á  la  quinta  pregunta  antes  desta  es- 
Tijkta  dijo :  que  b  parece  que,  para  el  acrecentamiento  de  esta 
bacicnda,  y  que  los  plomeros  puedan  mejor  y  con  mas  eegu- 
"^dad  trabajar  en  ella,  Ic  parece  que  se  debia  mudar  la  ca»- 
^umlire  que  ahora  se  usa,  de  que  los  plomeros  están  toda  la 
noche  trabajando  en  las  minetas  y  pozos  á  donde  entran,  y 
que  no  trabajan  todos  los  que  entran  junta*?,  sino  que,  entiban- 
do diez  plomeros,  los  cinco  dellos  trabajan  desde  que  anoche-^ 
ce  que  entran  en  los  pozos  hasta  la  inedia  noche ,  y  lt>s  otros 
cinco  en  el  entretanto  se  están  durmiendo  en  los  raesmos  po- 
zos, y  que  cuando  entienden  por  el  aceite  que  se  gasta  en  loa 
candiles  que  es  media  noche ,  llaman  á  los  otros  cinco  píame- 
ros  que  estaban  durmiendo,  y  toman  el  trabajo,  y  lasquef»f 
4aban  traliajando  hasta  entoncej,  se  echaban  á  dormir  eo  lai 
^mismas  minetas  hasta  el  amanecer  que  salen  los  um»¡  y.  hm  i 
.otros,  y  que  le  parece  que  seria  mas  conveniente  que  al  eii^ 
trar  no  bajasen  mas  de  los  cinco  que  han  de  traba  jar,  yi 
*ótros  cinco  quedasen  en  sus  canias^  y  que  cuando  fues 
ínoche,  entrasen  aquellos  y  saliesen  los  prira<anii 
también  á  acostar  á  sus  camas,  porque^  de  cet 
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liadidias  imnetas,  «e  les  sigue  gran  perjuicio  á  su  salud,  por» r 
oue  duermen  sobre  unos  jxilos^  y  están  todos  mojados,  y  de 
feíerza  el  frió  y  humetlad  í^  les  lia  de  meter  en  los  cuerpos,  y 
lan  de  padecer  en  la  salud »  y  por  tanto  caen  tantos  enfermos 
1  muei'en  muchos  dellos,  sin  que  se  entienda  qxie  á  S,  M.  ni 
I  su  liacienda  Real  se  siga  dello  provecho  ninguno ;  y  que  es- 
td  es  lo  que  le  párete  que  se  debía  proveer  para  el  juramento 
que  tíet)e  hecho.,  ^  jOo  finTK>  porque  dijo  que  no  sabia  fir- 
,  — «  Agustín  de  Zarate. —  Fui  preieote.  ~^  Domingo  de 
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Testigo^  Cristóbal  Mordaza. 

£  después  de  lo  süsotlidio^en  el  asiento  de  lat  dichas  nii^* 

1 9  á  veinte  y  nueve  días  del  dicho  mes  é  año  susodicho « el' 

3o  señor  contador  hizo  parecer  ante  sí  á  Cristóbal  Morda* 

►  ,  vecino  de  Llerena,  estapte  en  estas  dichas  minas  y  plome- 

1  ca  ellas ,  de  edad  que  dijo  ser  de  cuarenta  años ,  poco  mas 

ump»^  y  siéndole  preguntado  por  el  tenor  de  las  preguntas 

1^  «ébo  interrogatorio^  dijo  lo  siguiente: 

A  la  primera  pregunta  dijo :  que  tiene  noticia  de  la  mine- 
Bica  que  se  descubrió  por  el  san  Juan  pasado^  poco  mas 
[6  menos,  y  ha  cavailo  y  cava  de  presente  en  ella,  é  dijo  que 
paresce  que  tiene  de  hondo,  poco  mas  ó  menos,  noVenta 
los;  pero  que  nú  lo  sabe  de  cierto,  porque  no  lo  ha  me* 
»,  y  se  remite  á  la  medida  que  los  capataces  han  medido, 
que  de  largo  le  paresce  que  terna  cuarenta  estados,  poco 
ó  menos,  hasta  donde  paresció  el  metal  rico;  y  esto  res* 
ide. 

A  la  segunda  pregunta  dijo :  que»  á  su  parcscer  y  confoi> 
i  la  experiencia  de  la  plóuKíría  que  este  tesúgo  tiene  de 
lehos  años  á  esta  parte ^  entiende  que  la  caja  de  metal  que 
parescido,  será  cosa  fija  y  duradera,  porque  la  cepa  del 
donde  salió  el  risco  grande  y  la  otra  caja  que  estuvo 
adelante,  queda  en  el  suelo  donde  no  se  puede  cavar, 
que  ee  abra  un  po/x)  que  ha  de  ser  resj>¡raden>,  diez  es* 
i  alto  á  donde  dicen  el  pozo  de  Cuevas,  y  que  cuan- 
to, este  testigo  tiene  por  cierto  que  paresc!erá  me- 
eote  paresce^  porque  este  testigo  lo  ha  tentado 
ti^aUa  muy  rico  metal »  de  mano'a  que  sec 
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nttcesarío  ear^rse  on  pozo  en  la  dicha  cepa  de  risco ,  y  otro"^ 
eii  la  otra  caja  de  aietal  que  m  descuJ^rió  cuatro  estados  6  cua- 
tn)  é  medio  mas  adelante,  poco  mas  ó  menos,  y  que  cree  que 
la  cepa  ba  de  8er  txxía  una ,  porque  se  alcanza  la  una  caja  á  la 
otra ,  y  que,  conforme  á  esto,  le  paresce  que  S.  M.  por  ningu* 
na  via  debe  dejar  de  mandar  que  ee  continiie  la  dicha  labor, 
y  se  gaste  lo  necesario  en  eMa,  y  que  m  á  este,  testigo  tocara, 
cuando  mas  no  pudiera ,  lo  fuera  á  pedir  poi'  Dios  para  gas- 
tarlo en  la  dicha  labor ,  por  ser  riqueza  que  casi  se  vé  en  di 
ojo,  que  no  puede  faltar  si  no  fuese  |X3r  muy  grandes  costas;  é 
que  esto  es  lo  que  «abe  de  ¿sta  pregunta. 

A  la  tercera  pregunta  tlijo :  que  este  testigo  no  sabe  la  can- 
tidad de  metal  que  se  ha  sa<sado  de  la  dicha  mineta,  y  que 
Ids  oficiales  ternán  cuenta  delk>;  y  que  ha  visto  que  en  sacar 
•1  díclio  roetal,  se  ha  puesto  fci  dilig^icia  posible,  sin  que  fal^ 
Cate  cosa  alguna;  y  esto  cHcc  k  la  pregiuita. 

A  la  cuarta  pregunta  dijo:  que  en  ^1  sacar  el  agua  de  lo5 
poeos  y  Ip  tierra  que  del  lo  se  cata^»  se  ha  presto  y  «e  pone 
totla  la  diligencia  posible,  cavando  de  día  y  de  noche  que  no 
lc9  vaga  reüollar,  y  que  si  alguno  se  descuida^  le  llevan  los 
capafeacee  la  pena ,  y  por  medio  det^a  cada  uno  tiene  gran  cui'« 
dado  de  lo  que  le  tuca;  y  esto  i^esponde  á  esta  pregunta, 

A  la  quinta  preguiitfi^  di|¡o:  que  este  testigo  vé  que  en  la 
labor  de  la  dicha  mina  ee  hacen  todas  las  diligencias  posi- 
bles, é  que  no  alcanza  que  se  puede  hacer  otra  cosa  mas  de 
lo  que  se  hace  para  el  provecho  de  la  hacienda  y  á  ineno9 
eosta ,  porque  los  destajos  que  éc  dan  hacen  que  salga  mas 
barata  la  labor  y  mas  presto,  y  cuanto  á  la  bondad  no  pued^ 
haber  (aka;,  porque,  demás  de  bailarse  presentes  toe  capataces 
todas  las  horas,  no  les  pagan  el  precio  de  los  trabajos,  hasta 
que  los  capataces  los  ven  y  miden ,  y  los  dan  por  bien  acaba* 
¿05 ;  y  esto  responde  á  esta  pregunta. 

A  la  sexta  pregunta  dijo:  que  no  la  sabe,  y  que  lo#  ofi- 
ciaos de  &  M.  lo  sabrán,  y  qne  para  que  l&s  puertas  de  los 
poeoe  estén  abiertas  de  dia  y^  de  noche  ^  y  también  para  Ias 
fundiciones  y  afinaciones  conviene  que  haya  las  dos  guardas 
que  antes  habia ,  y  las  cuatro  qtie  después  acá  se  han  proveído; 
y  que  esio  sabe,  y  firmólo  de  su  nombrt.^  "«Eái^ 

te._  Cristóbal  Mordaza — Fui  pr^Mi^ 
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Cornelia  Sconop. 

Después  de  lo  susodicho  en  las  dichas  ruinad  á  primero  día 

de  enero,  año  del  nacimienío  de  nirestro  Señor  Jesu- 

de  mil  y  quinientos  é  detenta  é  uno:  el  dicho  señor  Agus- 

dc  Zarate  dijo:  que  por  cuanto  hoy  dicho  dia  »e  halla  eH 

asiento  Cocnelio  Sconop ,  alemán ,  que   ha  labrado  en 

tiempo  en  egtas  minas ,  y  por  ser  persona  de  mucha 

I  y  experiencia  en  todo  lo  que  toca  á  las  minas  y  me^ 

úes  que  delta  se  sacan ,  y  va  por  aqpí  de  paso  descie  el  Al- 

iden  donde  reside,  tratando  de  los  negocios  del  azogue  á  la 

de  Cizalla,  donde  es  casado,  y  porque  S.  M.  y  ios  seño« 

.  sus  contadores  mayores  puedan  ser  mejor  ínformadod  de  la 

[experiencia  y  muestras  que  da  el  metal  que  se  ha  hallado  en 

lia  mineta  Rica  cerca  de  la  aBjacion  que  se  espera  que  habrá 

Ico  la  caja  de  la  dicha  mineta,  le  encargó  que  bajase  á  verU 

f  particularmente  á  vista  de  ojos  y  tentar  la  didia  caja  de  me- 

i  tal ,  ansi  en  el  suelo  de  la  dicha  mineta ,  como  en  las  otras  par^* 

l^es  ddla,  donde  paresciere  haber  el  dicho  metal,  y  en  cum* 

l^limiento  de  lo  que  le  fue  mandado^  Ixijó  á  la  dicha  mineta 

juntamente  con  Pedro  de  Alba ,  capataz  de  las  dichas  minaS| 

inra  que  le  amostrase  la  dicha  mineta ,  y  las  labores  que  en 

l-ellaschanhecho,  é  habiendo  ha  jado  y  detenídose  algunas  horas 

» -en  ver  la  diclia  mineta ,  y  tentar  el  metal  que  en  ella  parescia 

haber ,  y  subido  de  la  dicha  labor ,  siendo  preguntado  por 

el  dicho  interrogatorio,  dijo  lo  siguiente,  habiendo  jurado  en 

i4brma  debida  derecho,  y  dicho  que  es  de  edad  de  cuarenta  y 

cuioo  añoe. 

A  la  primera  pregunta  dijo :  que  cuando  la  'dicha  mi-' 
neta  se  descubrió,  él  no  estaba  en  estas  minas,  porque  re- 
«dia  en  el  Almadén ;  pero  que  después  por  el  mes  de  setiem- 
bre vino  por  aqui  yendo  á  Cazalla  ,  y  entró  á  ver  la  dicha 
mineta,  y  vio  el  estado  en  que  estaba;  y  agora  por  orden  del 
►  dicho  tenor  contador  la  ha  tornado  á  ver  hoy  dicho  dia,  y 
.fe  pareoce  que  terna  ochenta  estados  poco  mas  ó  menos  db 
hofido,  y  que  le  paresce  que  tema  poco  menos  de  largo. 
.  A  la  segunda  pregunta  dijo :  que  este  testigo  ha  visto  bov 
la  dicha  m'meta ,  y  cuando  la  vio  por  el  mes  de  setiembre 
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cido  le  páreselo  coea  de  muy  gran  riqueza ,  porque  vio  el  ris- 
co del  metal  que  en  ella  se  habla  descubierto,  el  cual  se  acabó 
cuanto  á  lo  principal  porque  se  ha  delgazado  mucho  la  vena; 
ptero  que  todavía  le  paresce  que  queda  como  de  tres  dedo« 
de  grueso,  y  que  no  eabe  si  giguicndo  para  arriba  si  tornará 
á  engrosaree,  porque  va  señalado  metal  en  dos  ó  tres  partes 
para  arriba,  que  totlavía  es  buena  señal,  y  da  esperanzas  de 
halierse  de  engrosar  ,  porque  lo  cierto  delío  nadie  lo  puede 
saber  sino  solo  Dios ;  y  que  cuanto  á  lo  del  suelo  de  la  dicha 
miiicta ,  donde  no  se  ha  cavado  y  prcce  que,  conforme  á 
razón ,  ha  de  ser  la  cepa  y  raiz  del  dicho  risco  y  de  las  otras 
venas  que  p)r  lo  alto  han  parescido ,  este  testigo  lo  ha  consi- 
derado y  visto  con  gran  diUgencia,  y  teiitiittolo  con  el  pica*^ 
yo  en  la  mano  ^  y  ha  hallado  metal ,  y  la  caja  de  él  en  tres 
partes,  y  que  ,  junto  á  I4  caja  principal ,  en  una  jjarte  que 
es  en  medio  de  las  tres  partes  que  tiene  diclias,  halló  unos 
cochizos  sueltos  juntos  y  pegados  a  la  dicha  caja,  en  la  pro- 
pia guia  de  la  vena,  é  que  gon  de  metal  muy  rico,  y  que  es- 
te testigo  subió  algunos  de  los  dichos  cochizos  al  dicho  señor 
contador  para  que  los  haga  ensayar,  y  el  uno  dellos  le  pa- 
resce que  pesará  diez  libras,  y  después  de  subido  le  ha  he- 
cho partir  y  lia  visto  que  tiene  mucha  riqueza,  y  que  este 
testigo^  conforme  al  gran  Curso  que  tiene  de  minas,  asi  ea 
estas  como  en  algunas  de  Alemania  ,  no  halla  otra  mejor  se- 
ñal de  la  riqueza  de  la  mina  que  cuando  junto  á  la  caja  ha- 
llan cocliizos  de  metal  derramados  junto  á  ella,  como  los  que 
ii^quí  se  han  hallado  hoy  ,  y  que  en  esta  mesroa  mina  este 
testigo  se  acuerda  que  en  el  pozó  Rico  al  principio  que  se  des- 
cubrió  se  hallaron  los  dichos  cochizos  de  metal  suelto  fuera 
de  la  caja ,  y  ausi  lo  tuvieron  todos  los  plomeros  de  grande 
cx[ierencla  que  á  la  sazón  aquí  estaban,  y  después  se  sacó 
del  dicho  poíEO  la  principal  riqueza  que  aquí  se  ha  sacado,  y 
la  razón  que  hay  para  tener  esta  esperanza  es  que  ia  abun- 
«dancia  de  la  vena  de  la  caja ,  echa  de  sí  la  tierra  suelta  <iii 
contentarse  con  lo  que  lleva  dentro  de  la  caja;  y  ansi  este 
tcsiigo,  confoiHue  a  la  práctica  que  tiene  en  su  arte  le  pa- 
resce que  ha  de  iftspoudcr  de  la  mesnrn  suer  í^ 
peta ,  aunque  lo  cierto  dello  no  bauy  J  ^ 
que  lo  pueda  juzgar  >  por  ser  co^a  ^ 
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ituique  por  «r  tan  bajo  y  profundo  tiene  todavía  tanta  me- 
jor e^eranza  que  casi  lo  podría  afirmar ,  y  que  ansí  en  Ale-" 
Hania  donde  este  testigo  ha  labrado  ^  asi  en  lo  de  Sajón  ia  co- 
nxi  en  el  ducado  de  Lorena ,  donde  este  testigo  residió  ma« 
tiempo  ^  y  algnn  poco  que  residió  y  labró  en  el  condaJo  de 
Tirol  ,  sabe  este  testigo  que  con  la  décima  parte  de  la  señal 
que  se  halla  de  riqueza  en  la  dicba  mina  que  se  bailara  eit 
ka  de  aquel bs  partes  ,  hobiera  quien  se  atreviera  á  gastar 
treinta  y  cuarenta  mil  ducados  siguiéndola,  aunque  la  ahon-¿ 
dára  ocro6  cien  estados  mas  de  liondura;  porque  este  testigo 
In  labrado  en  minas  con  muy  gran  parte  no  tan  ricas  como 
lita,  que  tienen  á  docieutos  y  á  trecientos  estados  de  hon- 
dura^ y  que  este  testigo  vió  y  labró  donde  se  hizo  una  eon- 
Iramina  que  costó  mas  de  cuarenta  mil  ducados  solo  por  se- 
guir un  metal  que  no  tenia  mas  de  diez  ó  doce  reales  por 
quintal  de  metal ,  y  ansí  le  paresce  que  S.  M.  por  ninguna  vía 
idrbe  dejar  de  mandar  labrar  esta  mina  sin  cansarse,  por  mu-*- 
cbo  que  parezca  que  le  cuesta,  porque  por  muy  mas  que 
corresponda  el  metal  se  lo  pagará  con  gran  ganancia;  pero 
que  este  testigo  ni  nadie  en  el  mundo  puede  dar  certidumbre 
cíe  lo  que  hay  hasta  que  se  acabe  de  abrir  el  posfo  que  se  ha- 
ce  para  respiradero  en  lo  alto  de  la  dicha  mineta,  porque  lo$ 
que  Ubran  en  ella  no  pueden  valerse  de  calor,  ni  las  lum- 
hres  se  pueden  sustentar  |X)r  falta  del  aire,  y  que  asi  acabada 
el  dicho  pozxi,  se  abrirán  por  abajo  los  pozos  que  fueren  ne- 
cesarios, y  se  tomará  mas  certinidad^  viendo  por  vista  de  ojos 
lo  que  hay,  y  que  en  este  abrir  del  pozo  se  debe  de  dar  to- 
da la  priesa  jx^ible. 

A  la  tercera  pregunta  dijo:  que  este  testigo  no  lo  sabe 
ni  lo  puebe  saber,  porque  no  ha  residido  en  este  asienta 

A  la  cuarta  pregunta  dijo:  que  no  lo  sabe. 

A  la  quinta  pegunta  dijo :  que  le  parece  que  lo  que 
squí  se  labra  es  con  toda  razón  y  aprovechamiento  ;  pera 
que  liabicndo  S.  M,  de  labrar  de  propcWifo  e^ta  \eua,  y  lia- 
^¿icndo  en  ella  metal  que  lo  demande ,  sería  muy  importante 
una  mineta  que  salga  á  dar  por  el  arroyo  de  la  gran 
a ,  por  donde  se  desaguase  toda  la  vena ,  y  que  iria 
un  pozo  según  la  altura  de  la  postrera  mineta  ádl 
tuviese  diez  ó  doce  estados  de  hondura ,  de  dot 
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á  donde  deben  ir  á  dar  los  ojos  de  metal  que  se  ven  en  el 
fluelo  della,  de  io  cual  ^  demás  de  lo  dicho  ^  da  buena  mues- 
tra unos  ricos  sokizos  que  ee  hallan  en  uno  de  loe  ojos  del 
diclio  metal  que  en  ésta  y  otras  venas  se  suele  tener  por  bue^ 
na  señal ,  lo  cual  todo  se  verá  cuando  habiendo  dado  aliento  ' 
á  la  dicha  mi  neta  con  el  pozo  que  se  trae  de  la  mineta  de ' 
Cuevas,  que  está  encuna  cieila,  se  pueda  hacer  la  labor  que  I 
conviene,  y  ahora  lo  estorba  el  calor  y  falta  de  aire  con  que 
los  trabajadores  se  íatigan,  y  no  pueden  durar  en  el  trabajo, 
y  aun  se  le»  mueren  los  candiles. 

A  la  tercera  pregunta  dijo  este  declarante:  que  el  metal 
[ue  ise  ha  sacado  de  la  dicha  mineta  desde  que  se  descubrió,  • 
dos  mil  y  trecientas  y  siete  arrobas^  lo  cual  partido  y  esco- 
gido en  la  forma  que  se  ha  de  fundir^  quedó  en  cuarenta  y 
ocho  fundiciones  de  á   treinta  arrobas  cada  fundición,  que 
JDontan  mil  cuatrocientas  y  cuarenta  arrobas  del  dicho  me-  < 
tal^  en  lo  cual  se  ha  tenido  el  cuidado  y  diligencia  [x>sible, 
ain  haberse  podido  hacer  mas  por  la  falta  del  ahniento^  y  ha- 
lterio de  ir  sacando  acia  arriba  con  rauclio  trabajo  y  dureza 
que  fueron  menester  nuevas  herramientas,   y  en  esta  mina» 
no  usadas,  j)ara  romperlo 

A  la  cuarta  pregunta  dijo  éste  que  declara  que  no  sabe 
que  se  haya  excedido  de  la  orden  que  conviene  en  el  servi- 
cio de  la  vena  conforme  á  la  lalíor  que  se  ha  labrado ;  ni 
sabe  de  j>eligro  que  haya  sucedido  por  mal  recado»  ni  de 
cosa  que  á  los  trabajadores  impida  su  labor  por  temor  de  pe- 
ligro algimo. 

A  la  quinta  pregunta  dijo:  que  visto  el  estado  de  esta  mi- 
0a,  y  que  al  cabo  de  tanta  hondura,  ha  dado  de  nuevo  en 
EDetal  tan  rico,  correspondiendo  á  otras  que  en  Alemania  y 
otras  partes  se  dice  labrarse  de  muy  mayor  hondura,  y  menos 
espeíanza  con  muy  buenos  sucesos,  parece  que  conviene  al 
servicio  de  S.  M.  la  continuación  de  la  bbor  della,  aunque 
por  algún  tiempo  no  diese  fruto  que  llegase  á  la  costa;  según 
su  parescer  deste  declarante  y  de  otras  personas  prácticas  dc^te 
negocio ,  atento  lo  cual  ^ria  muy  bien  acordado  en  oro  >fi 
y  utilidad  desea  hacienda,  y  muy  gran  servicio  d 
se  diese  oi*den  como  mejor  fuese  para  que  U 
20S,  cuanto  á  la  plomería,  se  hiciese  á  tadj 
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g¡i6lo  alguno  qnceii  ello  se  hiciese,  pues  será  tan  manifies* 
el  provecho  que  ilcllo  se  ha  de  seguir,  presupuesto  que,  de 
^sto»  ordinarios  de  estas  minas  es  con  muchas  partes  ma- 
ror  el  que  se  Iiace  en  disponer  esta  mina,  para  [ioder  cavar 
ella ,  desagtuandola  y   ademándola   y  sustentando  oficiales 
idos  que  lo  gobiernen ,  que  no  el  gasto  de  los  plomeros 
cavan  y  van  buscando  el  metaU   J  viene  á  poner  jior 
el  designio  con  que  tocio  este  gasto  se  hace,  el  cual  no 
decusa  aunqvie  solo  un  plomero  hubiese  de  cavar;  de  don- 
ic  se  «igue  que  si,  halHcndo  de  sustentar  S.  M.  esta  mnia  tirs 
ios  ó  mis  para  hab<T  tle  ahondar  y  minar  treinta  ó  cuaren- 
estados  en  la  dit/ha  vena ,  se  diese  ortlen  que  se  hiciese  en 
f*iin  año,  excusaría  S.  M.  el  gasto  del  desaguar  y  disjx>ner  la 
■-vena  para  la  lahcír^  y  el  de  ]m  oficiales  que  en  ella  le  sirven, 
que,  como  está  dicho,  es  con  muchas  partes  mayor  que  todos 
m  demás,  lo  cual  conviene  tanto  al  servicio  de  S,  M,  por  la 
I  menoe  costa  ^  cOnio  jxir  la  l)revedad  con  que  ae  verá  y  go/ará 
«I  fruto  que  el  señor  íuere  servido  de  dar  en  esta  vena ;  j  jara 
cuya  efecto  será  necesario  disjK>ner  los  pozos  para  doblar  loe 
ricíos  de  la  vena  y  darle  recado,  y  asimismo  para  que  el 
ae  pueda  sacar  por  otras  pane^s,  por  nmclia  que  «ea,  aon- 
I  ninguno  faltase  [»r  algiui  hundimiento  ó  quiebra,  como 
«Ittttie,  por  la  mucha  anchura  del  dicho  pozo,  y  tierra  suelta 
«  tfue  se  hizo-»  y  antigua  atlemacion  que  está  podrida,  el  cual 
ilícito  pozo  ctinviene  ademarst»  con  mucho  recado,  para  lo  cual 
te  debe  traer  á  esta  hacieuila  a  maestre  Hanzl,  alcmao ,  que  es 
el  que  lo  hará  como  conviene,  por  ser  esta  obra  que  no  se  de- 
bería fiar  de  otro  alcuno  de  los  que  este  declarante  conoce. 
Harían  también  al  €aso  fiara  la  buena  {)rovision  de  esta  ha- 
cienda algunos  mas  nejaros  de  los  que  S.  M.  aqui  tiene,  con 
que  6e  excuearia  costa  y  se  baria  mas  abra*  Es  también  necesa- 
rio proveer  esta  fábrica  de  cailenas  en  cantidad  j>ara  los  rjozos 
<W  agua  y  tierra,  donde  de  ordinario  se  ponen,  porque  las 
|ue  habia  están  ya  gastailas^  y  es  costa  cxorlnunte  scrvirlot 
tüKiromas;  estas  cadenas  se  han  de  traer  de  Vizcaya.  Con- 
mismo  al  servic:io  de  S.  M.,  atento  que  del  robleilo» 
Constantina  ^  se  provee  esta  faljr ica  de  gratl  suma 
».  la  ademaciun  de  la  vena ,   y  que  no  p 
rte  de  donde  se  podría  proveer  si  aUi 
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y  que  en  el  dicho  robledo  hay  tanta  desorden  en  el  sacar  de 
la  dicha  madora,  asi  para  Sevilla  donde  es  muy  ordinario  lle- 
var cada  un  año  una  nniy  gran  suma  de  carretadas,  como 
para  el  dicho  lugar  y  para  otras  partes  donde  se  lleva  hurta- 
da unas  veces,  y  otras  vendida,  y  lo  que  peor  es,  sude  haber 
jde  ordinario  quemas  en  el  dicho  robledo  que  lo  destmycD  y 
abrasan,  y  últimamente  hubo  este  verano  pasado  una  que  des- 
truyó la  mayor  parte  del,  de  donde  podría  venir  á  perecer  y 
£ailtar  la  dicha  madera,  que  sería  grandísimo  inconveniente,  y 
en  parte,  irremediable  á  esta  mina  y  á  otras  alguijas  que  en  e»* 
ta  sierra  se  podrían  hallar:  importaría  mucho  qiie  se  diese  or- 
den como  por  mandado  de  S.  M.  hubiese  alguna  guarda  en 
el  dicho  robledo,  con  rigurosas  imposiciones  para  loe  delin- 
cuentes, cuyos  gag^  se  podrían  ñicílmente  sacar  de  alguna  im- 
poMcion  que  se  pusiese  sobre  cada  carretada  de  madera  que, 
por  poco  que  fuese,  bastaría. 

A  la  sexta  pregunta,  dijo:  que  al  servicio  de  S.  M.  convino 
proveer  cuatro  guardas  en  principio  del  mes  pasado  de  di«» 
dembre  para  el  buen  recado  de  esta  hacienda  y  metales  della, 
porque  al  presente  habia  en  los  pozos  muy  mucho  metal  y 
muy  ríco ,  y  convino  fundirse  lo  que  á  la  sazón  se  halló  saca* 
do;  las  cuales  se  proveyeron  demás  de  las  dos  que  en  estas 
minas  habia ,  las  cuales  dichas  guardas  servirán ,  eegan  sn  pOF* 
recer  deste  declarante ,  en  tanto  que  el  metal  sacado  se  acaba 
de  fundir  y  afinar,  y  si  á  la  sazón  no  hubiere  respondido 
adelante  el  metal  de  los  pozos ,.  le  parece  que  se  podrán  de^ 
pedir;  y  que  esto  es  lo  que  sabe,  y  firmólo  de  su  nombre... 
Agustín  de  Zarate— Gerónimo  de  Anuncibay^ — Fui  presen- 
te,— Domingo  de  Celaeta. 

Testigo ,  Martin  López  de  Teribar. 

£  después  de. lo  susodicho,  en  el  asiento  de  las  dichas  mi- 
nas, á  tres  días  del  mes  de  enero  de  mil  y  quinientos  y  setenlm 
y  un  años ,  juró  sobre  lo  susodicho  Martin  López  de  Yerífaav^ 
contador  de  S.  M.  en  las  dichas  minaa,  qus  *  «^  edad 

de  mas  de  cuarenta  años^^  ¿>ñendo-  p  wát 

del  dicho  interrogatorio  dijo  é  dsp  ^* 

A  la  primera  pregunta,  dijo?  ^ 
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min^a  Rica  de  que  sabe  que  se  deacubriú  en  ella  el  metal  á 

iretiiM  é  ircs  de  junio  próximo  pasado,  y  sal)e  que,  contando 

los  tiroa  por  donde  bajan  á  ella,  y  su  altura,  comando  desde 

encinia  del  pozo  de  la  Red ,  tiene  setenta  y  ocho  estados  de 

liondo  hasta  la  dicha  niineta,  porque  este  testigo  ha  bajado  á 

ios  dichos  poros  y  lo  ha  visto  y  contado,  y  que  de  largo  le 

|)arece  que  terna  hasta  llegar  á  la  dicha  niineta  donde  se  topo 

el  melad  desde  el  pjzo  de  la  Red   por  donde  entran ,  cincuen- 

tá  catados,  y  que  le  parece  que  llegará  al  arroyo  que  va  por 

b-pbsa,  aDtej  mas  que  menos. 

Ala  pregunta  segunda,  dijo:  que  en  hallándose  el  metal  en 
U  diclia  niineta,  se  descubrió  un  risco  grande  de  metal  rico  que 
tendría  tres  estados  y  meilio  de  alto,  y  tres  palmos,  poíx>  mas 

I'  íS,  de  ancho;  y  raas  adelaíite  cuatro  estados  se  descubrió 

r  t»isma  mineta  otra  caja  de  metal  que  tenia  un  palmo  de 

tncho,  y  un  estado  de  alto,  y  que  este  testigo  tiene  entendido 
qoe  es  todo  una  misma  cosa,  y  que  &ale  de  una  misma  cepa 
qoe  está  eo  el  suelo  de  la  dicha  mineta-,  y  que.  por  no  se  po- 
der cavar  en  él  ipot  falta  de  respiradero ,  se  dio  orden  como  se 
iHckae  una  mineta  diez  estados  mas  alta  de  la  Rica,  y  que  en 
eUa  se  al>ricse  un  |K)zo  que  fuese  á  dar  en  lo  derecho  de  don- 
de abajo  se  cavaba,  descarnando  el  dicho  risco,  en  la  cual 
klior  se  va  dando  toda  k  priesa  posible;  y  que  este  testigo, 
Kgim  las  muestras  ha  vistíj,  y  lo  que  ha  comunicado  y  jdati- 
cado  con  los  capataces  y  otras  personas  expertas  en  estas  labo- 
res, le  parece  que  da  nuie^tras  de  lialjer  cantidad  de  metal  en 
el  suelo  de  la  dicha  mineta,  y  que  por  esta  causa  le  parece 
que  el  metal  y  la  caja  del  se  alijará ,  y  que  se  delie  proseguir 
k labor  con  tofb  la  priesa  posible,  que  será  cuando  se  acá* 
bt  de  abrir  c!  dicho  jxizo  de  respiradero. 

A  la  tercera  pregunta ,  dijo :  que  sabe  que,  después  acá 
que  se  descubrió  el  dicho  metal ,  parece,  por  los  libros  que 
ene  testigo  tiene,  se  han  sacado  dos  mi  I  é  trescientas  é  siete 
arrobas  de  metal,  contando  lo  que  se  saca  en  cada  zaca  por 
^  ni  arrobas,  y  que  estas  se  han  partido  y  quebrado  para  po- 
^H  le  fundir,  y  que  con  lo  que  se  ha  fundido  y  está  por  fon- 
^M  ay  cuarenta  y  ocho  fundiciones  de  metal  de  á   treinn^ 

^^^L        I  cada  fnndicton,  que  scüi  mil  y  cuatrocientas  y  cuare 
^^^^^^  las  de  buen  metal;  demás  de  lo  que  saldrá  de  lo  rjue 


34c 


aSq  iS^o. 


lava  y  muele  de  lo  que  se  quebró  y  racó  del  dicho  metal, 
que  le  [xirece  que  babiá  en  ello  mas  de  diez  fundiciones,  de 
manera  qne  aun  no  lia  mermado  la  tercia  parte,  y  que  po» 
cas  veces  ó  nunca  se  ba  visto  mermar  tan  poco,  de  donde  se 
infiere  la  riqueza  del  ujetal;  y  fjiie  en  sacar  todo  lo  que  ha 
sido  posible  se  ha  puesto  toda  la  diligencia  y  cuidado  que  se 
ha  .jxjdido  hacer,  y  en  guardarlo  y  aprovechar,  y  que  este 
te^igo  no  entiemle  como  se  pudiera  poner  mayor  diligencia, 
no  estando  abierto  el  dicho  respiradero*  por  falta  del  cual  no 
han  cavado  tantos  plomeros  como  pudieran  cavar  si  lo  hubie* 
ra ;  y  que  esto  sal^e. 

A  la  cuarta  pregunta^  «lijo:  que  sabe  que  en  sacar  el  agua 
de  los  dichos  [yozm.  y  la  tierra  que  se  saca  úcWm  y  de  las 
minetas^  se  ha  puesto  toda  la  diligencia  posible,  sin  cesar  de 
dia  ni  de  noche,  ni  en  las  fiestis  ni  en  los  ilia»  de  traba  jo, 
fKJrque.  si  esto  no  se  hubiera  hecho,  se  impiiliera  la  labor 
firincipal;  y  que  esto  sabe  este  testigo  como  persona  que 
$iempre  anda  sobre  ello,  y  no  deja  parar  á  ninguno  ni  des- 
cansar las  horas  cpie  es  obligado  á  n alhajar,  y  que  por  esta 
razón  ha  habido  y  hay  en  los  pozos  la  seguridad  que  convie- 
ne para  que  no  peHgre  ninguna  persona. 

A  la  quinta  pregunta,  dijo:  qne  este  testigo  sabe  que  en 
la  labor  de  los  dichos  pozos  y  miaetas  y  en  el  sacar  del  metal 
y  en  catar  las  gentes  cptc  trabajan  ansi  de  dia  como  de  noche, 
se  ha  puesto  y  pone  torla  la  diligencia  jxíslble,  y  que  este  tes- 
tigo no  entiende  que  haya  cosa  que  se  pueda  mejorar  y  en- 
raeiiílar  si  no  fuese  qne,  después  de  horadado  el  dicho  poro  de 
respiradero,  y  hallándose  metalen  el  suelo  ilc  la  mineta,  y 
habiéndose  de  seguir  y  labrar  la  dicha  vena  jior  aquella  par- 
te, le  parece  sería  cosa  muv  útil  y  conveniente,  y  aun  nece- 
fiaria ,  hacerse  servicio  y  Icjs  ])ozos  y  minetas  necesarias  para 
que  se  sacase  el  metal  y  la  tierra  y  agua  por  el  pozo  Rico^ 
jKirque  se  aventajaría  mas  de  la  mitad  del  camino  en  sacarlo 
por  allí  5  á  sacarlo  por  el  pozo  ile  la  Red  por  donde  agora  se 
saca,  aunqite  la  costa  será  muy  mayor  en  abrirse  los  dichos 
pozos  y  minetas  para  servirse  por  el  pozo  Rico,  y  que  se  aña- 
diría cuarenta  ducados  de  costa  cada  scinana  demás  de  los 
materiales  necesarios,  pero  que  todo  se  va  eo  ntamteuto 

de  la  hacienda  y  labor  de  los  pozos,  y  eti  ho  xnas 
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metal,  porque  ae  podria  meter  mucha  mas  gente,  y  que  todo 
depende  de  ver  como  corresponde  el  metal ,  y  que  habiendo 
alnindancla,  ninguna  costa  hay  que  no  sea  bieñ  empleada;,  y 
que  esta  sabe. 

A  la  sexta  pregunta  dijo:  que  en  esta  fiibiica  solia  haber 
una  guarda,  que  se  llama  Diego  Marmolejo,  que  también  m^ 
▼e  de  hacer  las  copias  y  pesar  el  carbón ,  y  medir  cal  y  otros 
materiales  que  aqui  se  gastan ,  y  dar  certificación  dello ;  y  de« 
ilns  deste,  el  ensayador  que  hay,  cuando  está  desocupado,  le 
haeeñ  servir  de  guarda ,  y  que  porque,  habiéndose  de  fundir 
y  afinar  el  metal  que  se  habia  sacado  y  se  sacaba ,  no  era  po- 
oble  guardarlo  las  dichas  dos  personas,  se  acrecentaron  otras 
caatro  guardas  que  han  sido  bien  menester  para  él  dicho 
efecto,  y  para  guardar  los  pozos  de  dia  y  de  noche ,  porque 
k  puerta  del  dicho  pozo  de  la  Red,  por  donde  se  sirve  agora 
toda  la  mina  de  dia  y  de  noche ,  no  se  puede  cerrar  pcnrque 
«empre  se  saca  tierra  sin  cesar,  y  por  allí  se  ha  visto  que  en  la 
áerra  se  suele  sacar  metal  hurtado ,  y  si  no  hubiese  qui^i  los 
catase  y  viese  descargar  la  dicha  tierra  á  la  puerta  del  dicho 
pozo,  se  pueden  hacer  saltos  de  mucha  importancia,  y  que  para 
este  efecto  le  parece  que  siempre  hay  metal  que  poder  hurtar 
aunque  no  se  hagan  fundiciones  ni  afinaciones,  y  son  bien 
menester  todas  las  guardas  que  al  presente  hay,  hasta  tanto 
que  se  vea  á  lo  que  responde  en  la  dicha  mineta  de  metal,  y 
no  úendo  menester  se  despegan ;  y  que  esto  es  lo  que  sabe, 

Lque  también  sabe  que  ansí  las  dichas  guardas  como  todos 
I  otros  oficiales  y  personas  que  residen  en  las  dichas  minas. 
Man  bastantemente  ocupadas  cada  uno  en  el  oficio  y  oficios 
que  les  están  encomendados,  sin  que  se  le  pueda  añadir  otro 
mngun  trabajo,  porque  sería  impedir  que  ño  hiciesen  bien 
mío  ni  lo  otro  ;  y  que  esto  sabe,  y  firmólo. — Agustin  de  Zara- 
te*.—Martin  López  de  Yeribar...Fui  presente. — J>omüigo  de 
Celaeta. 
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Asiento  con  Francisco  Pérez  ele  Canales  sobre  aprovechar 
las  lamas  de  las  minas  de  GuadcdcancU. 

G^ntadarías   generales,   núm.  85 1. 
ao  de  diciembre  de  1570. 

Lo  que  los  señores  contadores  mayores  de  S.  M.  en  su 
Real  nombre  asientan  y  conciertan  con  Francisco  Pérez  de 
Calíales^  sobre  el  beneficio  que  ha  de  hacer  de  las  lamas  que 
hay  y  é  •  hubiere  en  las  minas  de  S,  M  que  están  en  el  término, 
de  lá^Tilla  de  Guadalcanal ,  desde  principid  del  año  de.  qui- 
nientos é  sesenta  é  ocho,  hasta  fin  deste  presente  de  quinien- 
tos y  setenta,  que  son  demás  y  aliende  de  otras  lamas  que  se 
encargó  de  beneficiar  por  otro  asiento  que  con  el  susodicho 
y  con  Juan  Pérez  de  Canales,  su  hijo',  se  tomó  en  diez  dias 
del  mes  de  febrero  de  mil  é  quinientos  é  sesenta  é  siete  años^ 
ea  lo  siguiente. 

Primeramente  que  se  hayan  de  entregar  y  entreguen  lue- 
go á  los  dichos  Francisco  Pérez  de  Canales  todas  las  lamas 
que,  Qomo  dicho  es,  hobieren  procedido  é  procedieren  en  las 
dichas  minas ;  desde  principio  de  dicho  ano  de  quinientos  y 
sesenta  é  oc1k>  ,  hasta  fin  de  diciembre  deste  dicho  presente 
año,  sin  dejar  ningunas  que  tuv^iísren  por  los  ensayes  que  de^ 
Uo  se  hicieren  tres  onzas  de  plata  por  quintal  de  tierra ,  y  de 
allí  abajo  en  cualquier  cantidad  que  sea ,  porque  la  que  tu-: 
viere  mas  ley  de  las  dichas  tres  onzas  ha  de  quedar  para  que 
S.  M.  lo  mande  beneficiar  como  fuere  servido,  sin  que  entre 
en  este  asiento :  é  para  que  en  esto  no  pueda  habar  engaño,  se 
ensayen  las  dichas  lamas  por  el  ensayador  de  las  dichas  minas, 
en  presencia  de  los  oficiales  de  S.  M.  que  residen  en  ellas,  pa-< 
ra  que  las  que  tuvieren  las  dichas  tres  onzas  de  plata  por 
quintal  de  tierra ,  y  de  allí  abajo ,  se  entreguen  al  dicho  Fran- 
cisco Pérez ,  el  cual  sea  obligado  á  rescibirlas  por  cuenta  é 
razón ,  é  hacerse  cargo  dellas  para  beneficiarlas  según  dii '  ^  ^ 
es ,  y  que  las  otras  lamas  que  fueren  de  mas  ley  de  lai>  ~ 
tres  onzas  por  quintal  de  tierra,  queden  para  S.  M.» 
cho  es. 
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ítem:  que  el  dlclio  Francisco  Pérez  de  Canales  sea  oliU'- 
y  se  obligue  de  l^eneficiar  con  azogue  y  no  con  fuego 
000  otra  cosa  las  lanías  que  ansí  se  le  entrejiaren^  todas  que 
tigan  las  dichas  tres  onzas  de  plata  por  quintal  de  tierra,  y 
allí  abajo  de  cualquier  ley  que  tuvieren,  aunque  sea  de 
lia  onza  y  nwnos  |>or  quinta!  ^  y  de  poner  en  ello,  desde 
ro  que  las  rescibiere,  toilos  los  maestros,  oficiales  é  perso- 
que  fueren  raenester ,  de  manera  que  se  use  en  el  benefi^ 
de  las  dichas  lamas  de  toda  diligencia  é  cuidado,  conti- 
io  el  dicho  l3eneficio  sin  alzar  la  mano  del  haí^ta  que  se 
ibe,  é  que  no  lo  pueda  beneficiar  con  fuego  sino  con  azo- 
je,  por  ser  esto  lo  que  mas  conviene  á  la  buena  administra- 
3n  de  las  dichas  lamas. 
ítem :  que  los  gastos  que  se  hicieren  en  el  dicho  beneficio 
ea  ingenios  y  en  herramientas,  como  en  salarlos  de  las 
>nas  que  entendieren  en  ello  y  en  el  abogue  y  otros  ma- 
teriales y  aparejos,  y  en  otra  cualquier  manera^  que  todo  haya 
de  ser  y  sea  á  costa  y  cargo  del  dicho  Francisco  Pérez  de  Ca- 
nales ,  sin  que  por  razón  dello  pueda  pedir  ni  pida  á  S,  M. 
niiigima  cosa. 

ítem:  que  de  toda  la  plata  que  se  sacare  y  procediere  de 
las  dichas  lamas  que  ansi  se  le  entregaren  en  virtud  ílestc 
asiento,  sea  obHga*lo  á  dar  á  S,  M.,  y  en  su  Real  nombre  á  sus 
oficiales  que  residen  en  las  dichas  minas  de  Guadalcanal ,  la 
tercia  parte  de  toda  la  plata  que  ansi  se  sacare  enteramente,  sin 
descontar  de  la  diclia  plata  ningunas  costas  ni  gastos ,  ni  otra 
006a ,  porque  todo  esto  lo  ha  de  pagar  el  dicho  Francisco  Pe- 
rR  de  Canales ,  y  [jor  razón  dello  y  de  su  trabajo  é  industria 
ha  de  llevar  las  otras  dos  tcrccias  partes  de  la  dicha  plata,  que 
ansi  se  ha  tratado  y  concertado. 

Ilcm  :  que  para  el  buen  recaudo  de  la  diclia  tercia  parte  que 
á  S-  M.  pertenece  de  toda  la  plata  que  se  sacare  de  las  dichas 
lamas,  haya  de  asistir  é  hallarse  presente  una  persona  cual  p^r 
losdichos  oficiales  de  las  minas  de  Guadalcanal  fuere  nombrada 
que  vea  y  tenga  cuenta  é  razón  de  la  dicha  plata  (jue  se  sa- 
ire  de  las  dichas  lamas  que  ansi  se  le  entregaren,  é  que  á  la 
**  «e  f'  salario  por  los  dias  que  en  ello  se  ocu*« 

los  dichos  oficiales,  mirando  que  1 
ilario  ha  de  pagar  el  dicho  Frani^ 
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co  Pérez  de  Canales,  y  no  S.  M-;  é  que,  jiorqiie  no  se  baga 
coeta,  pudiéndose  excusar,  que  la  tal  persona  haya  de  estar  y 
asistir  é  hallarse  presente  al  tiempo  que  se  sacare  la  ma^  de 
plata  y  azogue  de  la  tina,  que  es  rl  tiejn[X)  para  cuando  et 
menester  la  tal  persona,  la  cual  dicha  masa  se  ponga  en  una 
arca  de  dos  llaves  de  diferentes  cerraduras  que  la  una  tengan 
los  dichos  oficiales  de  S.  M,,  ó  quien  ellos  nombraren,   y  la 
otra  el  dicho  Francisco  Pérez ;  y  que  ansi  que  la  dicha  plata 
8e  haya  de  afinar,  se  hallen  presentes  á  pesarla  los  dichos  ofi- 
ciales de  Guadalcanal  para  que  haya  mas  recaudo  y  asiento 
<JeiJo  para  cuando  se  tornare  á  pesar  en  8U  presencia  después 
deafuiada,  y  que  analmismo  esté  presente  la  tal  persona  que 
en  nombre  de  S.  M.  se  nombre  al  tiem|K>  que  se  afinare  la 
^lata ,  é  del  tiempo  que  se  ocupare  la  tal  persona  en  lo  suso- 
»dÍcho  y  no  mas,  pague  el  dicho  Canales  el  salario  que  IJe* 
•vare  la  tal  j>ersüna  que  ansi  fuere  nombrada  para  lo  susodi- 
cho, siendo,  como  está  dicho,  moderado ,  el  cual  dicho  Canales 
■•ea  obligado  á  hacer  sal^er  á  los  dichoi  oficiales  los  días  y  ho- 
jas en  que  se  hubiere  de  sacar  la  masa  de  la  tina,  y  afinarse 
la  plata,  para  que  entonces  se  hallen  presentes  á  lo  que  ho- 
üeren  de  concurrir,  y  para  lo  deuMs  envien  la  tal  persona 
^e  se  halle  presente  á  ello,  scgnu  dicho  es;  y  que  si  á  I06 
dichos  oficiales  de  S.  M.  pareciere  que  á  su  servicio  é  buen  re- 
caudo de  su  hacienda  conviene  que  por  su  parte  esté  allí  de 
ordinario  otra  persona  la  puedan  jxíucr ,  y  que  el  salario  del 
tiempo  que  en  ello  se  ocuparc   sea  á  costa  de  S.  M.,  como 
quiera  que  no  se  ha  de  nombrar  no  siendu  menester  ,  y  que 
»i  lo  fuere,  se  lia  de  nombrar  con  orden  tic  los  dichos  conta- 
dores mayores  de  S.  M.,  é  no  de  otra  nvmera* 

ítem:  que  m  alguna  vez  el  dicho  Francisco  Pérez  de  Ca- 
nales ó  otra  persona  por  él  sacaren  de  k  tina  la  masa  de  la 
plata  y  azogue,  6  afinaren  la  plata  que  tlella  procediere  síq 
íialjer  dado  primero  noticia  y  aviso  df  lio  á  los  dichos  oficiales 
para  cjue  se  hallen  presentes,  y  envíen  allí  ¡x^rsona  que  asista 
y  rea  la  masa  que  se  sacare ,  y  se  ponga  en  el  arca ,  y  la  pla- 
ta que  se  afinare  para  que  se  ct>bre  la  tercia  parte  qi' 
ha  de  l»aber  della,  según  dicho  es,  que  por  cada  ^ 
^jíciere,  tenga  de  j:>ena  cien  ducados,  y  mas  pierd 
«Jas  partes  de  trxla  la  plata  que  le  había  de  .p 
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qtie  se  lioblere  sacado  y  afinado  por  la  forma  soLredicha  ^  sa- 
cada la  parte  que  á  S.  M-  pertenesciere ,  las  cuales  dos  tcixúas 
rtes  ee  apliquen  para  la  cámara  de  S.  M.  y  para  el  juez  que 
sentenciare,  por  mitad. 

Y  porque  haya  mejor  guarda  é  recaudo  en  lo»  dichos  me- 
tales^ se  da  licencia  á  el  susodicho,  é  á  la  persona  6  personas 
que  por  él  residieren  en  el  dicho  beneficio,  que  puedan  catar 
y  caten  á  todas  las  personas  que  allí  trabajaren ,  según  y  como 
•e  bace  en  las  minas  de  S.  M* 

ítem:  que  dentro  de  veinte  dias  después  de  la  aprobación 
que  S.  M.  hiciere  deste  asiento,  sea  obligado  el  dicho  Francisco 
Pcrcz  de  Canales  de  presentarse  con  él  ante  los  dichos  ofi- 
csalea  de  las  dichas  minas  fie  Guadalcanal ,  para  que  tomen  la 
nmn  del  en  sus  libros,  y  provean  que  luego  se  ensayen  todas 
li9  dichas  lamas  que  hobiere  en  las  dichas  minas  contenidas 
ca  este  asiento,  y  se  le  entreguen  todas  las  que  [kw  los  dichos 
enrayes  fueren  y  acudieren  á  las  dichas  tres  onzas  de  plata  fi- 
na por  quintal  de  tierra,  ¿  dende  abajo  de  cualquier  ley  que 
lean,  aunque  sean  de  media  onza  y  menos,  los  cuales  dichoa 
ensayes  los  diclios  oficiales  han  de  mandar  hacer  con  todo  mi- 
nmiento  y  vigilancia,  de  manera  que  no  se  resciba  ni  ha- 
ya en  ello  engaño  ni  fraude  como  dellos  se  confia»  tomando 
el  recaudo  necesario  de  la  cantidad  de  lamas  que  ansí  se  le  en- 
tregaren; é  mirando  que  no  se  le  entreg nen  las  lamas  que  se 
comprenden  en  el  asiento  pasado ,  porque  aquello  ha  de  ir  por 
cuenta  aparte,  ni  tampoco  se  le  entreguen  las  lamas  que  tu- 
TÍcren  á  mas  de  á  las  dichas  tres  onzas  de  plata  por  quintal 
de  tierra,  porque  ^tas  han  de  quedar  é  quedan  fuera  deste 
«siento ,  para  que  S.  M*  lo  mande  beneficiar  como  fuere  ser- 
yido^  según  diclio  es. 

ítem:  que  los  dichos  oficiales  de  S.  M.  en  las  dichas  mi- 
nas dejen  libremente  Ixrnelíciar  las  dichas  lamas  que,  como 
&ho  es,  se  le  dieren,  de  la  manera  y  como  el  dicho  Canales 
b  quisiere  beneficiar ,  l\aciondolo  con  azogue  y  no  con  fuego 
[  Q¡  con  otra  cosa,  sin  le  poner  en  ello  embargo  n¡  íx^ntra- 
L^*"  'nn  fllíFuna,  antes  se  le  den  todo  el  favor  é  ayuda  que  para 
^b  ^biere  menester :  é  asimismo  le  liagan  dar  to- 

^M  rs,  é  pertrechos,  é  carlx)u,  é  plomo  y  otras 

^M  h  dicha  fiibrica  é  beneficio ,  por  sus  T' 

■  44 


de  S.  M. 


346  aSo  1570. 

ñeros,  como  valiere  y  se  proveyere  para  las  minas 

Itcaí :  qoe  la  paga  de  la  tercia  parte  de  plata  que  pertene- 
ce á  S.  M.  de  las  dichas  kraas,  cooio  dicho  es,  se  haya  de  ha- 
cer é  haga  según  y  de  la  manera  que  se  ha  hecho  é  hace  en 
los  metales  que  han  beneficiado  hasta  aquí  y  al  presente  be- 
nefician los  dichos  Francisco  c  Juan  Pérez  de  Canales, 

Itera:  que  haya  de  beneficiar  todas  las  lamas  que  se  le  en- 
tregaren en  virtud  deste  asiento  que  sean  de  las  dichas  tres  on- 
zas por  quintal  de  tierra  y  de  allí  alhajo  ríe  cualquier  ley  que 
tengan,  aunque  sean  de  n>edia  onza  ó  de  alU  aliajo,  sin  dejar 
de  beneficiar  ningunas  de  las  dichas  lamas  que  se  le  entrega- 
ren ,  é  que  el  diclio  Ijeneficio  se  haga  con  azogue  precisamen- 
te, y  no  con  fuego  ni  con  otra  cosa  alguna,  é  que  no  pueda 
alzar  la  mano  del  dicho  beneficio  hasta  acabarse  de  hacer  en- 
I  terameute  de  todas  las  dichas  lamas  que  ansi  se  le  entregaren^ 
I  usando  en  ello  de  totla  diligencia ,  según  dicho  es, 
I        ítem;  que  se  entienda  que,  aunque  se  den  para  el  dicho 
ll)eneficio  las  dichas  lamas,  no  por  esto  se  le  han  de  dar  los 
I  cobrizos,  ni  escortas,  é  otios  metales  y  desechos  que  hayé  ho- 
I  bierc  en  las  dichas  minas  destle  dicho  año  de  quinientos  é  se- 
I  aenta  y  ocho  hasta  fin  deste   presente,  porque  esto  que  va 
I  fuera  deste  asiento,  y  las  lamas  que  fueren  de  tres  onzas  arri- 
I  ba  jxír  quintal ,  es  para  que  S.  M.  mande  Ijeneficiar  lo  uno  y 
lio  otro  como  fuere  sc*rvido,  según  dicho  es. 
■         ítem:  que  se  liaya  de  dar  al  dicho  Francisco  Pérez  de 
Canales  el  azogue  que  para  el  beneficio  de  las  dichas  lamas 
k  hoblere  menester  de  lo  del  Almadén ,  al  precio  que  sea  justo, 
I  para  pagarlo  á  S.  M. ,  como  hasta  aquí  se  ha  heclio  y  hace  al 
\  presente,  y  la  paga  de  lo  que  en  ello  montare,  ha  de  ser  á  los 
plazos  que  se  ha  hecho  en  lo  que  hasta  aquí  se  le  ha  dado  pa- 
ra el  beneficio  de  los  terreros  del  asiento  que  de  suso  se  ba 
heclio  mención ,  dando  para  ello  seguridad* 

Todo  lo  cual  el  dicho  Francisco  Pérez  de  Canales  aceptó.' 
como  en  et^te  asiento  se  contiene,  é  se  obligó  de  lo  ansi  cum- 
plir é  guardar  como  en  el  dicho  asiento  se  contiene,  y  so  las 
penas  en  el  contenidas,  y  de  pagar  á   los  dichos  oBciates  de 
S.  M.  de  las  dichas  minas  en  su  nombre,  la  dicha  tercia  r 
de  toda  la  plata  que  procediere  de  todas  las  dichas  lam^ 
y  sin  costa  alguna,  como  dicho  es^  de  que  otorga 
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CD  forma  en  esta  villa  de  Madrid ,  á  diez  y  oueve  días  del 
m^s  de  diciembre  de  mil  y  qtiinlenros  y  setenta  años,  sieodo 
á  ello  presentes  por  testigos  Juan  Gómez,  y  Gabriel  de  Ribe- 
w,  y  Diego  de  Herrera,  estantes  en  esta  corte,  y  el  diclio 
otorgante,  al  que  yo  el  presente  escribano  doy  fe  conozco,  lo 
firmó  aqui  de  su  nombre.  —  Francisco  Pérez  de  Canalea.  —  Yo 
Andrés  Alderete,  vecino  de  Valladolid,  fui  presente  á  lo  di- 
cho con  los  testigos ,  y  por  ende  fice  aqui  este  mío  signo  ^  á 
tal  —  En  testimonio  de  verdad— Andrés  Alderete*— El  Rey.^ 
Por  cuanto,  por  nuestro  mandado  se  tomó  el  asiento  antes 
Aetto  escripto  con  Francisco  Fere^  de  Canales  sobre  el  bene- 
ficio que  ha  de  hacer  con  azogue  de  las  lamas  que  han  pro- 
eedido  de  las  mtnas  de  Guadakanal ,  desiíe  principios  de  qui- 
iiienlo«  y  sesenta  y  ocho  hasta  fín  de  este  presente  de  qui- 
nientos y  setenta,  que  fueren  de  tres  onzas  de  plata  por 
quintal  de  tierra,  y  de  alli  abajo  de  cualquier  ley  que  ten-* 
gao ,  de  que  nos  ha  de  dar  la  tercia  parte  de  toda  la  pía-* 
ti  que  delias  procediere  y  se  sacare,  libre  y  sin  costa  alguna,' 
por  la  forma  y  de  la  manera  que  se  contiene  en  el  dicho 
asiento;  por  la  presente,  habiéndosenos  hecho  relación  de  lo 
en  él  contenido,  le  apruebo  y  ratifico,  y  mando  que,  cum- 
pliendo el  dicho  Canales  lo  que  conforme  á  ¿4  es  obligado,  se 
cnmpla  y  guarde  de  la  nuestra  lo  que  á  Nos  toca,  sin  que 
eo  nada  haya  falta,  y  que  se  tome  la  razón  del  dicho  asiento, 
y  desta  nuestra  aprobación  y  ratificación  del  en  los  libros 
íe  minas  que  tiene  el  contador  Alonso  Hernández  ,  y  en  los 
de  Martin  López  de  Yeribar,  contador  de  la  fábrica  de  las 
diehas  minas  de  Guadalcanal.  Fecha  en  Madrid,  á  veinte  dias 
del  mes  de  enero  de  roil  é  quinientos  y  setenta  y  un  años.  ^ 
Yo  el  Rey,— Por  mandado  de  S.  M,— Juan  de  Escobcda 


I 


Año  1S71. 


Carta  de  Jgustin  de  Zarate  al  señor  Rey  don  Felipe  5fe- 
^gundoy  noticiándole  el  estado  de  las  núnas. 


Contad  Girím  de  lai  miiifti  f  uúm.  ^4. 
S  de  enezo  do   1571* 

C.  R»  M.  — Por  la  carta  que  escribo  á  V.  RL^  juntamente 
con  los  oGcliles  tiestas  minas,  enteoderá  el  estailo  tiesta  ha- 
cienda, y  las  muestras  que  dá  de  la  riqueza  que  de  aquí  se 
espera  conforme  á  toda  razón,  y  estamos  tan  cerca  de'verlo» 
que  no  faltan  mas  de  cuatro  estados  ó  cinco  á  lo  mas,  patSL 
acabar  de  al^rir  un  pozo  para  respiradero  de  la  mí  neta  rica, 
porque,  en  estando  abierto,  se  podrá  cabar  o  no  y  auo  dos  po-' 
zos  en  t'I  suelo  de  la  mineta,  que  sin  esto  es  imposible:  y 
porque  siempre  be  tenido  por  tan  cierta  ta  riqueza  deste  sue^ 
lo  como  si  la  viese,  pues  era  casi  imponible  que  donde  nació 
un  peñón  de  metal  de  cincuenta  marcos  por  quintal,  que  ea 
el  suelo  de  donde  se  cortó  tuvo  cuatro  palmos  de  ancho»  y 
fubió  para  lo  alto  por  mas  de  cuatro  estados,  hasta  pesar  se^ 
fecientas  arrobas  el  metal  que  del  se  sacó,  que  en  el  tronco 
DO  quedase  de  aquel  anchor,  y  mientra^  mas  abajo  fuese  ma- 
yor, y  aunque  para  certificarme  un  poco  mas  por  evidencia, 
he  procurado  á  los  capataces  que  ahondasen  un  poco  el  sue- 
lo, y  subiesen  lo  que  en  él  se  sacase,  no  lo  he  podido  acabar 
con  ellos,  porque  dicen  que,  por  poco  que  se  ahonde,  crescerá 
tanto  el  calor,  y  se  aúadiria  el  vaho  de  manera  que  no  se 
puedan  valer  ni  tener  las  lumbres  vivas;  he  trabajado  para 
que  venga  aqui  Cornelio  Sconop  que  trabaja  en  el  Alnu 
y  es  el  mioero  de  mas  experiencia  que  hay  entre  los  ei 
geros,  y  para  solo  este  efecto  le  hice  entrar  en  el  pozo 
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aee  de  haberlo  vUto  todo  con  su  picayo ,  cavó  en  el  suelo, 
f  00  solamente  halló  muy  buen  metal  en  tres  cajas,  pero  fuera 
lias  sacó  cochizos  sueltos,  y  los  subió,  y  se  ha  ensayado  hoy, 
lo  que  corresponde  al  risco  salió  de  veinte  y  nueve  marcos 
r  quintal ,  é  yo  creo  que  tiene  los  cuarenta  que  tuvo  el 
iDetal  cl<*l  risco,  si  no  que,  corao  está  tan  Iiollado  y  sucio,  y 
•e  eo«aya  sin  lavar,  mengua  mucho  de  ley.  £1  metal  sohtzo 
tuvo  veinte  y  nueve  marcos  y  cuatro  onzas;  en  fin  que  la 
mejor  señal  que  puede  haber  para  la  riqueza  de  una  mina 
que  haya  metal  suelto  fuera  de  la  caja,  porque  desta  abun- 
ncia  rebosa  lo  que  no  puede  caber  en  ella:  á  V.  IVL  suplico 
ode  oir  el  dicho  de  Cornelio  sobre  esto*  que  dará  grand 
tatisfacclon  para  lo  que  se  desea  saber  1  mayormente  que  en 
lo  sustancial  conforma  á  todos  los  capataces  y  plomeros  que 
en  la  información  van  examinados. 

La  princi|)al  obra  de  la  labor  destas  minas  consiste  en 
desaguarlas,  porque,  con  ser  el  año  tan  seco,  aun  no  basta  el 
ingenio  que  hizo  Maestre  Hantz  para  vencer  el  agua;  para  re- 
XDediar  egte  daño  comenzó  don  Francisco  de  Mendoza  á  abrir 
una  mina  que  el  suelo  del  la  llegó  á  trece  estados  de  la  míne- 
la que  tiene  veinte  y  cinco  estados  de  hondura,  que,  si  fue- 
ra ficil  de  cavar,  habia  venido  muy  á  cuenta  para  excu- 
sarse grande  costa;  pero  era  la  peña  della  tan  dura,  que  en 
muchos  años  con  mucha  costa  no  se  podria  abrir,  y  por  es- 
to se  ocuirió  á  que  un  caiplotero  alemán,  muy  ingenioso,  hi- 
ciese un  ingeuio  por  donde  se  desaguase  toda  la  vena,  y  ansi 
lo  hizo  y  es  muy  costosa,  que  á  mi  parecer  cuesta  mas  de 
mil  y  quinientos  ducados  cada  año»  y  por  ser  de  hondura  el 
pozo  dcUa  de  cuarenta  estados,  y  traer  dos  cadenas  de  hierro 
de  muy  grand  peso,  se  desconcierta  muy  á  menudo,  y  cada 
vex  se  ven  en  trabajo  los  plomeros  porque  los  vence  el  agua, 
y  no  hay  oficial  que  lo  entienda  como  el  que  la  hizo;  hanos 
{xirecído  que  ninguna  provisión  bay  en  esta  fábrica  mas  con- 
veniente que  entretenerse  aqui  este  maestro  que  se  llama 
Maestre  üantz ,  y  reside  en  el  Almadén,  aunque  parezca  ex- 
cesivo el  salario  que  pide,  que  son  quince  reales  cada  dia, 
iose  contentar  con  nueve  cuando  hizo  el  ingenio,  que 
or  e^  W  sustentarle:  escribimos  para  que 

ide  pi  ^ste  hombre  venga  á  residir  ^ 
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porque  €s  muy  necesario  para  la-  sustentación  deste  ingenio, 
antes  que  se  hunda  el  pozo  que  es'náuy  ancho,  y  lae-  ademas 
del  con  la  mucha  agua ,  se  entiende  que  -están  podridas  en 
muchas  partes,  y  si  se  hundiese,  con  tres  mil  ducados  no  se 
tornaria  á  hacer ;  Y.  M.  lo  mande  proveer  como  mas  oootenga 
é  su  servicio. 

Ya  V.  M.  está  informado  como  toda  la  madera  que  es  De- 
saña  para  estas  ademas  y  para  los  demás  edificios  se  trae  del 
Robledo  de  Constantina,  y  aunque  es  mucho  lo  que  aqni 
se  gasta,  es  muy  poco. en  comparación  de  lo  que  hurtan  los 
carreteros  de  la  ^tbesma  G)nstantina ,  donde  hay  doscientos 
carros  qué  no  'Se  sustentad  ni  entienden  en  otra  cosa  sino  en 
llevar  á  vender  madera  hurtada  por  todas  estas  comarcas,  y 
también  se  sigue  grandísimo  daño  de  los  incendios  que  en 
el  dicho  Robledo  se  hacen,  que  uno  que  sucedió  el  año  pasa- 
do se  apreciaren*  treinta  mil  ducados-de  daño,  sin  saberse 
quién  lo  hizo ;.'todo  esto  se  excusaría!  si  se  pusiese  una  guar- 
da en  el  dicho  Robledo,  que,  segund  el  provecho  que  se  se- 
guiría dello,  seria  muy  poca  la  costa,  mayormente  que  seria 
razón  que  la  pagase  Sevilla  á  quien  principalmente  sirve  la 
madera  del  dicho  Robledo  para  los  reparos  de  su- arte.  Doy 
dello  noticia  á  V.  M.,  para  que  mande  que  se  trate  y  proveaí 
como  uno  de  los  mas  importantes*  artículos  que  cerca  déstas 
minas  se  pueden  tratar,  porqué,  si  falta  ta  madera,  bien  se 
puede  presuponer  que  las  minas;  son  acabadas,  porque  en 
toda  la  Andaluoía  se  hallprár  madera  para  ademar  y  sosten-| 
tar  esta  fábricaV   ■       .  ' 

Cerca  de  los  oficiales  que  én  esta  fábrica  sirven^  y  del 
salario  que  cada  uno  lleva',  y  la  ocupación  en  qiie*  cada  ünó 
se  entretiene ,  se  envía  una  memoria  sacada  de  los  libros  de 
la  contaduría ;  lo  que  yo  puedo  decir  es  que  están  todos  tan 
bien  ocupados  que  no  les  sobra  ningún  tiempo  para  descansart 
porque  hay  alguno  que  sirve  tres  y  cuatro  oficios;  y  porque 
las  fundiciones  y  afinaciones  no  se  pueden  hacer  sin  guardas 
que  siempre  asistan  alli,  se  proveyeron  cuatro  guardas  ,•  pero 
estas  de  prestado,  para  que  cesen  los  salarios  en  cesando  el 
metal,  pues  se  hallará  á  la  mano  eta  tornándose  á  hallar,  y 
hasta  que  esto  suceda  nos  ha  padecido  que  no  hay  para  qút 

se  provean  guardas  desa  corte,  porque,  con  hacerlos  venir 
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con  808  mugere8  y  casas,  parece  que  hay  obligación  para  no 
[leapedirloa  aunque  no  tengan  que  hacer;  cuando  el  metal 
respondiere,  como  esperamos  que  habrá  ocupación  continua^ 
Jaremos  noticia  á  V.  M. ,  y  podrá  mandar  proveer  las  perso- 
nas que  fuere  servido,  y  lo  mestno  de  escribano  y  alguacil, 
que  por  agora  una  guarda  sirve  de  todo  sin  acresoentar  nue- 
vo salario. 

El  principal  articulo  que  conviene  proveerse  para  el 
buen  suceso  destas  minas  es  que  se  ahonden  los  pozos,  y  se 
sigan  las  minetas  de  ellas,  y  se  abran  otras  de  nuevo  donde 
conviniere,  con  toda  la  priesa  posible,  ipetiendo  toda  la  gente 
que  pueda  trabajar,  y  abriéndoles  servicios  para  sacar  la 
tierra  por  todas  las  partes  donde  hobiere  comodidad  para  ello, 
sin  contentarse  que  salga  todo  por  el  pozo  de  la  Red ,  como 
agora  sale,  que  desde  la  m'meta  rica  hasta  él  hay  cincuenta 
estados  de  luengo ,  y  que  lo  que  se  ha  de  buscar  en  cuatro 
años  se  busque  y  acabe  en  dos ;  porque ,  aunque  la  costa  sea 
toda  una  ,  se  abrevia  la  mcitad  del  tiempo ,  y  se  excusan  la 
meitad  de  los  oficios  salariados  que  corren  en  la  mesma  can- 
tidad ,  haciéndose  poca  ó  mucha  labor ;  y  para  que  esto  se 
hag^,  aunque. haya  en  ello  mucha  dificultad ,  conviene  no 
sacar  de  aqui  el  dinero  que  para  ello  fuere  menester,  .si  le 
bobiere  desta  mesma  hacienda,  y  si  no,  proveerlo  de  otras 

Ertes;  pues  con.  la  décima  parte  de  las  señales  que  aqui 
y  de  riqueza  que  hallase  un  señor  ó  un  particular  en  su 
mina  en  las  Indias  y  en  Alemania,  gastaría  en  ella  toda  su 
hacienda,  y  buscaria  prestado  lo  que  (altase:  yo  doy  aviso  de 
lo  que  me  parece  que  conviene,  como  me  fue  mandado;  Y.M. 
proveerá  lo  que  mas  conviniere  á  su  Real  servicio.    . 

Las  cadenas  que  se  traen  en  el  ingenio  del  agua  se  quie- 
bran, como  tengo  dicho,  muy  á  menudo;  y  es  grande  la 
costa  que  se  tiene  para  el  reparo ,  y  lo  peor  haber  de  parar 
el  ingenio  hasta  que  se  haga :  parece  que  seria  importante  y 
provechoso  enviarse  á  hacer  á  Vizcaya  estas  cadenas,  envian- 
do una  muestra  dellas  para  qne  viniesen  hechas  por  trozos 
de  á  dos  varas,  y  juntarlas  después  aqui ,  trayéndolas  por 
mar :  V.  M.  provea  sobre  ello  lo  que  fuere  servido. 

En  la  carta  general  dimos  cuenta  del  acrescentamienta 
que  conviene  hacer  en  el  salario  de  un  médico  que  aqui  sir^ 
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ve,  porque  liace  tíos  ó  tres  aiioe  que  dice  que  le  entretienen 
para  cuantío  haya  plata,  y  no  sé  cómo  puede  sufrir  el  gasto 
de  una  raula  y  un  moxo  que  se  le  acrescienta  con  estos  via- 
ges,  aunque  sirva  de  vakle  ,  por  tres  reales  cada  día,  demás 
de  andar  dos  leguas,  y  venir  de  día  y  de  noche  cuando  le 
llaman «  porque  los  enfermos  de  aqui  son  muchos,  que  ca* 
una  semana  se  han  muerto  cuatro  plomeros  en  el  raes  pasa- 
do, y  en  este  punto  sacan  otro  hecho  pedazos  de  un  jx)Zo,  y 
6Í  para  cada  uno  se  le  enviase  á  llamar,  no  vernía  menos  de 
dos  ducados  cada  dia  si  no  estuviese  asalariado,  y  entre  los 
negros  siempre  hay  enleriuos ;  y  pues  el  crescimiento  es  tan 
poco,  y  la  imjKjrtancia  tan  grande ,  y  que  toca  á  la  salud,  á 
V*  TVL  suplico  mande  que  ae  haga  ,  y  lo  mesrao  de  nn  cape- 
llán í|ue  aqui  no  se  puede  excusar,  para  que  ayude  al  cura 
desta  fábrica,  porque  en  cayendo  aquel  enfermo,  todos  que- 
damos sin  oír  misa,  y  es  liaeer  limosna  y  retribuir  á  Dios 
de  los  bienes  que  él  mesmo  da  debajo  de  la  tierra;  y  cuan- 
do yo  É'ui  aqui  adraioistrador  los  años  pasados,  nunca  di' 
noticia  de  obra  de  caridad  que  me  paresciese  que  m  debía 
hacer  que  V.  M.  no  lo  proveyese  aníii ;  en  cuyo»  méritos 
tuve,  y  tengo  por  cierto  que  nuestro  Señor  nos  proveia  de 
tanta  riqueza  como  en  mi  tiempo  se  sacó.  ^ 

Otros  muchos  oficiales  hay  que  piden  acrcsccnta aliento 
de  salario,  atenta  la  carestía  del  pan;  pero  hasta  que  haya< 
abundancia  de  que  poderse  hacer,  no  es  justo  dar  importuni- 
dad á  V.  M.  sobre  ello ;  solo  se  trata  destos  dos ,  de  donde 
depende  la  salud  de  los  cuerjKís  y  de  las  ánimas  de  los  que 
aquí  residen,  y  parecen  mas  piadosas  y  razonables. 

Las  fundiciones  del  metal  que  habia  se  están  al  presen- 
te haciendo,  y  demás  de  exceder  en  rique/a  á  las  pasadas, 
es  mas  cantidad:  luego  se  afinará  en  acabándose  de  fundir» 
que  durará  hasta  el  domingo  en  la  noche  después  de  los 
Reyes,  sin  parar  un  punto  en  ocho  dias;  y  da  grand  conten-' 
to  ver  lo  bien  que  se  funde,  y  la  riqueza  que  sale,  aun- 
que nos  libre  Dios  de!  humo  dellas,  que  ningún  encerra-* 
miento  basta  para  que  no  na§  ahogue  ,  y  trae  atosigada  la 
meitad  de  la  gente;  y  en  la  fundición  pasada  mató 
*inuy  buen  afinador  que  se  llamaba  Gaspar  Loreneo. 
de  los  mas  antiguos  afinadores  de  aqui :  no  se  ofre* 
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tnte  mas  que  decir  de  que  nuestro  Seííor  la  Real  persona 
V.    M.  guarde  cooio   sus  reinos  lo   han  menester  ,    con 

untamiento  de  mas  reinos  y  señoríos. ^ Del  asiento  de 

minas,  á  cinco  de  enero  de  mil  quinientos  setenta  y  uno. 

V.  S.  C,  R,  M.  hntnil  sierv^o  y  criado  que  sus  Reales  ma- 
y  pies  beso — Agusün  de  Zarate. 

jrta  de  Agustín  de  Zarate  y  los  oficiales  de  las  minas 
cuenta  del  estado  de  ellas  al  consejo  de  contaduria 
mayor. 

CoDUdnría.  de  l«i  mioa&,  tium.  34. 


5  de  enero  de  1S71. 

R.  M Después  que  yo  Agustín  de  Zarate  llegué  á 

mina^,  y  vi  el  estado  en  que  estaba  el  metal  quedellas 
iba ,  fui  dilatando  algunos  dias  escribirlo  á  V.  M,  hasta  ver 
que  habia  parescido  de  un  risco  grande  de  metal  que 
"le  descubrió  en  la  mineta  rica,  llevando  la  labor  del  acia  lo 
Jio»  se  continualia;  y  visto  que,  después  de  haberse  sacado 
nade  setecientas  arrobas  de  metal  del  dicho  risco,  se  adel- 
gizó  la  vena  de  manera  que  jior  alli  queda  de  tres  dedos  de 
aticlio ,  y  se  saca  muy  poco  metal  ,  y  en  el  suelo  de  la  dicha 
IDtneta  donde,  según  tmlos  dicen  y  casi  se  ve,  ha  de  estar  k 
~        y  raiz  de  donde  procedió  el  dicho  risco,  y  que  no  se^ 
de  cavar  en  él  basta  acabarse  de  abrir  un  pozo  que  va  á 
á  la  dicha  mineta,  de  diez  estados  de  alto ,  el  cual  ha  de 
rvir  de  respiradero  para  los  que  trabajaren  en  la  dicha  mi- 
cta,  en  el  cual  faltan  cuatro  ó  cinco  estados;  comencé  á  ha- 
tr  la  información  que  por  la  comisión  se  manda,  examinan- 
en  ella  lo^.  mas  expertos   liombres  que  trabajan  cu   esta 
Jbrica  ,  de  \m  dichos  de  los  cuales  re«uha  que^ta  labor  se  de- 
proecguir  aunque  no  pircsciesc  metal  de  presente,  y  aun- 
B  gastasen  en  ello  muclios  dinerus,  y  aunque  certifica- 
nte nadie  puede  afirmar  que  se  hallará  en  ella  metal;  ¡le- 
luestras  *n  ella  hay  son  de  tener  mucha  riquc/a, 

i  diligencia  que  se  hizo  el  dia  de  año 
á  ver  la  dicha  mineta  los  capataces 
4S 
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45  minas,  juntanientc  con  Coraclio  Sconop ,  que  es  hom* 
htc  muy  tliestro  y  experimentado  en  todos  negoc*ios  de  minas, 
ansi  en  los  de  esta  fábrica  ,  donde  lia  labrado  desde  que  ae 
pobló  ,  couK)  en  oiucbas  de  las  minas  de  Alemania  alta  y  ba- 
ja ,  y  se  tentó  y  c*ibó  el  suelo  de  la  dicba  niineta,  y  se  sa- 
có metal  de  tres  partes  del  dicho  suelo,  lo  mas  dello  soltizo^ 
de  fuera  de  la  caja ,  lo  cual  se  ha  ensayado ,  y  parece  que  un 
metal  blanco,  ques  el  mas  pobre,  tiene  seis  marcos  jx>r  quin- 
tal; y  otro  tiene  á  diez  y  nueve  marcos  y  ctiatro  onzas  por 
quintal ;  y  un  cocliizo  grande  que  ¡x^saba  diez  libras  también 
soltizo,  tiene  veinte  y  nueve  marcos  por  quintal.  Los  testigos 
que  sobre  esto  lian  sido  examinados  j>ara  dejjoner  cerca  desta 
materia  será  V.  M.  servido  mandar  ver  por  la  información 
que  con  ésta  se  invía,  y  della  resultará  la  satisfacción  de  los 
principales  artículos  que  por  la  dicha  comisión  parece  que  se 
deseaban  saljer. 

Cnanto  á  los  oficiales  que  en  esta  fábrica  ganan  salario^ 
y  los  jornaleros  y  destajos  que  en  ella  hay  ,  podrá  V.  M.  ser 
informado  por  una  relación  que  con  ésta  será  sacada  de  lo« 
]ibix»s  de  la  contaduría  destas  minas :  lo  que  podemos  decir 
cerca  tlcllo  es  que,  como  fue  necesario  fundirse,  y  afinarse, 
y  sacarse  de  los  pozos  el  metal  que  en  la  dicha  mineta  ha- 
bia.  y  que  no  servía  mas  de  una  gviarda ,  porque  otro  que 
guardaba  es  el  ensayador ,  las  horas  que  tiene  desocupadas  de 
811  oficio,  y  ansi  no  solamente  había  mal  recaudo  en  la  ha- 
cienda ,  pero  era  imposible  guardarse  los  hornos  de  la  fundi- 
ción ,  ni  los  buitrones  de  la  afinación,  que  son  los  dos  luga- 
res donde  con  mayor  facilidad  se  puede  hurtar  la  plata,  si 
no  hay  personas  de  diligencia  y  confianza  que  lo  guarden, 
porque  ,  como  son  lalx>res  continuadas  ,  i^pecialmente  la  fun- 
dición ,  que  desde  que  se  comienza  hasta  que  se  acaba  por 
espacio  de  cinco  y  aun  seis  dias  no  para  de  dia  y  de  noche,* 
el  humo  que  della  sale  es  tan  j)elÍgroso  pra  la  salud,  que  se 
hallan  pocos  que  puedan  durar  los  cuartos  que  les  caben  ,  y 
asi  proveímos,  para  mientras  duraban  las  dichas  fundicio-* 
nes  y  afinaciones,  otras  cuatro  guardas,  uno  de  los  cuales' 
es  Etomingo  deCelaeta,  que,  demás  de  guardar  sus  cuartos,' 
es  escribano  de  V,  M.,  y  ante  quien  se  hacen  los  autos  y  es- 
crituras destas  minas  ^  sin  que  por  esto  lleve  salario  algí 
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[  de  manera  qtie  con  su  estada  se  pueda  excusar  de  proveerac 
[ovo  ee-     '         .  ni  formar  salario  nuevo  para  ello;  y  otro  ej 
IWio  *^  iiietla ,  y  otm  Petlro  de  Toro,  vecino  de  Sevi- 

lla, y  otro  Pedro  IVIartin  Freile,  hijo  del  licenciado  Antonia 
Rciiz^  que  ha  servido  mucho  tiempo  de   juez   y  de  otros  en- 
fcirgos  en  estas  minas;  todos  cuatro  hombres  diligentes  y  que 
¡  no  se  ha  hallado  en  ellos  cosa  porque  no  deban  ser  tenidos 
por  de  muy  mucha  confianza;  y  los  dos  que  de  antes  estaban 
aquí  son  Diego  Marmolejo,  vecino  de  Constanlina,  que,  de- 
1  mas  del  oficio  de  guarda ,  ha  tenido  cuenta  de  recibir  el  car- 
bón,  y  leña,  y  madera  ,  ycjñamo,  y  otros  materiales  que 
ion  necesarios  para  la  labor  destas  minas ,  y  por  sus  copias  se 
ha  pagado  el  prescio  á  los  que  las  traían;  y  el  otro  es  Mar^ 
eos  Enrique,  alemán,  que  también  sirve  de  ensayador,  ques 
d  menor  número  que  aqui  ha  habido;  porque,  siendo  admi- 
nistrador yo  Agustín  de  Zarate,  y  después  en  tiempo  de  don 
Francisco  de  Mendoza ,  nunca  bobo  menos  de  doce  guardas, 
y  muchas  veces  habia  mas.  Los  cuatro  que  agora  se  añadie- 
ron es  con  presupuesto  que  sirvan  mienti^as  hubiere  metal  que 
Kicar^  y  que  fundir  y  afinar;  y  que,  cuando  aquel  faltare,  si 
acaso  faltase,  se  despidan  por  ahorrar  la  costa  ,  dándosele  seis 
leales  cada  dia  de  salario,  que,  según  el  trabajo  que  tienen, 
et  harto  moderado  ^  fjorque  nos  parece  grande  inconveniente 
ijne  viniesen  guardas  nombradas  en  esa  corte,  y  que,  des- 
pués de  haber  hecho  costa  en  la  venida ,  fuesen  despedidos, 
rst  por  alguna  ocasión  ó  desgracia  faltase  el  metal :  V.M. ,  visto 
LI0  que  en  esto  hay,  será  servido  mandar  pro\TEer  lo  que  ma» 
[convenga  á  su  Real  servicio,  que  aquello  se  efectuará  luego. 

Después  que  falleció  el  licenciado  Francisco  Rodrigo,  mé- 
[dico,  vecino  de  Guadalcanal  ,  que  muchos  años  sirvió  en 
minas,  fue  proveido  por  médico  para  ellas  el  licenciado 
:  Paz ,  qucB  el  médico  que  en  mejor  posesión  está  tenido  en 
Guadalcanal;  y  caso  que  al  dicho  licenciado  Francisco  Ro- 
'  drigo  se  le  daban  cincoetita  mil  maravedís  de  salario  en  cada 
tin  año,  demás  de  otras  ayudas  de  costa  de  aprovecha mien- 
tüs  de  importancia  que  tuvo ,  al  dicho  licenciado  Paz  no  se 
\e  han  dado  ni  dan  mas  que  tres  reales  cada  dia ,  sin  que  se 
te  haya  hecho  otra  ayuda  ni  recompensa  alguna ;  él  ha  mu- 
I     SNÍdiap  que  te  aj^ravia  desto,  representando  el  gran  traba* 

45: 
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jo  que  tiene  en  ir  y  venir  todos  los  dias  desde  Gnadalctnal 
á  estas  minas,  y  la  costa  que  dello  se  le  sigue,  penque  por 
esta  razón  tiene  necesidad  de  sustentar  una  muía  y  quien  se 
la  cuide,  que,  según  la  carestía  de  los  años,  importa  poco 
menos  que  el  salario  que  se  le  da;  por  lo  cual  él  se  ha  des- 
pedido muchas  veces ,  y  le  hemos  entretenido  con  que  cuan- 
do parezca  metal  daremos  cuenta  dello  á  Y .  M. ,  suplicándole 
mande  acrescentalle  el  salario ,  y  anñ  agora  continúa  su  que» 
ja,  y  dice  que,  si  no  se  remedia,  «e  provea  otro  médico^ 
quél  no  puede  venir  con  aquel  salario,  atento  lo  que  arri^ 
ha  se  dice,  y  á  las  curas  que  deja  de  hacer  en* la  villa  por 
esta  razón:  él  ha  servido  y  sirve  con  mucha  diligencia  y 
cuidado ,  viniendo  casi  todos  los  dias  y  sin  £tltar  cuando  es 
necesario  9  y  á  cualquier  hora  que  suceda  eníermedades  ex- 
traordinarias y  casos  de  necesidad ,  no  solamente  en  los  ofi- 
ciales y  trabajadores,  pero  en  los  negros  de  Y.  M.  viene  lue- 
go y  sirve  de  médico  y  cirujano;  y,  siendo  Y.  M.  servido,  se 
le  puede  acrescentar  el  salario  hasta  cantidad  de  ciento  y  cin- 
cuenta ducados ,  ó  á  lo  menos  los  cincuenta  mil  maravedises 
que  tuvo  el  dicho  licenciado  Francisco  Rodrigo ,  porque  si 
éste  se  despide ,  no  hallaremos  quien  venga  á  curar  los  que 
aqui  hubiere  enfermos,  si  no  se  les  dan  dos  ducados,  poco  mas 
ó  menos,  por  cada  venida:  Y.  M.  provea  loque  mas  fuere 
su  servicio. 

Demás  de  Juan  Carrasco ,  clérigo  ,  que  administra  loe 
sacramentos  en  estas  minas ,  proveimos  algún  tiempo  ha  otro 
clérigo  que  se  llama  Cristóbal  Nuñez,  vecino  de  Guadalca» 
nal ,  para  que  los  domingos  y  fiestas  viniese  á  decir  otra  mi- 
sa demás  de  la  que  dice  el  dicho  Juan  Carrasco;  porque,  co- 
mo se  trabaja  también  los  domingos  y  fiestas  en  los  poens,  no 
podrían  toda  la  gente  hallarse  á  oir  una  misa,  y  se  le  ha  da-« 
do  tres  reales  cada  dia  de  los  dichos  domingos  y  fiestas;  pera 
hállase  muy  gran  falta  en  no  haber  de  ordinario  mas  de 
clérigo,  porque  si  aquel  enferma,  no  hay  quien 
oficio  divino,  y  demás  desto  no  se  puede  decir- 
y  dias  solemnes  mida  cantada,  ni  hay  quieo'. 
enterramientos  de  los  muertos,  que  son  müc 
pol>res  ,  ni  en  las  exequias  y  misu  de  difuiM* 
ministraciob  de  los  >  saca  i^t'Jor  coal  7 
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ivenientcmente  si  el  dicho  Cristóbal  Nuiiez  residiese  de 
llsíento  ea  esta  fábrica ,  con  cargo  de  decir  misa  todo3  los  do- 
mmgoe  y  fiestas  y  ti^es  días  de  cada  semana,  rogando  á  Dioa 
por  la  salud  y  vida  y  prósperos  subcesos  de  V.  M.  y  de  su 
casa  Real,  y  sirviendo  el  oficio  de  sacristán,  y  ayudando  á 
«lecir  las  misas  cantadas  los  domingoi  y  fiestas,  y  enseñan- 
do á  leer  y  la  doctrina  cristiana  á  los  niños,  que  son  muchos, 
y  que  por  esto  se  le  diese  en  limosna  para  su  enireteniniieuto 
den  ducados  cada  año,  porque^  no  habiendo  mas  de  un  clé- 
rigo, si  aquel  enferma,  ni  habrá  quien  diga  misa  ni  quien 
administre  los  santos  sacramentos :  V,  M.  mande  proveer  sch 
brello  lo  que  fuere  su  Real  servicio. 

El  principal  intento  que  en  esta  mina  se  tiene  pra  poder-* 
•e  labrar,  es  el  desaguar  de  los  po7X)S,  porque  con  cualquier 
estorbo  que  para  ello  subccda,  o  dilación  que  haya,  no  sola- 
mente se  impidiría  la  labor,  pero  porniase  todo  lo  hecho  ea 
peligro  de  hundirse;  y  para  esto-,  porque  se  entendió  que  sería 
de  mucha  costa  el  desaguar  cada  pozo  por  si ,  don  Francisco 
de  Mendoza  trató  de  que  se  hic^iese  un  desaguadero  general 
que  fuese  á  dar  al  arroyo  que  esta  á  la  parte  del  norte,  donde 
dicen  la  gran  Conipaña,  que  metí  ido  por  su  altura  tiene  trece 
estados  de  hondo  menos  quel  [xizo  de  la  mineta  ques  el  pos^ 
irero  de  toda  la  fábrica,  y  á  donde  se  recoge  casi  toda  el  agua^ 
y  tiene  de  hondo  veinte  y  cinco  estados;  de  manera  que,  coa 
baoer  al  cabo  mi  pozo  de  doce  estados  por  una  mineta,  se  po- 
dría desaguar  toda  la  vena,  y  comenzándolo  á  efectuar  halló 
tanta  dureza  en  las  peñas  de  la  dicha  mineta  que  se  comenza- 
ba^ que  le  paresció  que  en  algunos  años  no  se  acabaría,  y  que 
lería  de  mucha  costa;  fíor  lo  cual  trató  que  un  carpinlcio^ 
alemán,  liombre  de  grande  ingenio  é  invención  que  se  llama 
Maestre  Hantz^  labrase  un  ingenio  por  donde  se  desaguasen  las. 
dichas  minas,  recogiendo  en  él  el  agua  de  todas;  el  cual  in- 
gieaio  se  mueve  por  medio  de  machos,  y  tiene  dos  cadenas  en 
.que  están  fijadas  ciertas  s^cas,  y  con  ellas  se  saca  del  pozograu- 
I  de  '  !  iM  i.  tu  de  agua,  caso  que  tiene  de  hondura  el  jx>zo 
'  M  L  jx>r  esta  razón,  siendo  las  cadenas  tan  lar- 

Ü^  de  ordinario,  y  se  desbarata  todo  el  ínge- 

)  lo  está  de  presente,  y  por  no  hall .« 
atienda  bien ,  porque  uno  que  habia 
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esta  fábrica ,  muríó  dk)S  meses  ha ,  nos  veinas  cáela  'd'ia  en 
grande  aprieto  ])ara  remediado:  el  abrir  de  la  dicha  mina  se* 
ría  importantís'mio ;  y  en  pocos  años*  por  mucho  que  costa- 
se, reuniria  la  costa  que  tiene  el  ingenio,  porque  es  muy  gran- 
de, demás  del  inconveniente  que  hemos  referido;  pero,  por- 
que habriaineuester  algunos  anos' para  hacerse,  y  harta  su- 
ma de  dineros,  <no  tratamos  agora  deUo^hasta  ver  <]ue  Dios 
0ea  servido  que  se  descubra  aquí  unta  cantidad  de  metal  que^ 
sufra  esta  costa ,  pero  pafa  en  d-  entretanto,  nos  parece  que  la 
persona  del  dicho  Maestre  Hantz  es  tan  necesaria  é  importante 
para  la  sustentación  desta  fábrica,  que  ningún  salario  puede- 
llevar  que  no  sea  muy  baratos  el  qile  se  le  dio  mientras  \¿ 
óútó  esta  Ubor'én  estas  minas' fueron  nueve  i^les  cada  dia, 
y  teniéndolo  en  poco^  sefue^  á- trabajar  á  el  Almadén  ^  donde 
los  Fúcares  le  tienen  ocupado  en  invenciones  y  labores  que 
hace  de  grande  importancia  ^  y  aunque  para  el  servicio  de* 
V.  M.  ningtiha  sería  de' ^nta  como  la  de  aquís  queriendo  to-; 
mar  con  él  asiento,  iiol  4ía'|>edido  qutpce  redlcs  cada  día;  por' 
pafecemos>eoea>  ei£ccsil^|,  tiése  los 'quisimos*  dar;  oo»vérní& 
mu6ho  qite  V.  M.  mandase  tratar  deste  -  artículo  ó  llamándole 
ahi ,  que  luego  le  hará  venir  Cristóbal  Het*nan,  6  por  otra  via 
que  mas  conVet^,  porque-  ya  otra^vee  ha  sida  compelido  & 
que  viniese  á  sustentar  el  dicho  ingenio^* y  aunque  se  le  die- 
sen todos  loi  quince  reales  que  él^pide,  sería  barato  s^un  lo 
que  importa  á'esta  hacienda ,  pero  entendetpos  q[ue  oon  darle 
un  ducado  ó  doce  reales  lo  hará.  Y*  M.  lo  mande  proveer  co- 
mo mas  convenga  á  su  Real  servicio,  porque,  pues  la  una  y 
la  otra  es  dé -su  Real  liacifenda,'  y  está  tan  cerca,  podría  acu- 
dir á  donde  mas  necesidad  hobiere;  y  los  Ftíicares  se  alegrarán^ 
á  loque  sei tiene  entendido,  de  tenerle  aquí  tan  cerca  para 
cuando  les  subcediere  necesidad  en  que  haberle  menester,  á 
costa  de  V.  M. 

Ya  V.  M.  tiene  entendido  y  es  notorio  de  cuanta  impor* 
tancia  es  la  persona  de  Francisco  Blanco  para  esta:  hacien- 
da, y  'cuanto  cumple  su  buen  tratamiento  para*  que  coft^ 
mas  voluntad  sirva  y  asista  aqui  ,=  porque,  como  tiene  bien  de 
comer,  por  cualquier  disgusto  que  tenga,  se  mueve  á  querer- 
se ir  á  su  casa;  parece  que  compró  una  fiel  ejecutoria  de  He 
xiachos  donde  es  natural,  para  un  hijo  $uyo,  y  fiósde  el|M» 


lo  qiie  por  ello  dio,  que  san  cntl  ducados  que  hahia  de 
Ijpagar  cu  düs  pagas,  y  ¡xjr  la  primera,  que  se  cumplió  por  oc- 
[4ubre  pasado,  se  le  envió  ejecutor  tan  puntualmente,  que  el 
Imesaio  dia  que  entró  en  so  casa  He^ó  el  dinero  á  esa  corte,  y 
y^nú  le  llevó  trescientos  reales  de  costas  y  salarios  de  que  $e  ha 
|agra\iado  mnclio;  y  |X)rque  el  otro  plazo  se  cumple  en  fin  de 
^fisarzo  próximo  destc  aúo ,  y  él  ha  de  sacar  el  ilinero  del  ga- 
'  nado  que  tiene,  y  ú  se  le  vendiese  eu  aquel  tiempo,  sería  no* 
Itable  la  pérdida  que  se  le  seguiría ,  y  dice  que  si  le  esjierascn 
san  Juan  siguiente^  podría  cóiüodamentc  sacar  el  dinero 
ha  de  pagar  de  la  lana  de  su  ganado,  y  de  la  venta  que 
Iria  hacer;  hanos  pedido  lo  supliquenx)S  á  V,  M*,  porque 
no  se  le  invia  certificación  del  tesorero  corao  se  le  hace   la 
cha  espera,  ha  de  ir  [)ersonalmenle á  negociarlo,  en  lo  cual 
baria  notable  perjuicio  á  esta  hacienda  eegun  el  estado  en 
[oe  está ,  porque  su  apeencia  della  en  sola  una  semana  int*   I 
mas  darlo  que  el  provecho  que  se  seguirla  de  pospo* 
por  tres  meses  la  paga  de  quinientos  ducados,  mayor- 
Jtc  en  favor  de  persona  que  tanto  ha  senr ido  en  esta  ha- 
la, y  que  SI  faltase  de  aquí,  no  no^  ocurre  quien  pudie- 
í  ocupar  tan  utilmente  su  lugar.  Y  tanihien  suplica  que  se  le 
I  vuelcan*  6  libren  aqiil  Ids^  trescientHs  reales  que  le  llevaron  tk 
^lo8  fialarios,  ó  se  le  reciban  en  cuenta  para  la  paga  que  ha  de 
iliacer.  En  lo  uno  y  en  lo  otro  recibiremos  merced  que  se  lia- 
i ,  porque  entendemos  que  importará   mucho  para  el  servi- 
Icio  de  V.  M.  y  bien  desta  su  Real  hacienda.     ' 

Ya  tenemos  escripto  como  en  la  plata  que  está  afinada^  y 
inviard  á  Sevilla  la  semana  qite  viene^  «e  montaran  nueve 
Ituil  ducados,  j^soco  mas  ó  menos,  de  los  cuales  se  han  de 
|traer  á  esta  fabrica  para  tos  gastos  della  los  cinco  mil  á  cum- 
plimiento de  los  ocho  mil  que  nos  están  mandados?  dar ,  y  ios 
cuatro  mil  servirán  para  k¿  seis  mil  ducadcis  que  eetan  man— 
I  dados  librar  á  Alonso  Nuiiez  y  consortes;  y  porque,  entretanto 
fqiie  eétm  m  gastan,  se  acabará  de  fundir  y  afinar  la  resta  qtie 
está  sacada,  suplicamos  a  V.  M*  nos  mande  librar  para  los  di- 
.csboi  «*^— ^  la  cantidad  que  fuere  servido;  las  relaciones ord i na- 
'^íta;  siendo  V.  M*  een  ido,  las  poílrá  mandar  ver. 
lona  Nuestro  Señor  guarde  con  el  acresccnta- 
*€Íoot  j  eeñorioe ,  como  por  sus  súbditot y  va- 
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dallos  c«  deseado.  De  las  minas,  á  cinco  de  enero  de  mil  qiii- 

nientod  eetema  y  un  años.  — De  V.  S.  C.  R.  M Huraildct 

siervos  y  criados  que  sus  Realeo  manos  y  pies  besan Agus-  , 

►tin  de  Zarate Martin  López  de  YerLbar Gerónimo  de  \ 

^Anuncibay. 

l'PrcH^iíion  /teal  sobre  el  cumplimiento  del  asienta  hecliú  [ 
con  Francisco  Pérez  de  Canales, 


Contailarias  generales  ,  nxxm,  ^St. 
%S  de  eaero  de  1S71* 


* 


Don  Felipe  por  la  gracia  de  Dios,  8cc.  A  vos  los  nuestrot 
oficiales  que  residis  ó  residicredes  adelante  en  las  minas  de 
iGuadaicanal ,  salud  y  gracia.  Sabed  que  Yo  mande  tomar  y 
lie  torrtü  cierto  asiento  con  Fraaclsco  Pérez  de  Canales  sobre  el 
[•l)enefíc]0  que  ha  de  hacer  de  las  lamas  que  fueren  de  treson- 
as  de  plata  por  quintal  de  tierra,  y  de  alli  abajo,  que  ban 
í procedido  de  las  tlicbas  minas  de  Guadalcanal  deade  principio 
del  año  de  quinientos  sesenta  y  ocho ,  basta  del  4uo  de  qui- 
nientos setenta,  demás  y  allende  de  otras  lamas  contenidas  en 
otro  primer  asiento  que  se  tom¿  con  el  y  con  Juan  Pérez  de 
Canales,  su  hijo,  en  diez  dias  del  mes  de  febrero  de  mil  qui- 
DÍentos  sesenta  y  jiei^  años;  su  tenor  del  cual  dicho  última 
asiento  es  este  que  se  sigue, 

Aqui  entra  el  asiento  que  está  yá  copiado. 

Y  porque  mi  vobuiiad  es  que  lo  contenido  en  el  dicho 
asiento  suso  incor|)orado  se  cumpla  y  guarde  de  mi  parte,  ha- 
ciéndose lo  mismo  tic  la  del  dicho  Francisco  Pérez  de  Caoalegí 
Yo  vos  mando  a  to«los  y  á  cada  uno  de  vos  que  lo  veáis  y 
asentéis  el  traslado  del  en  los  libros  que  tenéis  desas  miiias^  y 
•obrescripto  de  vosotros,  le  volváis  el  original:  y  en  cumpli- 
miento y  conforme  á  él,  entreguéis  al  dicho  Francisca  Po 
de  Canales  todas  las  lamas  que  han  procedido  de  las 
minas  de  Guadalcanal  desde  principio  del  dicho  año 
nientos  sesenta  y  ocho,  hasta  fia  deJ  didio  año  de 
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j  letenta  que  seaii  ele  ley  contenida  en  el  dicho  asiento*  por  la 

Oixlcti  y  de  la  manera  que  en  el  se  dice  y  declara,  para  que 

las  beitcficic  como  lo  debe  liacer,  y  de  loque  dellas  procedie- 

^'   niircis  y  cobrareis  la  parte  que  nos  ]x?rtenecitTc  en  vir- 

1  dicho  asiento,  lo  cual  se  entregará  al  tesorero  de  laa 

dicboa  minas  ^  á  quien  haréis  cargo  dello,  poiiiendo  en  toda  el 

*  M-anilo  que  convenga  a  mi  hacienda,  y  dando  al  dicho 

t^  Pérez  de  Canales  el  favor  y  asistencia  íp.ie  hohiere 

menester,  y  á  que  mejor  pueda  hacer  y  cumplir  lo  que  es 

'  '        ío,  guardándole  y  haciéndole  guardar  y  cumplir  ento- 

lícho  asiento;  é  contra  el  tenor  é  forma  del  110  vais,  ui 

pi^is^  ni  consintáis  ir  ni  pasar,  p>rque  ansí  es  mi  voluntad* 

D^da  en  Madrid,  á  veinte  y  cinco  de  enero  de  mil  quiniea- 

tob  setenta  y  un  auos. 

#  *  *  # 

Con  fecha  7  de  febrera  de  este  mismo  año  participan  el 
ooiUador  Zarate  y  los  oficiales  de  las  minas  que ,  habiendo  to- 
en consideración  las  propuestas  liecbas  A  S.  M.  por  al- 
particulares  de  labrar  á  su  costa  las  de  Cazalla,  les  pa- 
cía muy  conveniente,  porque  las  ex|>ericncia8  y  repetidos 
tmaycB  que  se  habían  hecho,  probaban  la  extrema  dureza  del 
iL,  que  por  otra  parte  denotaba  su  riqueza. 
Respecto  de  la  propuesta  que  se  había  hecho  al  misma 
iempo  de  surtirlas  minas  de  almártaga  y  carlíon,  informan 
lo  de  la  almártaga  no  tiene  cuenta,  jiero  si  lo  del  carljon, 
^n  aílvertencia  que  habia  de  ser  de  cañuto  j  porque  lo  de 
[capilla  no  sirve  para  las  fundiciones. 

Que  las  venas  seguían  jirósperas;  pero  con  tauta  dureza^ 
[que  era  preciso  romi^rlas  á  hierro. 

#  #  #  # 


[f/ua^es  que  se  hicieron  para   el  asiento  con  Francisco 

Pérez  Canales, 

SóntAdoría  de  lar  míiiai,  n^m.^  20, 

•«hrerode   iS^i  ,  Guillermo  Augelljcrt,  ensa- 
i  Guadalcanal,  ensayó  los  moiitoofii, 
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guien  tes  de  lamas  y  desechos  para  íiencGciarloe  con    azogtie. 

Un  tnonton  que  está  arrimado  á  unas  zarzas,  y  respondió 
á  dos  onzas  y  seis  ocl javas  por  qntntaL 

Otro  inonton  arrimado  á  las  paredes  del  corral,  y  respon- 
Idió  á  xma  on;ía  y  dos  ochavas  jK]>r  quinul  \ 

Utro  montón  llamado  del  Relox.  que  respondió  á  una  ca- 
lía y  ochava  por  quintal. 

Otro  montón  junto  á  los  lavaderos,  que  respondió  á  onza 
I  por  quintal* 

En  aa  de  mayo  del  año  iSój,  David  Lucas,  ensayador  en 
lias  minas  de  Guadalcanal ,  habla  hecho  los  ensaves  siguientes, 
[antes  de  asentar  su  beneficio  con  Francisco  Pérez  Canales. 

Un  montón  arrimado  á  la  caballeriza  del  mayordomo, 
[responde  á  dos  on/as  y  media  por  quintal 

Otro  arriniadíi  á  la  herrería,  onza  ¡jor  quintal.  ^i 

Otro  arrimado  a  la  puerta,  onza  por  quinul  ^H 

Otro  arrimado  á  la  caja  del  Ingenio ,  onza  y  media  por 
kj|tiititah 

V^'  Otro  arrimado  al  palo  de  la  enramada,  onza  y  media  por 
'  quintal 

Otro  detras  de  la  casa  de  Pame,  onza  y  media  por  quintal. 

Otro  detras  de  la  casa  de  Mari  Grande,  onza  y  media  por 
i  quintal, 
i        Otro  tras  la  casa  de  Arnolt,  dos  onzas  por  quintal 

Otro  arrimado  á  los  requemaderos,  onza  y   media   por 
€|uintal 

Otro  frontero  al  corral  del  alcacer .  dos  onzas  y  media  por 
quintal 

Otro  tras  la  puerta  del  corral ,  onza  y  media  y  por  quintal. 

Otro  tras  la  casa  de  Pedro  Prunez ,  dos  onzas  jx>r  quintal- 

Otro  arrimado  acia  el  tablado,  dos  onzas  |x»r  quintal 

Carta  de  los  oficiales  de  las  nitnas^  dando  cuenta  al  Mey 
del  estado  de  ellas. 

Contaduría  dt  la»  minas ,  n\\m,  ¿4. 
19  de  HebjGTo  de  1571, 

C  R.  M.— Con  esta  va  una  provisión  de  V.  M,  Li  cual 
•e  despachó  á  nuestra  instancia,  porque  don  Antonio  Puerto^ 
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Carrero,  gobernador  que  fue  de  la  provincia  de  León,  esior-» 
Lo  a  nu^  841 D  alguacil,  que  ordinariamente  suele  ir  á  hacer  U 
J>ro>isiori  drl  jian  necesario  para  esta  fabrica,  dewle  el  liem- 
Jjo  qtie  dou  Ffjncisco  de  Meadoza  coiiieiiró  á  servir  su  oficio 
de  administrador  hasta  ahora,  lo  cual  §e  eolia  hacer  con  mu* 
cha  llaufzi,  sin  haber  quien  hablase  en  ello  ni  lo  iuipidiese^ 

Íasi  e^  tiempo  de  carestía  como  de  abundancia:  agora  parece 
que  el  gobernador  de  la  dicha  provincia,  que  es  el  licencia- 
du  Monieale^re,  no  obstante  la  dicha  provisión  que  le  está 
notificada,  impide  la  dicha  provisión  del  dicho  pan,  dicien- 
do que  no  tenemos  comÍ9Ír>n  para  nms  qoe  comprarlo  buena- 
mente de  quien  nm  lo  quisiere  vender ,  y  no  para  sacarlo  da 
]j6  pers<^»nas  que  de  su  voluntad  no  lo  quieren  dar,  liacieu- 
tdo  infoi niacioues  con  los  aldeanos,  lastimados  de  verse  sacar 
rt  trigo  que  ellos  entendían  vender  á  treinta  reales,  quebran* 
lando  1j  prpuiática  de  mucha  mas  cantidad  de  pan  que  se  ha 
traido  este  aiio  á  esta  fabrica  ^  de  lo  que  es  rcahneníe  verdad, 
diciendo  que  no  es  menester  mas,  y  que  m  la  distribución 
dcllo  nos  hemos  habido  nul  dándolo  á  personas  de  Guadal- 

Í  canal  I  corau  es  asi  verdad,  |M>rcpie  el  médico  y  ademador 
mayor,  y  fundidores,  y  afinadores,  lavadores  y  peones  son 
naturales  del  dicho  lu[:ar,  y  necesariamente  se  les  hubo  *ie 
repartir  como  á  los  flemas:  lo  que  realmente  ha  pasado  en 
este  caso,  verá  V.  M*  por  una  relación  firmada  de  nuestras 

IDOtiibres,  que  va  con  esta,  del  pan  que  se  ha  traillo,  y  en  la 
ibrma  que  se  ha  repartirlo:  suplicamos  a  V.  M,  nos  haga 
merced  que,  en  el  supuesto  que  esto  es  lo  cierto,  y  que  no 
debriamos  por  interés  al¿¡;uno  hacer  otra  cosa  «le  iu  qiie  so» 

■  mos  í*bligados,  mande  se  nos  envié  proviston  p.uticuljr  para 
poder  sacar ,  donde  quiera  que  lo  tiailatemos ,  el  dicho   pan, 
pagando  por  ello  el  precio  de  la  tasa,  sin  dar  nidos  á  otras 
informaciones  que  se  habrán  hecho  por   pane  del  dicho  {^o- 
Tiiidor  para  defensión  de  lo  que  contra  esta  hacienda  ha 
iecho;  demás  de  que,  es  tan  necesario  el  pan  que  se  busca  pa- 
1  e^ta  hicierida,  que  si   00  se  remeilia  se  despoblará   e^fa 
miill  de  10  lo  ^iéiiero  íle  trahajjdores ,  como  está   eseripto  á 
M.;  y  no  solamente  «olía  proveerse  esta  mina  tie  V.  M*  eo 
esta  furma ,  pero  á  las  minas  íle  Aracena  y  Cj/alla  se  les  en -r 
i|ba   de  aqui  el    irÍ¿^o  para  su    provisión.  £1  tiempo  caiá 

0' 
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muy  apretado  en  esta  tierra,  de  tal  euerte  que  vale  la  fane- 
ga de  trigo  veinte  y  ocho  reales,  y  once  reales  la  de  b  ce- 
bada ,  de  suerte  que  sin  mucho  calor  no  se  podrá  hallar  ni 
sacar  Suplicamos  á  V.  M.  la  provistoa  sea  sin  cxcepcioo  al- 
guna, porque  de  otra  suerte  se  perderá  la  coyuntuia  en  de* 
oíandas  y  en  respuestas,  y  en  la  ejecución  de  ella  se  tendrá 
cuenta  con  toda  la  moderación  posible^  no  sacando  á  naidc»- 
mas  de  aquello  que  necesariamente  hoblcre  de  vendrr;  esta 
provisión  nos  raandará  V.  M.  enviar  con  la  cédula  dtl  dine- 
ro que  hemos  peditlo  para  los  gastos  desta  fabrica ,  para  que 
se  traiga  y  provea  de  lo  necesario  de  los  «los  mil  y  docirn- 
tos  y  diez  y  nueve  marcos  de  plata  que  están  afinados  eo 
la  caja  de  las  tres  llaves  para  enviar  á  Sevilla,  para  lo 
caal  no  se  e§(>era  otra  cosa'-  á  los  nueve  deele  mes  de  liebre^ 
ro  se  despidieron  las  cualro  guardas  que  antes  se  había  pro- 
veitlo,  porque  se  acabó  la  fundición  y  afinación  de  los  metad- 
les. La  labor  de  los  pozos  se  va  continuando  en  la  forma  que 
tn  la  carta  pasada  se  escribió  á  V.  M. ,  y  no  iiay  novedad  al- 
guna, fiorquc  el  metal  que  iha  en  el  pozo  que  se  va  hora* 
daudo  se  va  continuando,  y  el  dicho  pozo  no  se  ha  hora* 
dado  á  causa  del  dicho  metal  y  de  su  dureza.  El  contador 
Agustín  de  Zarate  está  mal  dispuesto  de  su  gota.  Nuestro  Sc- 
¡  ¿or  la  C  R.  Persona  de  V.  M*  guarde  con  aquel  acrecen ta* 
[miento  de  reinos  y  señoríos  que  por  V.JL  y  sus  criados  y  va* 
>  gallos  es  deseado*  De  las  minas  á  lÜe z  y  nueve  de  hebrero  de 
mil  quinientos  y  setenta  y  un  atlos,  — C.  R.  M,  — Humildes 
i  criados  y  vasailof  de  V.  M.  que  sus  Reales  pies  y  manos  besa* 
I  tuüs-^  Martin  López  de  Yeribar.^  Gerónimo  de  Anuncibay, 

Respuesta  á  la  carta  precedente* 

Oficiales,  &c.  Vuestra  carta  de  diez  y  nueve  de  hebrero 
[pasado  recibimos,  y  la  provisión  sobre  lo  del  pan,  y  el  tes- 
timonio de  la  respuesta  que  dio  el  gobernador  dése  partido; 
\w¡  con  esta  se  envía  provisión  y>ara  que  haga  dar  lo  que  fuere 
menester  para  esas  minas,  Tomarásc  solamente  lo  necesario,  j 
I  co  mjs,  teniendo  cuidado  que  se  r^  *%  en  toda  regla  y  or- 
Iclen  por  la  falta  que  hay  dello  r 

También  se  envía  '  dinero  de  que 
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osareis  cnando  convenga,  y  (ue  bien  <lespedir  los  guardas;  j 
avisareis  del  suceso  que  tuviere  lo  desa  mina  y  vena  que  se 
va  siguiendo ,  que  lo  deseamos  mucho  saber  en  qué  para^ 
osando  en  esto  de  toda  diligencia,  como  se  confia  de  voñ^ 
otros,  S(c. 

Carta  de  Agustín  de  Zarate ,  dando  cuenta  del  e$tada  de 
las  minas  y  negocios  de  eUas. 

Secretaria  de  bacienda. -r- Cartas  del  año  1571. 

19  de  liebrero  de  1571.  i 

S.  Cu  R.  M.  — Después  que  escribí  á  Y.  M,,  habrá  quince 
dias,.se  ha  continuado  en  abrir  del  pozo  respiradero,  y  de  las 
minetas  que  en  los  testeros  del  se  formaron  con  toda  la  prisa 
que  ha  sufrido  la  gran  dureza  que  alli  se  halla;  y  el  estado  en 
que  está  al  punto  que  esta  se  escribe  es  que,  del  medio  po* 
zo  á  la  una  parte  se  va  siguiendo  la  caja  del  metal ,  la  cual 
se  ha  descubierto,  ansi  en  la  parte  del  pozo  que  le  toca  co- 
mo en  la  mineta,  hasta  venir  á  ser  de  un  palmo  y  cuatro 
dedos  en  ancho,  y  de  alto  será  un  estado;  pera  es  ti^qta  su 
dureza.,  que  el  mejor  picayo  de  cuantos  trabajan  en  estas 
minas  no  saca  un  día  mas  de  una  zaca  de  metal ,  y  como  nó 
puede  cavar  mas  de  uno  ó  dos,  y  esos  descarnándolo  y  ha^ 
eiendo  rozas,  aun  no  se  puede  sacar  lo  que  está  delante^ 
ifiendo  que  es  muy  bueno,  é  de  mayor  riqueza  que  lo  pasar 
do;  y  viene  á  caer  derechamente  sobre  donde  se  atajó  el 
^an  risco  pasado ,  que  no  nos  da  pequeña  esperanza  de  ha- 
berse sacado  de  alli  mucho  fruto. 

<i  Del  medio  pozo  acia  la  otra  parte  se  ha  adelgazado  la 
vena  hasta  no  quedar  á  mas  de  quatro  ó  cinco  marcos  por 
quintal ,  esto  es  blanco ,  y  donde  se  puede  hacer  mas  obra, 
y  con  acuerdo  de  los  capataces :  desde  esta  noche  adelante 
se  meten  dos  picayos  que  no  tengan  mas  cuenta  sino  con 
penetrar  el  pozo  abajo  hasta  horadarle,  sin  aguardar  á  ir  igua- 
les en  la  labor  con  los  que  cavan  en  lo  duro,  porque  yo 
pensaré  que  está  andada  la  mayor  parte  de  la  jornada  cuan- 
do viere  que  este  pozo  pasa  de  un  cabo  á  otro ,  aunque  no 
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tea  el  agujero  mas  qne  un  palino,  que  esto  basta  pan  el 
respiradero  que  se  preceode',  y  no  felta  á  buena  cneóta  mas 
que  dos  estados  por  romper;  después  el  mesmo  aire  que  por 
alli  colará,  facilita  y  esponja  la  piedra  dura  para  que  se 
ablande,  y  se  forme  de  becbo  el  pozo  por  sus  medidas,  y  en 
el  suelo  de  la  mineta  pueden  trabajar  ocho  ó  diez  picayos,  y 
sacar  el  metal  que  está  delante  los  ojos ,  y  formar  un  pon>  ó 
dos,  ó  cuantos  fueren  menester. 

Con  toda  la  dureza  que  digo  del  metal  de  la  mineta  alta 
se  sacaron  ayer  sábado  delta  cien  arrobas  de  metal;  no  se 
perderá  punto  de  la  obra  para  poder  enviar  á  Y.  M.  alguna 
mas  certificación  con  el  mensagero  ordinario,  dentro  de  doce 
dias  placiendo  Dios ,  el  cual  guarde  la  Real  Persona  de  Y.  M. 
con  acrescentamiento  de  mas  reinos  y  señoríos,  como  por  sus 
criados  y  vasallos  es  deseadlo.  De  las  minas,  á  diez  y  nueve 
de  hebi-ero  de  mil  quinientos  setenta  y  un  años.  — De  Y.  SL 
C  R.  M.  hnmil  criado  que  sus  Reales  manos  y  pies  beso— 
Agustin  de  Zarate. 

Respuesta  á  la  carta  precedente. 

Yimos  vuestra  carta  de  diez  y  nueve  de  hebrero  pasado^ 
y  por  ella  y  la  de  los  oficiales  desas  minas  hase  entendido 
el  estado  en  qne  está  el  metal  que  últimamente  fe  descubrió^ 
y  de  la  manera  que  se  iba  prosiguiendo  la  obra  del  pozo  y 
minetas;  y  en  cuanto  á  esto  no  hay  que  decir  sino  encarga* 
ros  mucha  vigilancia  y  cuidado,  como  somos  creído  que  lo 
faaceis,  que  se  continúe,  y  que  en  todo  se  use  de  la  diligen« 
cia  y  buen  recaudo  qne  convenga ,  y  se  nos  dé  aviso  de  lo 
que  se  hiciere  y  fuere  sucediendo;  y  con  esta  se  envía  una 
provisión  para  lo  del  pan  y  dinero ,  para  que  no  cese  la  obra 
por  falu  de  lo  uno  ni  de  lo  otra 
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Traslado  de  una  carta  para  S.  M.^  fecha  en  8  cíe  mano 
de  1 57 1,  noticiando  el  estado  de  las  minas  de  Guadal" 

canaL 

G)DtadiiT¿a  de  las  minas ,  num.  24. 
8  de  mano  de  1S71. 

C  R.  M.  — Por  la  carta  que  Y.  M.  dob  mandó  escribir 
en  veinte  y  seis  de  enero,  habiendo  recibido  y  visto  las  in« 
formaciones  y  relaciones  que  'por  mí  Agustin  de  Zarate  se 
enviaron,  nos  manda  que  se  ponga  gran  diligencia  en  bus- 
car la  raiz  y  principio  que  está  descubierta  en  la  mineta  rica 
de  la  caja  de  metal  de  donde  procedió  aquel  risco  grande 
que,  cavándose  para  arriba,  se  atajó;  y  porque  esta  labor  no 
ee  puede  emprender  de  propósito  basta  acabarse  de  abrir 
aquel  pozo  respiradero  de  que  V.  M.  tantas  veces  ha  oido 
tratar,  entretanto  que  se  acababa,  para  estar  prevenidos  en  la 
principal  labor  de  la  dicha  mineta  rica,  y  que  no  fuese  for- 
Eado  á  guardar  una  labor  á  otra ,  se  acordó  por  el  capataz 
mavor  y  capataces,  habiéndonoslo  primero  .referido,  que  en 
la  dicha  mineta  rica  se  hiciese  otro  pozo ,  formando  en  la  bo- 
ca del  so  horca,  para  que  desde  allí  se  enderezase  una  mine* 
la  por  donde  coger  la  caja  del  metal ,  y  sacar  esta  riqueza 
donde  ha  tantos  dias  que  llevamos  puesta  nuestra  esperanza 
con  señales  y  muestras  muy  patentes,  y  ansi  está  acabada  el 
arca,  y  ahondado  un  estado  del  pozo. 

Entretanto  se  ha  proseguido  con  gran  diligencia  el  abrir 
del  dicho  pozo  respiradero,  y  yéndole  abriendo,  en  ambos 
testeros  del,  y  aun  en  el  suelo,  parescieroo  muestras  de  me- 
tal, y  viendo  los  capataces  que  si  aquello. sé  .dejaba  eu  los 
testeros,  y  se  coníinuaba  la  abertura  del  fiozo,  las  muestras 
de  metal  que  había  ó  quedarían  pérdidas,.  6 no  se  podría 
después  tornar  á  ellas  sin  mucha  costa  y  dificultad ;  y  ansi 
se  acordó  que  en  los  dichos  testeros  del  pozo  se  hiciesen  dos 
njínetas,  y  ansi  se  hizo;  pero  en  la  una  dellas  faltó  moj 
presto  el  metal ,  que  no  quedaron  sino  unas  flores  6  rnues* 
tras  dello,  y  en  el  misino  poao  y  en  la  mineta  que  le  corre»* 
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poude  se  fue  engrosando  la  dicha  caja,  hasta  que  lo  que 
taha  en  él  suelo  del  jjozo^se  fue  recogiendo  á  la  iniaéta'doa* 
de  la  semana  pasada  se  ha  hecho  toda  la  diligencia  posibltt 
para  rozar  este  metal ,  y  sacar  del  con  cuñas  y  picayos  lo 
que  diere  lugar  su  dureza,  que  es  grandísima,  y  el  sábado 
pasado  se  derribaron  y  sacaron  della  treinta. y  siete  zacas  de 
metal  que  pesarán  cien  arrobas,  tan  rico  y  de  la  mesma  suer- 
te que  el  del  risco  pasado;  y  derribada  una  gran  piedra  en 
la  dicha  mineta,  que  seria  de  diez  ó  doce  arrobas,  quedó  la 
caja  descubierta  y  clara  de  anchura  de  dos  palmos,  coa  que 
en  el  cielo  y  en  los  lados ,  y  en  la  frente  desta  mineta ,  por 
espacio  de  un  estado  de  altura ,  que  es  el  que  está  cavado» 
todo  va  deste  dicho  metal,  procediendo  para  arriba,  como  la 
hizo  el  rico  pasado,  porque  en  el  suelo  desta  dicha  mineta 
nueva  es  muy  poco  el  metal  que  lleva.  Los  capataces  han  sa^ 
lido  muy  contentos  de  ver  el  metal  que  alli  se  muestra,  y 
fso  muy  rico,  y  tienen  esperanza  que,  como  sube  para  lo  aU 
to,  y  es  tierra  no  cavada,  se  ha  de  hallar  algún  peñón  ó  ris-* 
co  grande  de  aquel  metal,  y  estimárnoslo  todo  en  mucho^ 
porque  se  halló  sin  llevar  fin  á  buscarle,  sino  solo  ahondar  el 
pozo,  y  aunque  se  procederá  en  descarnar  y  rozar  este  me«* 
tal ,  en  que,  según  su  gran  dureza,  no  será  pequeño  trabajo» 
porque  acontece  gastarse  el  acero  de  ciento  y  veinte  picáyos 
entre  día  y  noche,  no  por  eso  se  dejará  el  negocio  comenzado 
de  ahondar  el  pozo^  porque  ya  no  falta  en  él  mas  que  un  et^ 
tado  y  medio,  aunque  tiene  harta  dureza.  Plega  á  Dios  poda« 
mos  enviar  á  Y.  M«  muy  presto  próspera  nueva  deste  suceao 
que  nuevamente  ha  parecido. 

En  lo  que  toca  á  las  guardas,  ya  habemos -respondido' que 
el  mesmo  dia  que  se  acabó  la  afinación  de  la  plata  se  des* 
pidieron  y  se  fueron  á  sus  casas. 

Los  dos  mil  y  ducientos  y  veinte  marcos  que,  como  fe« 
fiemos. escrito ,  salió  de  la  última  afinación ,  se  está  en  la  caja 
de  las  tres  llaves  sin  haberse  llevado  á  Sevilla  hasta  tanto  que 
te  traya  la  cédula  del  dinero  que  V.  M.  manda  dejar  para  los 
gastos  desta  fábrica,  y  ausi  en  viniendo  aquella  se  llevará  la 
plata. 

En  lo  que  toca  al  trigo ,  de  que  tenemos  tan  extrema  ne- 
cesidad para  los  que  asisten  y  trabajar  >DÍna8 ,  no  te 


B  provee  con 
brevedad,  no  se  podrá  eusteocar  ]a  gente  que  aqui  atnla. 
V-  Bl  lo  mande  proveer  como  convenga  á  su  servicio  ,  cuya 
Re^l  Persona  nuestro  Señor  guarde.  .*. 

De  las  minas,  á  ocho  de  mayo  de  mil  quinientos  setenta  f 
un  años*  'i 


Carta  para  &  M.^  fecha  en  veinte  de  marta  de  mil  qui" 

memos  setenta  y  un  años ,  avisando  de  los  negocios  y  esta-^ 

do  de  las  minas. 


Contaduría  de  íai  miiiat »  núm.  14. 


30  de  marzo  de  iS/i. 


C  R,  M.  —  Con  este  correo  recebiraos  el  despacho  que 
V.  M-  nos  mandó  enviar,  y  se  enviará  á  Sevilla  la  platj  que 
aqui  hay,  y  se  traerá  el  dinero  que  V,  M.  manda  dar  para 
los  gastos  destas  minas. 

Ansimesmo  se  usará  de  la  provisión  qne  V,  M  nos  man- 
dó enviar  para  que  el  gobernador  desta  provincia  nos  pro- 
vea del  pan  que  es  necesario  para  los  que  trabajan  en  esta 
fabrica ,  y  enviaremos  relación  á  V.  M.  de  lo  que  en  virtud 
dclla  se  hiciere. 

•  Un  dia  antes  que  aquel  deapaclio  llegare  se  había  acaba- 
do de  abrir  el  pozo  respiradero  que  ha  tanto  tiempo  qne  nos 
tiene  suspensos  para  no  poder  hacer  el  efecto  que  pretendía- 
mos en  la  mínela  rica;  y  ha  causado  la  dilación  una  dureza 
de  margajita  que  tenia,  que  no  hacia  moa  operación  dar  en 
ella  con  los  picayos,  que  si  dieran  en  un  yunque;  y  en  hacien- 
do el  primer  agujero  salió  por  él  tan  grande  ímpetu  del  vien- 
to y  alientos  de  los  trabajadores  que  alii  estaban  represadoi^ 
que  mató  las  luces  de  los  qne  andaban  trabajando  en  las  mi- 
oetas  altas,  y  los  que  abaja  no  podian  sufrir  el  calor «  agora 
añaden  ropa  para  remedio  del  frió,  porque  se  había  entendi- 
do que  por  el  suelo  de  la  mineta  no  se  podia  hacer  labor 
ninguna,  porque  cuela  por  alli  el  agua  á  un  pozo  donde  se 
recoge.  Estábamos  prevenidos  con  comenzar  á  hacer  en  la 
dicha  mineta  otro  pozo  un  poco  apartado  del  que  arriba  se 


I 
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fbríó^i  para  qae  á  los  tr^s  ó. cuatro  estados  éü  sfe  abriese  otra* 
mioeca  que  fuese  á  tomar'  por  lo  bajotde  la  venai,  y  te  sacaseí 
por  allí  el  metal  que  lK>biese,  quedando  enteró  el  suelo  dé 
arriba  para  el  servicio  del  agua,  y  ansí  estaba  becba  el  arca 
del  diclio  pozo  nuevo,  y  aboodado  y  aun  ademado  un  estado; 
pero,  porque  nos  pareció  difícil  entretener  nuestras  esperan- 
Ejs  con  la  ililicion  que  en  esto  se  esperaba,  y  para  poder  en- 
riar alguna  claridad  dello  á  Y.  M.,  cóo  este  mensagero  ht^ 
mos  becl)o  que  Francisco  Blanco  y  los  otros  capataces  entra- 
sen en  la  dicba  mineta,  y  llevando  competente  número  de 
plomeros ,  ansi  para  cavar  como  para  entretener  la  corrriente 
del  agua.  Y  han  puesto  gran  diligencia  en  esta  averiguación, 
y  ban  bailado  en  espacio  de  nueve  estados ,  en  pasando  el 
dicbo  pv-^zo  nuevo,  metal  muy  rico  y  en  barta  abundancia, 
no  solamente  donde  se  mostraba  liaberlo  por  la  caja  que  se 
parecía  en  el  suelo  de  ta' mineta;  pero  donde  nunca  se  pensó, 
ni  lo  tentaban  por  buscarlo  alü  sino  para  represar  el  agua, 
l^llaron  muy  buen  metal ,  y  donde  seguían  un  ojo  qtie  esta- 
ba en  el  suelo  del  tamaño  ele  un  real  dea  ocho,  con  cavar 
un  palmo  se  les  fue  creciendo  basta  ser  la  caja  de  un  palmo, 
y  extenderse  una  vara  de  medir;  y  porque  las  particuiarida^ 
des  que  sobre  ello  se  recrecieron  no  eran  para  carta,  bccimot 
que  el  dicbo  Francisco  Blanco  las  declarase  por  escripto  con 
la  forma  que  se  ba  de  tener  en  la  labor,  que  es  hacer  la  mi« 
neta  á  los'treé  estados  del  pozo;  y  tienen  por  cierto  que  an- 
tes que  se  acabe  el  un  estado  que  falta,  toparán  con  la  caja, 
como  V.  M.  será  servido  mandarlo,  ver  por  su  declaración 
que  irá  con  esta«  Hanos  dadogran  contento  las  buenas  mues- 
tras que  boy  benoos  visto^  y  la  esperanza  que  en  virtud  della» 
nos  que<la.  Flega  á  nuestro  Señor  se  cumpla  como  deseamos, 
para  poder  enviar  á  Y.  M.  prósperas  nuevas  desta  hacienda,  y 
guanle  la  Real  Persoría  de  Y.  M.  con  acrescentamiento  de  masr 
reinos  y  señóríoá,  como  por  sus  vasallos  es  deseado.*  De  laS' 
minas,  8(c.,  á I  veinte  de  cbarzo  de  mil  quinientos  setenta  y 
ufanos* 
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rjkclaracion  bajo  juramento  que  hizo  Francisco  Blanco^ 
hmpcUaz  mayor  de  las  minas  de  Gaadalcanal^  del  estada 
V  en  que  se  hallaban  los  metales  de  ellas. 

Secretaría  de  liaciQiid«.-:»Blloa8,  Qma,   na. 
%B  de  mayo  do  xS^i. 

Eq  el  Asiento  de  las  minas  de  Guadalcanal,  á  veinte  y 
)cho  dias  del  mes  de  mayo  de  mil  quinientos  setenta  y  un 
ñas  ,  el  señor  contador  Agusün  Zarate,  para  poder  informar 
S.  M,  y  á  los  señores  sus  contadores  mayores  del  estado  eu 
están  los  metales  de  las  dichas  minas ,  tomó  y  recibió  jii-* 
foto^  en  forma  debida  de  derecho,  de  Francisco  Blanco, 
ipataz  mayor  de  ellas,  el  cual,  habiendo  jurado,  dijo  y 
JepusQ  lo  siguiente.  '" 

El  dicho  Francisco  Blanco  dijo ,  que  después  de  liaberso 
liado  loe  metales  de  diferente  género  que  «e   hallaron  en 
suelo  de  la  mineta  rica  ,  visto  que  por  ella  no  se  podían 
por  cau^a  de  nn  gran  golpe  de  agua  que  [)or  alli  iba, 
[«stc  testigo  ordenó  de  abrir  otro  pozo  en  la  dicha  mineta,  y 
fj  los  tres  estados  hixo  abrir  otra  segunda  mineta ,  encami- 
.cando  la  labor  dclla  debajo  de  donde  pareció  en   la  alta  el 
«metal ,  é  yendo  procediendo  por  la  laljor  á  dos   estados  de 
lipioluengo ;  poco  mas  ó  menos  ^  se  topó  la  vena  casi  á  pío- 
Lino  de  la  de  arriba ,  y  ansi  la  fueron  descarnando  por  algún 
trecho ,  aunque  por  eu  mucha  dureza  y   por  la  estrechura 
idel  lugar  se  podía  hacer  poca  labor;  pero  con  todo  esto  el 
sábado  que  se  contaron  diez  y  nueve  dias  de  este  presente 
«mea  de  mayo  se  pudieron  quebrantar  y  sacar  tieinta  y  cuatro 
-zacas  de  metal  muy  rico,  y  después,  viendo  k  duK^ía  de  b 
peña  por  donde  se  descarnaba  la  dicha  vena,  tentaron  tlcscar- 
narla  por  la  parte  contraria  donde  hallaron  la  tierra  blanda, 
y  aml  se  descarnó  gran  pedazo  de  la  vena  ,  y  la  parte  que 
se  pudo  romper  dclla  el  sábado  pasado,  que  se  contaron  veinte 
y  seis  del  dicho  mes  ,  se  sacaron  eeaeuta  y  nueve  zacas  de 
metal  rico,  que  son  casi  ducientas  y  diez   arrobas  ,  porque 
cada  taca  se  cuenta  comunmente  por  tres  arroba»,  aune 
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icn  pedazo  por  derribar  de  lo  descarnado ,  que  se- 
rian cerca  de  tres  cuartas  en  alto,  lo  cual  no  se  pudo  derribar 
por  ser  muy  duro  por  entonces,  y  que  ¡xmt  tanto  lo  tenia  este 
testigo  por  mas  rico,  y  que  la  dicha  vena  quedó  en  muy 
gran  prosperidad ,  y  liabiéndose  ensanchado  y  crecido  y  en- 
riquecido de  corno  va  por  la  mlneta  alta  en  el  «uelo  deíla ,  y 
que  en  el  testero  quedó  de  anchura  de  una  cuarta  de  ancha, 
en  partes  mas  y  en  partes  menos ,  y  en  el  cielo  de  la  misma 
cantidad  ,  y  en  el  suelo  queda  un  palnx)  de  ancho  de  metal 
muy  macizo :  y  que  para  entender  si  el  metal  de  este  suelo 
para  abajo  con  la  mesma  riqueza ,  este  testigo,  á  otros  dos  es- 
lados  en  el  mismo  pozo ,  ha  comenzado  á  abrir  otra  mineta; 
procediendo  de  la  mesma  manera  que  la  de  arriba;  y  aunque, 
por  todas  las  señales  que  se  pueden  considerar,  este  testigo  tie- 
ne por  cierto  que  el  tlicho  metal  se  continuará  y  procederá 
adelante  engrosándose  mas;  pero  que  él  ni  otra  persona  del 
mando  lo  puede  afirmar,  y  que  dentro  de  pocos  días  se  verá 
al  ojo,  aunque  bien  afirma  que  los  dos  estados  que  agora 
queda  de  macizo  entre  la  primera  y  segvinda  mineta  no  pue- 
den ile  jar  de  tener  el  mismo  metal;  y  qtie  la  vena  que  |x>r 
lo  alto  estaba  dividida  en  cuatro  partes  en  la  mineta  aluí,  pa* 
rece  que  en  lo  que  está  cavado  de  la  baja  se  va  juntando  y 
continuando  de  tal  manera  ,  qne  donde  no  hubo  metal  arriba 
*Cntre  un  metal  y  otro  ha  sido  el  metal  rico ,  lo  hay  abajo  en 
los  dos  estados  que  hasta  agora  se  han  cavado  de  prduengo 
.en  la  dicha  mineta  ;  y'^  que  cuando  en  ella  llegaren  á  plomo 
del  metal  pobre  que  arriba  está  ,  se  verá  si  se  ha  hecho  rico 
en  lo  bajo ;  y  que  este  testigo  sabe  y  afirma  que  después  que 
jestas  minas  se  deseo brieron  no  se  ha  sacado  en  ellas  metal  tan 
•  cspurecho  y  limpio  de  pietlra  y  tierra  como  lo  qne  agora  9e 
saca,  y  queda  pareciendo  en  la  dicha  mineta  que  su  mucha 
riqueza  hace  que  aun  las  tiendas  que  se  descarnan  para  rom- 
per la  dicha  vena,  que  son  en  harta  cantidad,  van  envesti- 
das en  unas  flores  de  plata  muy  ricas ;  y  que  este  testigo  tieoe 
gran  confianza  que  la  dicha  vena  se  ha  de  contuiuar  y  afijar, 
por  las  señales  que  en  ella  ha  visto, 

Y  asimismo  dijo,  so  cargo  del  juramento,  que  yendo  ade- 
mando la  mineta  del  ingenio  de  a:icar  agua  ,  por  donde  se 
hundió ,  toparon  uia  vena  muy  f  afijada  ^  de  an- 
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iiira  de  dos  palmos  de  tierra  bermeja ,  que  ,  ensayada  ,  salió 

ley  de  tres  marcos  de  plata  por  quintal  de  la  mesma  tierra; 

uc  le  parece  á  este  testigo  que  R^rá  de  mucho  provecho 

ser  muy  somero  ,  que  está  á  oclio  ó  diez  estados  de  la  haz 

file  la  tierra ;  y  pues  vé  por  la  parte  del  dicho  ingenio  se  va 

Icncubriendo  con  las  ademas ,  será  necesario  abrirse  un  pozo 

auevo  por  donde  se  saque  el  dicho  metal ,  que  es  muy   rico 

gpecto  de  la  poca  costa  que  ten<lrá  en  sacarse. 

Ansimlsmo  dijo  que  del  euchiiuiento  se  ha  sacado  un  muy 

m  roonton  de  tierra ,  que  ^  ensayado  j  tuvo  á  cuatro  onzas 

quintal,  que  fue  echada  á  mano,  que  tiene  la  dicha  ley, 

lie  suplirá  la  costa  del  reparo  del  dicho  pozo :  y  que  esto 

lo  que  salje  para  el  juramento  que  fecho  tiene  ;  y  porque 

verdad  lo  firmó  de  su  nombre Francisco  Blanca 

Jecleiracion  en  forma  de  Guillermo  Angelberto ,  ensayador 
las  mhias  de  Guadalcanal ,  dando  cuenta  de  los  varias 
ensayes   que  practicó   de  los  metales  que  de   ellas  'i 

procedieron  en  26  dt  mayo  de  i 571, 

Secretaría   ée  hacienda MÍDaí ,  n&iti.  lí%* 
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To  Guillermo  AngeIl>erto,  ensayador  de  los  metales  de 
las  minas  de  Guadalcanal  y  de  las  otras  minas  de  estos  rei- 
nos, doy  fe:  que  el  sábado  próximo  pasado,  que  se  conta- 
n  veinte  y  seis  días  deste  presente  mes  de  mayo,  por  orden 
de  los  señores  contador  Agustín  de  Zarate  y  del  contador  te^ 
ero  de  l;i9  dichas  minas,  ensayé  del  metal  que  aquel  dia 
sacó  de  la  mineta  rica ,  que  fueron  sesenta  y  nueve  zacas 
de  metal,  que  ordinariamente  una  con  otra  tiene  tres  arrobas, 
tomando  de  lo  roas  rico  del  dicho  metal ,  y  de  lo  mediano, 
y  de  la  pizarra,  que  es  lo  peor  y  de  poro  prcHecho,  mez- 
clándolo por  partes  iguales,  y  moliéndolo  toilo  junto,  y 
» «tomando  de  alü  el  ensaye  lo  mas  atinada  y  justamente  que  se 
pudo  hacer  ,  y  salió  todo  junto  de  ley  de  diez  y  siete  mar- 
cos de  plata   lina  por  quintal  de   metal  piedra. 

Oiroii:  doy  fe  que  ensaye  aparte  el  metal  rico  que  te 


to 
de 

B«e  I 


^  la  cTidia  imna,  9OI0  inliódeJef  deinefoitajy  :iJofiiiaH^ 
deplata  fidafior  t|uintaldeipei&l-pied^  '    '' 

OíTOBÍ ;  doy  fe  cjue  el  dxdbo  día  ensayé  á  putp  J  floto  4 
neul  qneae  tavi^por  mediano  de  Í9  qoa  w«wá>«l'd¡flhf 
dia  de  la  iSciiá  nnna  y  y  talió  dé  ley  de  treinta;  y  «meo  ifad^ 
•€OB;de  plata  filia  por  qamtal  de  nw^^  t:  J  t  u     . 

-     -  OtiUlí:  doy  fe  qoé'  d  di(M  d»i;«¿ayé^b  tiernifde^c 
tos  montones  de  tierra  que  se  sacaron  de  ia  imiieta  dsl  » 
genio ,  y  saKó  de  ley  de  tres  maráos pcfF  qwníttil^iide  fai^  ¿nal 


'•e  va  sacando  dd'diempDov  del 'íi^nM'l^  máuanf9^ 
parar  lo  que -éií'^'ve  hnn^r-  ■'  •'  •    •  ^«i'i  •'■"i>  .  I.mmí  . 

Oünosi:  doy  fe  que  he  enqayaido  nir  mtif-jf^íuií  mooloii 
di;  tierra  que  se  ha  sacado  del  didbo'  pozo  d^  U'  mímela 'dd 
agua,  porque  se*  hundió,  y  hallé  que  tenia  á'  cnatro  man 
de  plata  fina  por  quintal  de  tierra :  en  testimonio  de  lo  coa! 
di  la  presente  rfií^faiadá  dr.mi'inóinbre,  qn^  es  fedn.elL  lis 
odichas  minas  á  veinte  y  ocho -del, mes  de  mayo  de  nail  4{i¿» 
nientos  setenta  y  un  años,  —  Guillermo  An^lberta 


Carta  de  Jgustín  de  Záraíerdandacuenta  de  la  Imena 
esperanza  que  presentaba  la  labor  de  las  núna$^ 

Secretiiría  de  liacienda.  u.  Minas ,  n&ii,  ixa« 


■9^f  átí  mBjhtéb  iS^u 
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*  Católica  Beal  Magestad, —  Por  una  carta  que  veoibi  ds 
vuestros  contadores  mayores  se  me  inoanda  que  luego-  dé>  or» 
den  en  apresarme  para  Yolverme  á  esa  corte,  atento  que  ios 
metales  desta  vena  se  iban  adelgazando,  y  no  procedía  ck^ 
Hos  el  provecho  que  se'  espérala  i  f  que  por  ^ta  bdusa  lio 
ara  necesaria  mi  presencia  para  el  beneficio  <kllá.  Ikcsdefll 
"principio  de  este  mes  que  se  despachó  el  mensa jerp  de  estas 
minas ,  con  quien  se  hizo  relación  del  estado  en^  que  estábaos 
se  han  mejorado  de  manera  que  en  ningún  tiempo  se  pode 
tener  tan  cierta  esper^úiza  de  la  riqueza  dellas,  como' Vi  1|. 
lo  mandará  ver  por  la  carta  que  lós.oñcialesy  yo'esqribimsib 
y  por  la  declaración  de  Francisco  nancf^y-capaJtaK^auyór  de 
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esta  fébricn ;  y  ansi  me  pareció  Jilatar  mi  ida  hasta  que, 
íiendo  V.  M.  informado  de  esta  novedad,  me  enviase  a  man- 
dar k)  que  fuere  servido  que  hap ,  porque  en  este  breve 
decnpo  podría  ser  que  tengamos  evidencia  de  lo  que  se  de- 
sea, que  es  la  afijacion  de  la  vena,  que  en  todo  el  mes  de 
ionio,  á  lo  mas  largo,  no  puede  dejar  de  dar  esta  muestra^  y 
ttcarse  gran  cantidad  de  metal .  aun  de  lo  que  está  parecido 
y  no  se  puede  perder;  y  no  me  pareció,  habieudo  estado 
aquí  seis  meses  procurando  y  trabajando  por  llegar  á  este  fin, 
agjora  que  le  llevamos  casi  delante  los  ojos,  irme  sin  llevar 
cierta  relación  del  suceso,  de  cuya  prosperidad  ninguno  de 
CúaMOs  tratan  en  metales  hay  que  dubde,  y  no  me  pareciera 
que  cumplo  con  lo  que  debo  al  servicio  de  V,  M.  con  dejar 
Uq  gruesa  hacienda  en  podt.r  de  dos  personas  de  tan  tlife* 
irme  opinión  ,  que  por  maravilla  propone  el  imo  cosa  que 
ú  otro  no  se  la  contradiga ;  y  como  no  hay  tercero  que  juz- 
gue cuál  tiene  razón  ,  podría  padecer  por  esto  gran  detrimeoto 
h  hacienda;  demás  que  el  contador  anda  tan  enfermo  de  un 
apretamiento  de  pechos  que  se  le  ha  engendrado  del  humo 
délos  metales,  que  ningima  semana  pasa  sin  tener  calentu- 
ra; cocDO  quier  que  en  lo  demás  en  ambos  he  concscido  el 
zelo  y  fidelidad  que  se  puede  desear  en  personas  que  tienen 
4  cargo  tan  gruesa  liacicnda ;  conforme  á  todo  lo  cual  yo 
esperaré  aqui  á  que  torne  este  mensajero,  y  se  me  envíe  á 
mandar  con  él  lo  que  tengo  de  hacer,  en  el  cual  tiTmino  po- 
dría ser  que  hobiese  la  vena  dado  la  señal  que  deseamos,  y 
cuando  muy  largo  fuere .  llegara  al  fin  del  mes,  que  es  hasta 
cuando  yo  tenia  determinación  de  esperar;  y  aunque  me 
qnisicra  poner  luego  en  camino,  no  lo  pudiera  hacer  porque 
aufi  no  estoy  libre  de  la  gota  ,  de  que  he  estado  harto  traba- 
jado los  dias  pasados ;  pero  riendo  V-  Jl  servido  mandarme 
otra  cosa^  al  pnnto  lo  cumpliré,  mayormente  que  no  está  agra- 
dable ni  saludable  la  estancia  de  estas  minas  que  se  deba  de- 
lear  por  quien  la  ha  probado,  en  cspecbl  cdu  las  calores,  que 
QD  ac  libra  nadie  de  enfermar. 

Yo  quisiera  mucho ,  aun  sin  que  vuestros  contadores  ma- 
yores lo  enviaran,  como  lo  enviaban  á  mandar  por  su  carta. 
que  «e  pnmera  en  orden  de  fundirse  y  afinarse  los  metalen  qi 
escan  sacados,  y  s^ J^EIí^Jl TO  Tf^tS  ü"*'^ ?  P^^^^  habrá  graii  cal 
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tidad  deiloe,  porque  con  no  sac!arBe  coea  alguna  la  víspera  de^ 
Pascua  conK>  los  capataces  tienen  determinado  hacerlo,  tenga 
jXír  cierto  que  la  víspera  de  la  Snia.  Trinidad  se  sacarán  qui-^ 
nientas  arrobas  de  metal;  pero  dícenme  los  oficiales  que  tieneal 
una  ordenanza ,  que  muestrau,  para  que  no  se  baga  íundicioa^ 
ninguna  en  el  estio  hasta  el  mes  de  setiembre;  corno  quierquei 
cuando  yo  fui  aqui  administrador  eu  los  principios  de  estaha^^ 
cieuda  ,   indiferentemente  se  fundia  y  añnaba  en   todos  loa»* 
tiempos ,  aun  cuando  fuese  en  los  dias  caniculares;  hartas  en-j 
fermetlades  nos  costo;  pero  por  anticipar  el  fruto  de  la  ha-3 
eienda  totlo  se  posponía,  como  lo  quiere  hacer  agora  Fran- 
cisco Pérez  de  Canales  ,  que  liace  grande  instancia  ea  que  se 
le  preste  un  horno  para  fundir  los  mótales  pobres  que  no  se 
abrazan  con  el  azogue,  y  no  se  le  da  porque  los  coatadorea 
mayores,  siendo   cousnUados,   00  han  enviado  resohicion  de 
lo  que  se  deba  hacer  ;  como  quier  que  aqui  se  entiende  pal-i 
pablcmente  el  beneriLio  que  la  hacienda  de  V,  M,  recibiriai 
en  dársele  el  dicho  horno,  sin  que  se  eivilenda  daño  ni  in-( 
conveniente  alguno  en  lo  uno  y  en  lo  otro,  nos  ujande  V.  M.^ 
lo  que  se  deba  hacer;  cuya  Real  persona  nuestro  Señor  guar-*f 
de,  con  aciTscenta miento   de  mas  reinos  y  señoríos.  I>e  lasi 
nqiinas,  veinte  y  nueve  de  mayo  de  mil  quinientos  seieuta  y? 
lioo.  — De  vuestra  Católica  Real  Magesiad  humii  criado  qu^\ 
sus  Reales  ipatios  y  pies  beso  —  Agustin  de  Zarape, 


#  #  #  « 


3o  de  mayo  de  iSyi.  Con  fecha  de  3o  de  mayo  de  iSyti 
participaron  que  se  habla  continuado  la  laljor  de  la  iníoetai 
honda,  de  que  hal liaron  en  carta  de  8  de  el  mismo  mes,  di-; 
ciendo  que  el  1 9  se  sacaron  de  ella  cuatro  zacas  de  oietal  de 
á  tres  arrobas  cada  una ;  f<y  vista  la  gran  dureza  que  habja« 
wpor  la  parte  donde  se  iba  entrando  á  descarnar  el  metal,  se» 
>;  pasó  la  dicha  laljor  al  otro  lado  ,  donde  se  halló  mas  blan-i 
»dura,  y  asi  se  pudo  descarnar  tanta  vena,  que  el  dia  26  aet 
>#  sacaron  Ü07  arrobas  de  dicho  metal  rico*  Se  hicieron  cua- 
>ítro  ensayes  de  él,  y  el  uno  resjx>ndió  á  92  marcos,  el  otro- 
i^¿  35  ,  el  otro  á  17,  y  el  otro  á  3  marcos  por  quintal 


aSo  i 57 i,  9^ 

La  vena  iba  poco  mas  de  una  cuarta  en  la  teátera ;  en 

cuarta  poco  mas,  y   en  el  cielo  de  una 


d  suelo  de  media 
cuarta* 


#  #  #  # 


Corta  de  los  oficiales  de  las  minas  de  Giiadalcanal  ^  dando 
cuenta  d  S,  M.  del  buen  estado  de  ellas* 

SocretsiTÍá  da  hacienda.  — Miaa»t  n&ju.  lii. 
So  de  mayo  de  iSyi. 

C.  R.  M.  —  Con  el  peón  ordinario  recibimos  la  de  V 
de  veinte  y  uno  de  éste;  lo  que  V,  M*  manda  hacer  de  loi 
wm  mil  ducados  qnc  se  libraron  por  V.  M.  á  Alonso  Nuiiez 
y  ooQsortes ,  se  liará  como  V.  M  lo  manda  ,  pagando  á  la  per- 
aoaa  que  lo  íia  de  halier  la  parte  que  dello  se  embargó. 

En  lo  que  toca  á  Pedro  de  Quero,  ademador  mayor,  en^ 
tendemos  que  no  se  liallará  oti^a  persona  alguna  que  sirva  su 
plaza  sino  es  Maestre  Hantz,  que  está  ocupado  en  el  Alma-» 
cien»  y  querrá  doblado  salario^  y^  como  está  escripto  á  V.  M., 
coQvernia  fuese  español :  V.  M.  mande  lo  que  fuere  servido. 
Lo  que  escribimos  sobre  la  guarda  y  sobre  la  fundición  de 
los  metales  que  Francisco  Pérez  tiene  llegados,  que  no  se  pue- 
den beneficiar  por  azogue,  mandará  V.  M.  que  se  nos  res- 
ponda, |x>rque  lo  uno  y  lo  otn>  no  sufre  dilación.  Por  la 
carta  última  que  esc?ribimos  a  V*M,  se  dio  aviso  del  metal  que 
pareció  en  la  mineta  honda,  que  se  echó  tres  estados  por  bajo 
de  la  otra  minera  donde  los  dias  pasados  se  halló  el  metal  rico 
en  un  pozo  que  en  ella  se  hizo,  y  del  estado  en  que  quedal)a 
el  metai  que  en  ella  se  halló ,  de  lo  cual  se  habrán  sacado  cien 
arrobas. 

Cotuinuaudo  la  labor  dicha  *  se  sacaron  el  sábado  diez  y 
nueve  de  este  raes  de  mayo  treinta  y  cuatro  zacas  de  metal 
de  á  tres  arrollas  cada  una;  y  vista  ia  gran  dureza  que  ha- 
bia  por  la  parte  donde  se  iba  entrando  á  descarnar  el  nietjl, 
•e  pasó  la  dicha  lalwr  al  otro  lado,  donde  se  halló  mas  blan- 
dura ,  y  asi  se  pudo  descarnar  tanta  vena ,  de  que  se  sacó  el 
♦ado  pasado  veinte  y  seis  del  dicho  mes  docientas  y  siete 
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arrobos  dd  dicho  metal  rioo;,  de  lo  cual  «ehíciettm  coatroTen- 
aayeB  para  ver  la  calidad  del,  y  poder  escrilñrlo  á  Y.  M.;  el 
uno  de  los  cuales  respondió  á  noventa  y  dos  marcoe  ,  di 
otro  á  treinta  y  cinco  mareos,  y  el  otro  á  diez  y  siete  mar- 
cos,  y  el  otro  á  tres  marcos  por  quintal  de  metal.  Sacárase 
mucho  mas  metal  que  tostaba  descamado  si  la  mucha  dur*' 
reza  no  lo  estorbara  :  sacarse  ha  con  lo  que  adelante  se 
descarnare  con  toda  diligencia  y  cuidado.  Quedó  la  vena 
últimamente  de  anchura  de  una  cuarta  poco  mae  en  la  tes- 
tera 9  y  por  el  suelo  de  la  dicha  mineta  queda  estado  y  me- 
dio de  metal  de  largo,  de  media  cuarta  de  ancho,  y  por  al- 
gunas partes  menos  :  por  el  cielo  queda  dos  estados  del  di- 
cho metal  de  largo ,  de  anchura  de  una  cuarta ,  y  á  partes 
menos;  y  para  entender  si  se  extiende  para  abajo,  como  se  e»-' 
pera ,  el  dicho  metal ,  se  ha  comenzado  uña  otra  mineca  tres 
estados  debajo  de  la  dd  metal,  y  luego  se  abrirá  otra  á  otros 
tres  estados,  con  que  se  entenderá  á  baja  el  dicho  metal  hasta 
atli ,  y  se  podrá  sacar  por  todas  partes  lo  que  hulnere  con 
toda  diligencia ,  que  esperamos  será  Dios  servido  que  sea  mu- 
cho. Por  ser  buena  nueva  el  estado  en  que  de  presente  está 
eáta  vena,  enviamos  á  V.  M»  este  mensajero  por  no  dilatar 
el  contentamiento  que  entendemos  Y.  M.  recibirá  en  dio. 

El  metal  rico  que  al  presente  hay  en  la  casa  no  es  tanto 
que  de  ello  se  pireda  fundir  una  semana ,  y  por  tanto  no  se 
ha  fundido  ni  se  fundirá  hasta  que,  con  lo  demás  que  se  sa- 
care, siendo  Dios  servido,  se  funda  viniendo  el  buen  tiempo» 
que  será  en  setiembre,  porque  en  el  ínterin  no  se  sufre  fun«> 
dir  por  lo»  grandes  calc»'es,  ni  se  tiene  de  costumbre  en  esta 
íibrica,  porque  sería  enfenmr  toda  ella.  Nuestro  Secior  la  Ca- 
tólica Real  persona  de  Y.  M.  guarde,  con  mayor  acrecenta- 
miento de  reinos  y  señoríos,  como  por  Y.  M.  y  sua  criados  j 

vasallos  es  deseado De  las  minas,  á  treinta  desmayo  de  dul 

quinientos  setenta  y  un  años Católica  Real 

Humildes  criados  y  vasallos  de  Y.  M.  que  sus 

y  pies  besamos  —  Agustín  de  Zarate C 

cibay. Martín  López  de  Yeribar. 


#  #  #  # 

El  contador  Zarate  partió  de  Im  mlnaíe  el  8  de  julio  de 
este  año  á  dar  cuenta  personalmente  á  S.  M.  de  que  habla 
¿ütado  el  metal  en  las  testeras  de  ia  lüineta ,  quedando  solo 
CQ  la  mineta  alta  estado  y  medio  de  metal  en  el  cielo ,  y  en 
el  suelo  dos  estados. 

k*  #  #  * 
No  aparece  ninguna  otra  carta  de  los  oficiales  de  lai  mí- 
I  hasta  14  de  setiembre  de  este  año,  en  que  participan 
e  habia  metal  de  calidad  hasta  para  treinta  y  cinco  bandi- 
nes ,  que  se  podían  regular  en  dos  mil  quinientos  marcos 
plata,  y  para  ciento  veinte  y  «eia  ftindicionee  de  metales 
pobres,  que  producirían  mil  quinientos  marcos, 

I  En  I s  de  octubre  de  1571  se  tomó  asiento  con  Francia 
10  y  Juan  Pérez  de  Canales  para  que  pudiesen  beneficiar  con 
luego  los  desechos  de  metales  que  no  pudiesen  hacerlo  con 
izogue. 


•  •  #  # 


§ 


#  #  #  # 


Con  fecha  de  8  de  noviembre  del  referido  año  avisaron 
los  oficiales  de  las  minas  que  en  i3  de  octubre  último  habiao 
enviado  á  Sevilla  dos  rail  ti-escientos  ochenta  y  un  marcos, 

Birts  onzas  y  siete  ochavas  de  plata  fina* 

™-  Que  ni  Francisoo  Pérez  de  Canales  ni  Alonso  CrbiSo  po* 
dian  seguir  adelante  con  sus  asientos,  porque  los  relaves  j* 
metales  pjobres,  tanto  en  Guadakanal  como  en  Aracena^  no 
los  tomaba  bien  el  azogue. 

«  •  «  • 
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Año  1372. 


.10 


•  •  •   «^ 


En  1 1  de  enero  -de  iSya  ioformaroii  loe  ofídalee  de  ka 
muías  eobre  las  condlcíoiies  que  se  podrían  adoptar  en  db 
asiento,  con  Alonso  Criado  para  el  beneficio' de  las  minas  á^ 
^raoena,  no  limkájndole  üempo,  dándole  las  herramientas» 
que  aljii  babia,  y  no  fijándole  método  para  la  labor,  £on  tal* 
que  no  alzase^  mano  de  ella« 

Que  no  habia  sido  posible  concluir  las  fundiciones,  por- 
que las  acémilas  habian  estado  ocupadas  en  desaguar  las  mi- 
nas ,  á  causa  de  que  el  invierno  era  muy  lluviosa 
,.  ;  Quffi  á  los  nueve  estados  det  pozo  mas  .  hoiKio'  qué  se 
formó  en:  la  mineta  donde  se  halló  últimaní^nte  el  metal,  s& 
'  ^bia  hecho  otra  mineta  por  bajo  de  otra^  dos  que  .yá  que»- 
daban  con  metal,  y  á  los  cinco  estados  se  dio  en  metal,  rica 
con  buena  esperanza  ,  de  lo  eual  i-  y  de  las  otras  minetas ,  ae 
habian  sacado  mil  doscientas  arrotas  de  metal  rico. 


•  *  *  # 


Participan  los  oficiales  en  f6  «de  marzo  de  dicho  año  qéo 
ce(úbierob  la  aprúbaeion;  del)asíento  dé  Francisco  Pereis  de 
Canales:  % 

Que  habian  sido  tantas  laé  aguas  que  no  se  pudo  entera^ . 
mente  desaguar  la  mineta  baja,  en.la  cual  se  descubrían  jfi-i^ 
diez  y  ocho  pies  de  metal  en  el  suelo  de  ella.  A 


#     #     #     # 


Afio  1571, 
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Hdacion  del  metal  que  se  ha  sacado  de  las  minas  del  tér~ 
muio  de  GuadalcariQl  desde  7  de  marzo  de  157a  hasta  18 

del  mismo» 

7  de  marzo  do    iSy%* 

Metal- 

I>edcle  siete  dias  del  mes  de  marzo  de  mil  y  quinientos  y 
meacntsí  y  dos  años  hasta  diez  y  ocho  dias  del  dicho  mes  y  año 
m  han  sacado  en  estas  minas  d<í  V.  M.,  término  de  Gtiadalca- 
oaK  del  p07O  que  está  en  el  medio  de  la  mlneta  mas  baja  del 
pozo  de  Andrés  Siincbrz.  mil  y  docientas  y  setenta  arrobas  de 
metal,  las  cuales  se  han  metido  en  la  pieza  de  tres  llaves  dea- 
tas  minas  con  lo  demás  que  liabla  eii  ella.  Fecha  en  ellas,  á 
postrero  de  abril  de  mil  y  quinientos  y  setenta  y  tres  años»^ 
Anuacibay  Bohorques.  —  Martin  Lofx^z  de  Yeribar. 

9  de  mayo  de  1572.  Con  fecha  de  nueve  de  mayo  del 
referido  año  avisaron  los  oSciales  de  las  minas  que ,  para  vein-* 
te  y  seis  fundiciones  que  acababan  de  hacer,  habia  sido  pre- 
ciso alquilar  cuatro  caballerjas;  pues  no  se  hablan  podido  com- 
prar las  cuatro  que  S.  M.  mandó ,  por  no  bailarlas  de  satis* 
feccioa» 

Que  en  veinte  y  seis  de  marzo  enviaron  á  Sevilla  mil  se- 
teoentos  veinte  y  tres  marcos  y  tres  onzas  de  plata  Gna. 
•  Que  para  la  mejor  labor  de  la  mineta  últimamente  abier- 
ta ^  ce  proyectó  un  pozo  en  lo  hondo  de  ella ,  que  no  pudo  ha- 
cerse entonces ,  porque  las  aguas  lo  impcfüan;  pero  se  hizo 
QiKI  arca  en  medio  del  metal,  y  se  habían  sacado  de  allí  y  de 
otra  mas  arriba  doscientas  cincuenta  y  ocho  arrobas  de  me- 
tú  rico. 


i  de  julio  df     '  Avisan  los  referidos  oficiales  en  cua» 

THcrnícho  año  quc  se  abrió  el  pozo  de  que 
nueve  de  mayo,  el  cual  llevaba  de  me- 
irtas  de  largo,  y  de  ancho  cinco  cuar» 
otro,  7  por  otra  cuatro. 


38s  aSo  i5^. 

Que  era  preciso  dar  orden  á  ]a  Tilla  de  AlanU  para  que 
DO  estorbase  á  loevci^GtftrQa  de  C)paltwÉiIl»^qM 
ra  paca  )a&  oiipaepasa^  por^l<ao:H4.yi|pflceRjAi\lfl9*8Uk)tqM 
siempre  habían  acostumbffado¿     '-  \ 

II  de  julio  de  1S71L.  En  once  de- julio  del  referido  año 
se  despachó  una  cédula  de  S.  M.  para  que  los  oficiales  de  las 
minas  de  Guadalcanal  no  cchf^^apff  de  Francisco  Pérez  de  Ca- 
nales de  la  plata  que  beneficiase  con  fu^o  maravedís  algunos 
de  lasque  debia  á  S.  M^  del  aeogw  que  se lehabiá  dado  ai 
fiado  poi; el óspipo  ccH3^?eQÍdo;  p^x]ique»  pasado  este,  pudíe« 
8en:bafierk>^€^^»uwl^pii^jfa4  qúe^  haUasm  saya  é  d^tw 

fiadofea  .    ••  .    ?  >!,  .      v.:  '       ■ 

La  orden  ipjte  Jos  qfidtíies  dé  las  minas  de  Guadalcanal 
fian  da  tener  fin  lapabo^  y  fábrica  y  áidmUü$traái9n  de  las 

dkhasmnas.' 

G>ntadiiría  de  las  minas ,  n&si.^  14. 
S4  de  julio  de  iSj%» 

El  R¥T.  .*^  Nuestros  oficiales  que  residís  en  las  tiñna*  dé. 
Ouadalcanal;  ya  habréis  visto  laxirden  que,  por  una  noestnk 
c^ula  que ,  con  acuerdo  de  los  nuestros  contadores  nuyoiet 
mandamos  despachar  á  seis  de  mar^o  dd  año  pasado  de  qui- 
nientos y  sesenta  y  cuatro^  pfoveiinos  que  se  tuviese  y  goiür^ 
dase  de.  allí  aj^pteeo.l^adiclMiS'intQls»  iansieerea* del  nú- 
mero de  oficiales  y  personas  qtfe  «m^  eUas  hahíain  de  servir  y 
ser  entretisnidas  y  ocupadas,  j-^oax  qué.aalario  cada  una ,  y 
los  que  se  habian  de  despedir,  xx>mo  ^1:  k>  que  fcoca  al  juga- 
do de  los  pleitos  y  negocios  que  ocurriesen  en  las  dichas  mi«* 
ñas,  y  gobierno,  y  administración  de  ellas,  según  mas  particii* 
larmente  se  contiene  en  la  dicha  cédula  y  despachos  que  so- 
bre esto  se  han  ási^o^^  k-fpit  pos.'^erirsos:  agora  ta¡h¿á  q^% 
habiendo  sido  idEbnnado  que,  para  la  buena  oxótía  qiM!^  ^ 
aquí  adelante  debe  haber  en  la  labor  y  fábrica  de  laa 
minas,  y  gobierno,  y  juzgado dellai^  4X)n viene  proven 
nar  algunas  cosas  d^erea^efoeatf»  «dft  como  ha¿a  1^9 
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tatfo,  7  manJatlo  ver  cerca  dcllo  lo  qne  resultó  de  la  visita 
que  por  orden  nviestra  tomó  Sancho  de  Paz  de  lo  tocante  á  lag 
dichas  minas,  y  tenida  relación  del  contador  Agostin  de  Za- 
rate que  lúe  á  ellas  iiUimamente  por  nuestro  niundadOí,  y  por 
oo^as  vías,  de  lo  que  cerca  desto  se  detiia  proveer;  mi  merced 
y  voluntad  es  que  agora  de  aquí  adelante  por  vog  los  dichos 
nuestros  oficiales  de  las  diclias  minas  que  al  presente  sois  y 
nielante  fuéredes ,  y  las  otraB  personas  qiie  en  ellas  sirven  y 
¿TfiereD  ,  se  guarde  la  forma  y  orden  siguiente*  Que,  por 
cnanio  de  ordinario  ocurre  y  §e  ofrece  nece^idatl  de  haljer  de 
tratar  y  conferir  vos  los  dichos  contador  y  tesorero  de  las  d¡- 
efaa»  mi  na»  algunas  cosas  que  se  deben  hacer,  y  prevenir,  y  or- 
denar ,  ansi  para  la  labor  y  beneficio  y  buen  f;obierno  dellas, 
y  que  estén  proveídas  y  bastecidas  de  lo  que  es  necesario  para 
U  comida  y  sustento  de  la  gente  que  en  ellas  trabaja,  y  para 
k»  qu6  toca  á  las  cosas  que  se  deben  comprar  y  tener  de  res- 
peto, como  para  las  fundiciones,  afinaciones^  y  desaguar  de 
bs  dichas  minas,  el  estado  en  que  está  la  labor  dellas,  y  de  la 
aaoera  y  por  las  partes  cjue  se  prosigue  y  debería  proseguir, 
y  d  cuidado  que  desto  tienen  los  plomeros,  capataces,  ade- 
iDadcMres  y  otros  oficiales  y  personas  que  allí  trabajan ,  y  la  or- 
den y  concierto  que  debe  haber  en  el  servicio  é  gobierno  de 
ki itigieDÍos  para  desaguar,  y  fundir,  y  moler,  y  lavar  lo* 
melriet,  y  en  la  guarda  y  buen  recaudo  del  los,  y  en  recoger- 
los y  sacarlos  de  las  dichas  minas,  y  en  otras  diversas  cosas 
IW  se  ofrecen  de  cada  dia,  para  que  es  necesario  c|iie  os  juntéis 
tjk  los  dichos  nuestros  oficiales ,  debiéndolo  haber  hecho  an- 
i¡,  no  habéis  guardado  esta  orden  tan  de  ordinario  conx> 
facía  snenester,  de  que  han  resultado  algunos  inconvenientes: 
y  pora  que  estos  se  eviten  de  aqui  adelante ,  y  se  haga  y  pro- 
fea  lo  que  convenga  á  mi  servicio  y  bien  de  las  dichas  mi* 
ñas,  es  mi  voluntad  y  mando  que  tres  días  de  cada  -  en 

loi  que  estiiviéredes  mas  desembarazados  de  los  oti\  i.  ^  cios 
que  son  á  vuestro  cargo,  y  las  horas  que  menos  falta  bagáis  á 
dios ,  os  juntéis  vos  los  dichos  nuestro  contador  y  tesorero  en 
bln^iMesa  donde  está  el  arca  de  las  tres  llaves,  que  es  donde  hasta 
abeii  juntado  nsííSL  la  paga  y  otras  cosas  tocantes  á  las 
lamad  ute  con  vosotros  á  Juan  López  Or- 

fotSí  irica  9  por  la  buena  relación  qut 
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tenenK)s  de  »u  persona  y  riileUdacl,  y  estar  informado  y  tener 
esperiencia  de  las  cosas  delta,  y  hallándose  asimismo  presente, 
cuando  os  juiítártxlea,  el  esíTibanode  las  dichas  minas,  tratéis, 
confiráis^  y  platiquéis  tcxlo  lo  que  ae  debiere  hacer,  proveer, 
prevenir  y  píxlenar  para  la  administración^  gobierno,  provi- 
sión, labor,  beneficio  y  buen  recaudo  dellas,  y  todo  lo  que 
mas  fuere  necesario;  y  lo  que  ausi  se  tratare  y  resol  viere, 
guardando  en  todo  las  órdenes  é  instrucciones  que  os  tengo 
dadas  sin  exceder  dellas,  se  asentará  y  porna  por  escrito  por 
el  dicho  eícribauo  en  un  libro  encuadernado  que  para  este 
efecto  mandamos  tengáis  alli,  señalando  el  acuerdo  y  acucttlos 
que  hiciéredes  los  dichos  contador  y  tesorero  en  el  diclio  Ubro, 
para  que  aquello  se  pouga  en  ejecución;  y  para  en  caso  que 
no  os  conforma  redes  ambos  de  toda  a>nform¡dad  en  algunos 
de  los  dichos  negocios,  tenemos  [Xjr  bien  que,  en  lo  que  estii- 
viéredes  diferentes,  dé  su  parecer  el  dicho  Juan  López  Ordo- 
ñez,  mayordomo  de  las  minas,  y  que  se  esté  y  pase  por  lo 
qtie  á  todos  tres,  ó  á  los  dos  de  vosotros  pjrecierc:  y  porque 
otrosí  habernos  sido  informado  que  en  algunas  ausencias  ó  en- 
fermedades de  los  dichos  nuestros  oficiales  no  ha  habido  tan 
buena  orden  como  sería  menester  en  la  lalx>r  de  las  diclias 
minas,  tenemos  por  bien  y  mandamos  que  de  aquí  adelante 
todas  las  veces  que  alguno  de  vosotros  hiciere  alguna  ausencia 
dellas  con  nuestra  Ucencia ,  y  por  esta  causa  ó  por  e^ar  enfer- 
mo, ó  con  algún  otro  justo  impedimento,  no  pueda  servir  ni 
entender  en  las  cosas  de  su  oficio  pí:»r  su  persona ,  que  en  este 
caso,  y  durante  su  audencia,  enfermedad  ó  impetlimento  del 
tal  oficial,  sirva  y  resida,  y  quede  sostiiuido,  y  Nos  sostitui- 
mos  eu  su  lugar  al  dicho  Juan  López  de  Ordoñex,  de  manera 

'  que  siempre  haya  dos  oficiales  para  lo  que  se  hobicre  de  pro- 
veer y  ordenar,  Y  atento  que,  conforiuc  a  la  onlen  que  tene- 
mos dada ,  entendiendo  que  ausi  conviene  al  buen  recaudo  y 
guarda  de  los  metales  y  plata  que  dellas  se  saca,  debe  haber 
tres  llaves  de  diferentes  ceiTaduras  en  las  partes  donde  esto  ae 
tiene  y  guarda,  las  cuales  llaves  solían  tener  los  nuestros  tieso- 
reros  ,  contador  y  veaior,  cuando  habia  todos  tres  oficiales  cu 
ellas,  y  como  quiera  que  de  la  dicha  visita  y  relación  que  w* 
Demos  consta  que  toclavía  hay  estas  tres  llaves,  que  la  una 
dellas  tenéis  vos  el  nuestro  tesorero,  y  las  otras  dos  vos 
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uesiro  contador,  es  mi  voluntad  que  una  destas  tres  llaves  8e 
y  entregue  luego  al  dicho  mayordomo  Juan  López  Ordo* 
E,  para  que  él  la  tenga  y  esté  en  su  poder  según  y  de  la 
era  que  la  tenia  el  dicho  veedor,  y  cuando  9c  hohierca 
abrir  las  dichas  cerraduras,  vmyan  á  hacerlo  personalmen- 
las  mismas  personas  que  las  tienen  sin  darlas  á  otra  aingu- 
,  sino  fnerc  en  caso  de  enfermedad  ó  ausencia ,  que  en- 
tonces premitlmos  que  puedan  enviar  la  llave  con  una  per* 
Kna  la  que  les  pareciere  que  sea  de  confianza,  sin  que  por 
zon  de  lo  susodicho,  en  que  de  nuevo  mandamos  se  halle  el 
dicho  Juan  Liopcz  Ordoñe^ ,  haya  de  llevar  ni  Heve  mas  sala^ 
rio  del  que  ahora  tiene  con  su  oficio  de  mayorrlomo ,  pues 
no  se  le  acrecienta  trabajo  ni  ocupación  considerable  ó  mas  de 
lo  que  él  es  obligado  á  hacer  por  razón  de  su  oficio  de  mayor* 
domo:  y  porcjue  la  comisión  que  hasta  aquí  se  ha  dado  para  lo 
<jut  toca  al  juzgado  de  las  dichas  miuajs,  solamente  ha  sido  pa^^ 
ra  conocer  de  los  pleitos  y  delitos  que  acaescieren  en  ellas  y  en 
sus  terminas  y  destrlto  entre  cualcfquier  oficiales  y  personas 
que  en  ellas  trabajaren ,  y  eo  los  casos  que  meramente  tocan 
é  justicia^  sin  que  se  comprenda  en  esto  otras  cosas  del  gobier» 
no  y  adminiMracion  de  Ub  dicha»  minas ,  según  lo  que  resul'^ 
ta  de  la  dicha  visita  y  relación  que  tenemos,  no  se  haguanlado 
esto  ansí  enteramente,  antea  las  personas  que  han  sido  y  son 
nombradas  por  jueces  de  las  dichas  minas,  que  con  color  des- 
^a  comisión  se  han  entremetido  y  embarazado  en  otras  cosas 
Biera  della  que  no  les  tocaba ,  ocupándose  en  esto  y  dejando 
^e  atender  á  lo  demás  que  como  oficiales  de  las  dichas  minas 
eran  obligados;  mandamos  y  declaramos  que,  de  aqui  ade«- 
lante,  el  que  es  ó  fuere  juez  de  las  dichas  minas,  se  entienda 
que  solamente  lo  lia  de  ser  en  aquellas  cosas  y  casos  y  pleitos 
eeviles  y  crcminales  que  de  oficio  y  entre  partes  ocurrieren,  y 
^actemlo  en  ello  justicia :  y  que  lo  que  toca  á  la  administra- 

K>n,  beneficio,  y  gobierno  de  las  minas,  y  labor  y  provisión  de 
as,  y  postura  de  los  mantenimientos  y  6tra«  cosas  desta  cali- 
dad, y  hacer  cumplir  y  trabajar  á  los  destajeros  y  peones  y 
otras  personas  que  en  las  dichas  minas  sirven  y  trabajan,  y  to- 
do lo  demás  que  toca  y  concierne  á  los  oficios  de  vos  el  dicho 
nuesU'o  contador  y  tesorero  ([ue  no  son  pleitos  en  que  se  ha 
de  determinar  y  sentenciar  por  justicia ,  lo  hayáis  de  Ijiacer  y 
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tratar,  resolver,  y  ejecutar  ambos  oficiales  juntafneotcii  y- jonta» 
ros  para  ello,  y  tener  libro  de  acuerdo,  llamaodo  á  las  dichas 
juntas  al  dicho  mayordomo  y  escribano  según  dicho  es ;  y  es* 
ta  orden  mandamos  que  se  tenga  y  guarde  de  aqut  addante^ 
hasta  que  otra  cosa  proveamos,  poff;entender  que  ansí cotivio* 
ne  á  nuestro  servido'  y  ejecución  de  ia  justicia,  y  biéo.  de  los 
n^ocios  de  las  dichas  aminas.  T  porque  de  ia  dnfaá  Tinta-  y 
de  lo  ique  vosotros  ños  habéis  escrito  se  entiende  que  algunas 
Teces  se  ofrece  neceñdad  de  haber  de  poner  algunas  «guardas^ 
por  los  dias  qué  Son  menester,  que  asistan  al.  ver  sacar  de  los 
pozos  y  minas  el  metal  que  en  ellos  se  halla^  y  al  'catar  los 
plomeros  que  alli  trabajan  en  las  fundicumeS  é:  afinaciones 
que  se  hacen  de  los  metales,  y  que,  por  tener  orden  nuestra 
para  no  hacer  ningunos  gastos' en  esto  del  salario  de  las  goar- 
daa,  ni  en  otras  cosas  extracrdinarioai  sin  queseoe  inand»(fde 
acá ,  resultan  algunos  inconvemetiteslen  daño  de  írocam-lift» 
cienda,  por  dejarse  por  este  respeto  de  fi:^dir  los  metaka,  y 
de  hacerse  otras  cosas iúdlesá  las  dichas  münas;  para  que  en 
esto  se  provea  lo  que  convenga,  os  mandamos  que,  luf^  que 
esta  recibáis,  os  juntéis,  y  tratéis,  y  confiráis  lo:qiie-ccHncá  -dérto 
^  debe  hacer  ^  y  nos  envida  .rioitibndaa  algbnavtpérÉboas  <de 
fxnr'  allá  que  sean  de  toda  confianza  ^  hálxks  para  essri  oficio 
de-guardas,  y  vuestro  parfced  de-las  que  serán  menester,  y 
por  qué  tiempo  del  auo,  y  c^ué  salario  sería  bien  dárseles^  á 
respecto  de  un  tanto  pot  año  por  el  tiempo  que  en  ello  se  ho* 
llieren  de  ocupar,  que  ha:  de  ser  precisamente  el  que  >f¡Dere 
menester  y  no  mas,  para  que  visto  se  os  eávie  de  acá  la  or* 
tkn  que  en  esto  se  ha  de  tener  para  adelante.  Y  porque,  como 
•abéis,  ha  muchos  años  que  estas  núnas,  no  emba^^t»  que  se 
continua  al  fabrica  dellas,  y  se  han  hecho  y  hacenenMoa)^ 
gunos  gastos,  andan  flacas,  como  quiera  que,  s^un  lo  que  nos 
habéis  diversas  veces  escripto^  está  descubierto  yse  va^siguieodd^ 
aunque  en  lo  muy  hondo,  la  vena  del  metal  con  mndia  d^ 
mostración  y  esperanza  de  riqueza ,  y  porque  ya  podéis  eúfi^ 
siderar  de  la  importancia  que  seria  para  ayuda  á  nuestrasiai^ 
cesidades  que  sé  pusiese  mucha  diligencia  en  desfirotar  í  '^^ 
chas  minas  con  todo  d  calor  que  fuese  posible^ 
mos  que  también  tratéis  luego  deste  punto,  y 
Blanco  ya  los  otros  capataces  y  personas  qu 
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espeivncl^^  le  mire  y  confiera  lo  que  en  esto  se  poclria 
*  ^  y  ú  sería  bien,  según  el  esta  tío  y  tieniostrieíou  tle  la 
Y  metal  líescublerto ,  engrosar  la  labor  della  meüeodo 
peones  y  plomeros  que  trabajen,  y  caven,  y  saquen  metal, 
ú  iiay  disposición  para  esto  en  lo  hondo  de  la  mina^  y  el  ser- 
vicio y  gasto  que  se  acrecentarla  por  esto,  y  el  provecho  que  * 
podría  resultar  á  buena  estiniadoa,  sobre  que  nos  eüvía- 
con  la  mayor  claridad  que  ser  ptKlíere,  la  resolución  que 
Coniare,  con  el  parecer  de  cada  uno,  yejado  sobre  preaupues^ 
que  lo  que  en  esto  se  liubicre  de  gastar  ha  de  salir  de  las 
amas  minas, — Otrosí:  hal>emos  entendido  del  dicho  contador 
|Zárate  y  por  algiuias  cartas  vueati-as  que^  con  el  ingenio  que . 
[hizo  en  ellas  maestre  Hant/,  alemán^  [jara  desaguarlas,  se  tiene 
[iDucha  costa  y  trabajo,  |x>rque,  dcnias  de  ser  necesario  para 
traerle  y  gobernarle  ocho  y  algunas  vece»  doce  acémilas  coa 
eiuseaívo  trabajo,  la  mayor  parte  del  tiempo  seócu|xi  un  herré* 
ro  ea  concertar  y  reparar  el  chclio  ingenio  demás  de  la  oI>ra  de 
la  earpiateria ,  y  los  peones  y  gente  que  anda  ocupada  en  el . 
sacar  del  agua  en  que  liay  mucho  gasto  ordinario,  y  que  lo  , 
peor  de  todo  es  que,  jxir  ísubir  el  agua  de  muy  hondo  y  con 
gran  fuerza  y  violencia ,  «e  teme  que  el  dicho  ingenio  se  ha  r 
dbdeibaratar  y  hundir^  de  que  resultaría,  no  se  desaguando 
las  minoí)  como  en  este  caso  necesariamente  habla  de  suceder, 
hundirse  todo,  y  que  esto  se  podría  prevenir  é  remediar 
abriéndose  una  contramina  acia  un  valle,  con  so  paso  y  cor- 
rimte,  poi*  donde  se  podría  desaguar  con  bombas^  tornos  ú 
ütn  manera  mas  fúcil,  segura,  y  menos  costosa,  y  aun  podría 
icr  qiie  por  la  parte  donde  se  ha  de  abrir  la  dicha  contrami-* 
m  8C  Cúpajse  metal,  por  haberle  habido  encima  della  en  aque*  / 
Ua  derechera,  y  que  la  costa  y  gasto  désto,  dándose  á  destajo  á 
personas  que  se  obliguen  de  hacerlo  y  den*seguridad  del  lo,  jx)- 
tlria  llegar  á  dos  mil  ducados,  poco  mas  6  menos :  y  ¡lorque 
paresoe  que  conviene  que  en  esto  se  ponga  luego  remedio,  os 
mandamos  que,  habiéndoos  juntado  y  llatnndo  personas  prá- 
ticfts  deste  negocio,  se  platique  lo  que  en  ello  se  debe  hacer, 
■lodola  bien ,  y  echando  las  medidas  y  niveles  que  se  de- 
f,  manera  que  se  vaya  sobre  buen  fundamento, 
^  lugar  se  habrá  de  hacer  la  contramina ,  j 
^  en  los  ingenios  para  desaguar  se 
49: 
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I  de  hacer ,  y  con  qué  condiciones  y  partidos  se  han  de  dar  loi ' 

[destajos ,  y  lo  demás  que  en  esto  se  debiere  prevenir  y  mirar 
■para  que  se  haga  como  convenga ,  enviando  de  tocio  relación 
con  lo  que  pareciere  brevemente  para  que  se  os  envié  á  man- 
dar lo  que  se  ha  de  hacer ^Y  porque  tenemos  entendido  que 

los  esclavos  que  sirven  en  esa  fábrica,  como  ha  muclio  tiempo 
que  lo  hacen  algunos  dellos,  están  y  son  ya  inútiles  para  tra- 
bajar como  convernla  en  las  diclias  minas;  también  mirareis 
COQK)  está  esto,  y  la  orden  que  oe  parece  que  se  podría  tener 
Len  renovar  algunos  dcllos,  y  en  qué  número,  trocándolos,  ó 
I  vendiéndolos  para  haber  otros,  y  nos  avisareis  dello. — ^Y  por 
Ique  queremos  saber  qué  cantidad  de  plomo-plata,  y  plata  fi- 
Ua,  y  metal  sin  fundir  ni  afinar  hay  al  presente  en  esas  mi- 
nas, y  lo  que  tt>tlo  esto  pcxlria  raontir  y  valer  reducido  á  una 
cantidad,  según  lo  que  se  entendiere  de  la  ley  que  tienen  lo8 
idichos  metales,  os  mandamos  nos  enviéis  luego  relación  desto 
I  y  del  tiempo  en  qixe  se  podrian  acabar  de  fundir  y  aBnar, 
lusándose  en  ello  de  buena  diligencia.  Loque  mas  que  hay  que 
decir  en  respuesta  de  lo  que  habéis  escrito,  veréis  por  la  car- 
ta de  mis  contadores  mayores  á  que  me  remito:  y  asentareis 
el  traslado  desta  mi  carta  en  los  libros  que  vos  el  dicho  nues- 
tro contador  tenéis  de  las  dichas  minas,  y  en  el  libro  del 
acuerdo  que,  coruo  dicho  es,  ha  de  haber,  y  la  original  con 
todas  las  instrucciones  y  ordenanzas  que  tenéis  cerca  de  lo 
que  toca  á  vuestros  oficios  y  atlministracion  de  esa  hacienda, 
mandamos  que  se  |X>nga  en  el  arca  de  las  tres  llaves  por  in- 
ventario, para  que  haya  en  ella  razón  de  todo  lo  que  tene- 
mos mamlado  é  proveido ,  y  siempre  que  convenga  pcxlamoe 
entender  y  saber  como  lo  cumplís  y  guardáis.  De  Madrid,  i 
veinte  y  cuatro  dias  del  mes  de  julio  de  mil  y  quinientos  j 

setenta  y  dos  años Yo  el  Rey —  Por  mandado  de  S.  AL — 

Juap  de  Escobedo. 

^  ■  En  veinte  y  dos  dias  del  mes  de  agosto  de  mil  y  quinien- 
tos y  setenta  y  dos  años,  se  sacó  este  traslado  de  la  cédula  ori- 
ginal de  S,  M.  y  el  concierto  con  eUa ,  el  cual  va  cicito  y  ve 
dadero  según  por  él  parece ,  la  cual  dicha  cédala  oi 
metió  en  la  caja  de  las  tres  llaves»  según  S.  VL 
dñ, Martin  Lop^  de  Yeribar. 
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'^7  de  setiembre  de  iS^a.  En  veinte  y  siete  de  setiembre 
fiel  mtsaio  año  dieron  parte  los  ofícialee  que  el  pozo  tle  que 
hablaron  en  8U  carta  de  cuatro  de  julio  ^  salió  con  mucho 
guijo  y  de  poco  producto.  En  los  quince  dias  últimos  €e 
volvieron  á  presentar  buenos  ojos  de  metal,  de  un  estado 
de  largo,  y  de  ancbo  jx^r  la  una  parte  una  cuarta,  por  el 
cnedio  muy  poco  menos,  y  por  la  otra  parte  media  cuarta. 
Siguen  descí  ibieiido  el  estado  de  las  demás  mi  netas  y  ¡x>?08» 
testeras  y  puentes ,  en  todos  los  cuales  babia  metal ;  pero  los 
crfidales  opinal>an  que  no  se  desbaratasen  las  traviesas  por 
d  peligro  de  los  hundimientos. 

Que  en  veinte  de  setiembre  se  enviaron  á  Sevilla  dos  mil 
dncuejita  marcos,   tres  onzas,  y  cuatro  ochavas  de  plata  fina. 

Que  habría  de  relaves  yíobres  cuarenta  arrobas  de  fundi- 
ciones, que  darian  ciento  sesenta  arrobas  de  plomo,  y  dos- 
áeotos  cuarenta  marcos  de  plata  fina. 

De  relaves  de  metal  rico  sesenta  fundiciones,  de  trescien- 
t^  arrobas  de  plomo,  que  darian  trescientos  marcos  de  plata. 

De  metal  macho  rico  sesenta  fundiciones ,  que  produci- 
nan  ochocientas  arrobas  de  plomo,  de  á  diez  y  seis  marcos  de 
plata  por  quintal,  ó  tres  mil  doscientos  marcos  de  plata  fina. 

Total  3  cuati'o  mil  y  cuarenta  marcos  de  plata* 


#  #  «  # 

8  de  noviembre  de  iS^a,  Con  fecha  ocho  de  noviembre 
Idel  referido  año  avisaron  los  oficiales  que  Juan  López  Ordo^ 
l¿ez,  mayordomo  de  las  minas,  habia  ¿iliecido  á  siete  de  oc- 
Ltubre  anterior. 

Dan  razón  de  la  cantidad  de  metales  existentes,  y  que  se 
[prosiguia  la  labor.  Que  no  se  debia  hacer  mucho  alto  á  que 
[algunas  veces  desapareciese  ó  se  adelgazase  la  vena,  pues  era 
ordinaria  en  minas. 

Que  el  ensayador  Francisco  Bobadilla  se  habia  marcha- 

doá  las  Indias ,  y  que,  aunque  se  babia  procurado  llevar  eji 

"r  á  David  Lucas,  alemán,  que  estaba  en  el  Almadén^ 

tía  logratlo.  De  coosiguiente,  se  concertaron  con  Cris- 

errez,  platero,  buen  oficial,  que  liacia  su  oficio 

«iia& 
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Qae  Francisco  Pérez  de  Canales  se  había  marchado  al 
rio  de  la  Plata ,  y  dejado  en  su  lugar  para  el  asiento  qoe  tef  * 
QÍa  concertado  con  la  Real  hacienda,  á  Juan  su  hijo* 

*  »  *  » 

Jsiento  tomado  con  Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan^ 
sobre  la  labor  de  los  pozos  y  minas  iñe/as  que  S.  M.  soüa 
labrar  en  el  término  que  dicen  de  los  Azores^  y  la  Nava^ 
y  otros  pozos  que  están  hundidos  en  las  dichas  minas 
de  que  se  encargan  por  término  de  cuatro  años. 

GonUdunat  generales,  núin.  85 1. 
10  de  noviembre  do  1 072. 

.  '  Lp  <c{ue  por  mandáxlo de  S.  M.  se  asienta  y  conciettaiCGni 
Alonso  Criado,  yecino  de  la  villa  de  Aracena,  y  Gregorio  Ba^ 
ffagan,  vecino  de  esta  villa  de  Madrid,  sobre  la  labor  de  los 
posos  y  n¿nas  viejas  que  S.  M.  solia  labrar  en  el  téroúno  de 
la  villa  de  Araoeoa,  que  dicen  de  los  Azores,  y  la  Nava,  y 
otros  pozos  que  están  hundidos  en  las  dichas  minas,  de  que 
se  encargan  por  tiempo  de  cuatro  años ,  es  lo  siguiente. 

Primeramente:  por  cuanto  ha  mucho  tiempo  que  se  de- 
jatv  de  labrar  én  nombre  y  por  cuenta  de  S.  M.  las  dichas  mi- 
nas y  pozos  de  AJraceoa,  que  solian  estar  á  cargcrde  Lope 
Diaz  de  Mercado^  poi^  éazon  de  haberse  acabado  ó  perdido  el 
metal  ó  vena  rica  que  en  ellas  solia  haber,  y  por  eaccusac  Um 
gastos  y  costas' que  en  la  dicha  labor  y  fábrica  se  tenia,  que 
eran  mayores  que  el  provecho  que  delLos  se  sacaba ;  y  agora 
los  dichop  Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan  han  ocurrido 
al  consejo  de  hacienda  de  S.  M.  donde  se  ha  tratado  y  Concer- 
tado oan  ellos,  y  faabiéiidoeé' primero  consultado  á  S.  M.,  que 
se  hayan  de  encargar  y  encargarán  de  labrar  y  beneficiar  á,. 
su  costa  y  riesgo  y  ventura  todas  las  dichas  minas  de  la  Nava, 
y  de  los  Azores ,  y  las  otras  minas  viejas  que  se  solian  labrar 
por  cuenta  y  en  nombre  de  S.  SI  en  el  dicho  término  dé 
Aracena,  y  estaban  á  cargo  del  dicho  Lope  Diaz  de  Merca*-. 
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do,  per  tiempo  de  los  diclins  cuatro  años,  qiie  han  de  comen*- 
zar  a  correr  y  contarse  desde  primero  dia  del  mes  de  diciem* 
l»re  deste  año  de  mil  quinientos  setenta  y  dos,  para  el  cual 
día  se  les  han  de  iialier  entregado  las  herramientas  y  otros  {-íer- 
trechos  que  en  tíem]io  del  dicho  Lope  Diaz  de  Mercado  eolia 
iiaber  en  Lis  dichas  minas  para  la  labor  y  servicio  de  ellos^ 
como  adelante  irá  declarado. 

Itera:  que  los  íobredlclios  sean  obligados  á  labrar  y  bene- 
ficiar los  dichos  jx)70s  y  minas,  y  usar  en  ello  de  toda  indus- 
tria y  diligencia,  metiendo  y  trayendo  de  ordinario  á  su  cos- 
ta ioe  oficiales,  plomeros,  y  peone»  que  sean  menester,  de  nta- 
llera  qiie,  jxir  lo  menos,  trabajen  continuadamente  en  las  di- 
chas minas  ocho  personas  sin  alzar  mano  del  las  en  todo  el 
año,  teniendo  cuidado  de  abrir  y  limpiar  las  dichas  minas  y 
pozos  que  estuvieren  ciegos,  y  caldos,  y  hundidos  para  cotí  ti- 
cuar  la  LiL>or  dcllos,  de  manera  que  se  puedan  labrar;  y  que 
ic  la  misma  manera  que  ellos  lo  tuvieren  en  feu  tiempo,  lo 
kfaayan  de  dejar  y  dejen  en  pie  y  rcjiarado  al  fin  deste  asiento, 
no  emliargante  que  al  presente  estén  las  dichas  minas  y 

ó  parte  dellos  caídos,  hundidos,  y  ciegos, 
Y  por  cuanto,  del  tiempo  €[ue  se  laboban  |K>r  cuenta  de 
M,  y  en  su  Real  nombre  las  dichas  minas,  diz  que  quedar 
y  están,  en  ser  en  la  casa  de  la  fiibrica  de  las  dichaa nú^ 
aas,  y  cji  otras  partes  en  la  dicha  villa  de  Aracena,  ciertos 
[tfiertrechos  y  beiTamientas  de  poco  valor  que  dicen  no  valdrá 
|*todo  ducientos  ducados,  se  asienta  que  estas  se  hayan  de  dar 
4y  entregar  luego  á  los  sobredichos  jx)r  inventario,  cuenta  y 
I^Tazon  ante  escribano ,  y  jx^r  tasación  délo  que  valiere  cada 
•cota  al  riempo  del  entrego,  hecho  por  personas  que  lo  entieudaii 
y  sobre  juramento  que  para  ello  tiagan;  la  una  nombrada  por 
la  persona  que  señalaren  los  oficiales  de  S,  M.  que  sirven  eo 
I  4as  minas  de  Guadalcanal,  y  la  otra  por  los  dichos  Alonso 
hCrtado  y  Gregorio  Barragan;  y  si  no  se  concertaren,  se  nom- 
bre por  ambas  partes  un  tercero:  de  las  cuales  cosas  se  pue- 
dan aprovechar  y  aprovechen  en  todo  el  tiempo  deste  asiento 
para  labrar  las  dichas  minas  ^  con  que  al  fin  del  las  hayan  de 
volver  á  quien  S.  M,  mandare,  tales  y  tan  buenas  comoestuvie- 
ten  al  ticm[X>  que  las  rcscibieren^  y  por  la  misma  cuenta^  y  no 
i     laóendo,  han  de  pg^tr  entonces  á  S*  M.  lo  ea  que  así  fue- 


I 
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t«ren  tasadas,  eñ  reales  de  contado;  y  que  asimismo  seles  hayah 

■-de  dar  y  den  por  el  dicho  tiempo  las  casas  de  la  fábrica  de  las 

Ijminas  que  allí  tiene  S.  M.  pira  que  se  aprovechen  del  las,  vol- 

■'•TÍéndolas  al  fin  deste  asiento  reparadas  y  aderezadas,  para  que 

PiSe  pueda  vivir,  no  ciiibargante  que  agora  no  lo  estén. 

I,       ítem:  que  haya  de  ser  y  sea  para  los  dichos  Alonso  Cría*- 

máo  y  Gregorio  Barragan  toda  la  plata  y  metal  que  ca varea 

B^  sacaren  de  las  dichas  minas  durante  los  dichos  cuatro  anos, 

Wj  llevarlo  libremente  con  las  limitaciones  y  condiciones  que 

I-de  suso  irán  declaradas;  esto  por  razón  de  las  costas  y  gastos 

-que  ellos  han  de  hacer  de  su  propia  hacienda  en  la  labor  y 

reparo  de  las  dichas  minas,  y  en  abrir  y  limpiar  los  pozos  y 

venas  dellas,  y  por  lo  que  por  esta  razón  nos  han  de  pagar 

en  cada  un  año,  como  adelante  irá  declarado,  sin  que  en  esto 

se  les  pueda  poner  ni  ponga  ningún  embarazo  ni   impedí- 

mentó* 

<       ítem :  con  condición  que  si,  durante  el  tiempo  de  los  di- 
chos cuatro  años  de  este  asiento,  acaesciere  descubrir  los  di- 
chos Aloneo  Criado  y  Gregorio  Barragan  ^  ó  las  personas  que 
trujeren  en  la  labor  y  beneficio  de  bs  dichas  minas,  alguna 
^níná  ó  minas  que  acuda  el  metal  dellas  á  razón  de  dos  mar* 
eos  de  plata  por  quintal  de  tierra  ó  de  alli  arriba,  los  di- 
chos Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan  sean  obligados  á 
manifestarlas  y  registrarlas,  luego  que  la  tal  mina  ó  minas  se 
hallaren,  ante  los  alcaldes  ordioaríos  de  la  villa  de  Aracena, 
'j  de!  escribano  del  concejo  della,  y  tomar  por  testimonio  sig- 
nado de  la  dicha  manifestación  y  registro,  y  que  lo  mismo 
hagan  dentro  de  otros  cuatro  días  adelante  ante  los  oficiales 
de  las  dichas  minjs  de  Guadalcanal,  quier  sean,  la  dicha  mina 
6  minas,  ó  pozos  que  asi  descubrieren^  que  acudan  á  tos  di- 
chos do$  marcos  de  plata  por  quintal  de  tierra  de  las  minai 
y  pozos  viejos  que  aflora  hay ,  ó  de  los  que  de  nuevo  hicie- 
ren y  labraren  los  dichos  Aloneo  Criado  y  Gregorio  Barra- 
gan, y  no  lo  haciendo,  pierdan  todo  el  metal  que  sacaren  de 
las  dichas  minas  ^  y  (lemas  de^to,  incurran  los  susodichos  en 
pena  de  dos  mil  ducados  para  la  Cámara  de  S*  M. ,  y  que  asi 
descubierta,  quede  á  elección  de  S.  M.  tomarles  la  tal  mina^ 
minas  para  que  se  labren  en  su  real  nombre,  y  que  qi 
doselaa,  se  les  paguen  eotouces  dos  mil  ducados  por 
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le  lo  primero  que  dellas  se  sacare^  quitas  costas^  por  su  pre- 
ño y  trabajo,  con  que  ellos  pague»  to  que  debieren  basta 
iconces  He  lo  corrido  de  los  eeiscieotog  ducadoa  que  hao  de 
agar  á  S.  M*  cada  año  por  las  dichas  minas,  como  adelante 
declarada 

Otrosí:  con  condición  que,  si  S,  M.  fuere  servido  loinar  los 
liclios  [X)zos  y  minas,  y  en  cualquier  tiempo  de  los  dichos 
airo  añoa,  para  que  se  beneficien  y  cobren  en  su  Real  nom- 
bre, ó  para  hacer  algún  asiento  con  los  Fúcares,  é  con  otras 
ersoaas  que  lo  pueda  hao<*r ,  dando  entonces  á  los  dichos 
[ÁI0U8O  Criado  y  Gregorio  Barragan  por  lo«  gastos  y  costas 
ique  hubieren  hecho  en  labrar  los  ilichos  pozos  y  minas  hasta 
llUi^  dos  mil  ducados  |3or  una  vez,  con  que  ellos  paguen  lo 
wne  estuviere  corrido  de  la  cantidad  que  han  de  dar  á  S,  M. 
[•por  raion  deste  asiento,  y  lo  que  montaren  las  dichas  herra- 
Tmientas  que  se  les  entregaron,  según  dicho  es. 

Otrosí:  que  si  Dios  fuere  servido  que  descubran  las  mi- 
[lias  ricas  que  aUi  soba  haber  que  se  deciau  de  los  Azores,  y 
[de  la  Nava^  é  algún  ramo  dellas,  sean  obligados  á  manifes* 
rtarbs  el  mismo  día  que  las  descubrieren  ante  la  justicia  de 
Aracena  y  esc!ribano  del   concejo  della^   y   dentro  de  cuatro 
dias  adelante  ante  los  ilichos  oficiales  de  Guada Icaual^  so  pena 
I  de  perder  los  metates  que  hubieren  sacado,  y  mas  incurran 
en  pcoa  de  tres  mil  ducados  para  la  cámara  de  su  Magrstad. 
ítem:  que  por  razón  de  darles  S*  M.  ucencia  que  labren  y 
'  se  aprovechen  de  ks  dichas  minas,  según  dicho  es,  por  tiempo 
t  de  los  dichos  cuatro  años,  los  dichos  Alonso  Criado  y  Gregorio 
Barragan  hayan  de  dar  y  pagar  á  S,  M*,  ó  á  quien  en  su 
real  nombre  lo  hubiere  de  haber',  en  cada  uno  de  los  dichos 
cuatro  años  seiscientos  ducados,  que  montan  ilocientas  é  vein- 
te é  cinco  mil  maravedís,  puercos  y  pagados  en  las  minas  de 
ICuadatcanal  ó  en  Sevilla,  á  quien  y  cómo  S.  M  lo  mandare^ 
[de  seis  en  seis  meses  en  reales  de  contado,  y  que  la  primera 
[faga  ha  de  ser  en  fin  del  mes  de  mayo  del  ano  venidero  de 
'nril  quinientos  setenta  y  tres,  y  a&i  subcesivameote  las  demás 
paf^as  hasta  ser  cumplidos  los  dichos  cuatro  años,  habiéndo- 
m  dichas  herramientas  para  principio  del  di- 

í  desee  año  con  que  eomiencen  á  lab 
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ítem:  que  los  sobredícboe  sean  obligados  á  dar  y  éta 
dentro  de  dos  meses  primeros  aíguientes  nansas  legas,  llanas 
y  abonadas  ante  los  dichos  oficiales  de  Guadalcanal ,  asi  de 
pagar  á  S.  M.  los  dichos  seiscientos  ducados  en  cada  uno  de 
los  dichos  cuatro  años  á  los  plazos  que  de  suso  van  decla-v 
rados,  coooo  de  que  guardarán  y  cumplirán  todo  lo  demás 
contenido  en  este  asiento ,  é  que  volverán  al  fin  del ,  ó  siem- 
pre que  S.  M.  les  mandare  tomar  las  dichas  minas  en  cual- 
quiera de  los  casos  que  en  él  van  declarados  las  dichas  her- 
ramientas y  pertrechos,  ó  pagarán  el  valor  dellas,  y  que  ansi* 
mismo  volverán  las  dichas  casas,  y  que  en  todo  guanlarán  y 
cumplirán  lo  contenido  en  este  asienta 

ítem:  que  los  metales  que  los  susodichos  tuvieren  cava- 
dos y  sacados  de  las  dichas  minas  y  pozos  al  fin  de  loe  cnatro 
años  deste  asiento,  los  puedan  beneficiar  en  la  casa  de  la  (nn«- 
dicioo  que  aUi  hay ,  non  embarazándola  por  esto  para  la  la- 
bor que  adelante  se  hubiere  de  hacer  de  las  dichas  minas,  con 
que  cada  año  vayan  fundiendo  todo  el  metal  que  pudieren 
de  lo  que  fueren  sacando  aquel  año,  sin  dejarlo  para  hacerlo 
después  de  los  cuatro  años;  y  que  la  plata  que  asi  sacaren  en 
todo  el  dicho  tiempo  la  hayan  de  enviar  los  sobredichos  á 
marcar  á  las  dichas  minas  de  Guadalcanal,  y  no  á  otra  partse 
alguna ,  y  que  no  puedan  vender  ninguna  plata  sin  que  pri- 
mero  esté  marcada  en  las  dichas  minas ,  so  pena  de  tenerla 
perdida ,  conforme  á  lo  contenido  en  las  ordenanzas  dé  las 
minas. 

ítem:  que  otras  ningunas  personas  si  no  fueren  los  dichos 
Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan ,  ó  los  oficiales  y  peo- 
nes y  plomeros  que  ellos  metieren  y  tru jeren  para  labrar  las 
dichas  minas  y  pozos,  no  puedan  entrar  en  ellas  á  labrarlas^ 
ni  tomar,  ni  buscar,  ni  sacar  metal  durante  los  dichos  cua- 
tro años,  si  no  fuere  en  el  caso  ó  casos  contenidos  en  este 
asiento  de  que  S.  M.  las  mande  tomar  para  que  se  beneficien 
por  su  cuenta ,  y  que  en  caso  que  alguna  persona  ó 
nas  se  atrevieren  á  entrar  en  las  diclias  minas  á  cavíat  ét 
deltas  algún  metal  sin  licencia  y  conseutimienttv 
dios  Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan,  y.e|l 
dellos  denunciaren  ó  querellaren  de  las  tsJm 
justicia  de  la  villa  de  Aracena,  les  hayan  i 
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breTemente  justicia «  y  castigar  á  los  culpa^Tos,  y  que  asi 
destos  casos  como  de  los  otros  que  se  ofrecieren  tocantes  á 
lo  conteoiilo  en  este  asiento,  se  lia  ya  de  conocer  y  conoz* 
ca  en  grado  de  apelacíOQ  en  la  contaduría  mayor  de  ha* 
cieoda  de  S.  M.  donde  están  los  libros,  registro,  cuenta  y 
razón  de  las  dichas  minas,  y  no  en  otro  tribunal  alguno. 

Que  te  les  baya  de  dar  y  den  desde  luego  todos  los  recau* 
dos  necesarios  en  la  forma  que  convenga,  para  que  puedan 
entrar  á  labrar  y  beneficiar  las  dichas  minas,  y  se  les  entre- 
gue las  dichas  herramientas  y  casas. 

Que  desde  luego  se  hayan  de  obligar  y  obhguen  los  di- 
chos Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan  á  todo  lo  conteni- 
do en  este  asiento^  entretanto  que  lo  acaban  de  afianzar,  se- 
gún dicho  es,é  que  con  esto  lo  haya  de  ratificar  y  ratifi- 
que S.  AL 

Para  lo  cual  todo  que  dicho  es  asi  tener,  guardar  y 
eamplir  los  dichos  Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan  obli- 
garon sus  i^crsunas  y  bienes  muebles  y  raices  habidos  y  por 
haber «  que  darán  y  pagara n  á  S.  M,  ó  á  quien  por  S.  M.  lo 
hubiere  tie  haber,  los  dichos  seiscientos  ducados  en  cada  una 
de  los  dichos  cuatro  años,  según  y  como  en  este  dicho  asiento 
va  declaradlo,  y  darán  las  dichas  fianzas  al  dicho  plazo,  so 
pena  que,  si  al  dichü  plazo  no  los  dieren  y  pagaren ,  paguen 
á  S.  M.  de  intereses  de  lo  que  dejaren  de  llagar  á  razón  de 
catorce  por  ciento  al  año,  que  es  el  mismo  precio  que  S.  RL 
paga  á  las  personas  con  quien  tiene  tomado  asientos;  y  que, 
deoias  desto,  pueda  ir  desta  corte  á  su  costa  una  persona  á  los 
ejecutar  por  ello  con  quinientos  maravedís  de  salario  al  dia; 
y  para  que  asi  se  lo  hagan  guardar  y  cumplir  dieron  poder 
cumplido  á  todas  é  cualesquier  justicias  de  S.  M.  de  cuales- 
quicr  partes  y  lugares  que  sean  á  cuya  jurisdicción  se  some- 
tieron, bien  ansi  como  si  por  sentencia  difinitiva  de  juez 
competente  fuese  {Icteriuiuailo,  y  la  sentencia  pasada  en  cosa 
juzgada;  y  renunciaron  cualcsquicr  leyes  que  en  su  favor 
ieaUt  y  la  ley  y  derecho  que  dice  que  general  renunciación 

'W€i  fec/ha  non  vala.  En  tcstimouio  íle  lo  cual  otorgaron 
JM  la  villa  de  Madrid  á  diez  dias  del  mes  de  ncj- 

^^^^  luinif  ntos  setenta  y  dos  años,  siendo  presen- 

^^^H  "HUcisco  Barragan  ,  capellán  mayor  dq' 
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pilla  *del  Obispo  de  Plaseocia,  que  juró  ooooicer  á  lot  olor- 
gantes  9  y  Diego  de  san  Martin ,  y  Diego  de  Obregon ,  estan- 
tes en  esta  corre,  y  los  dichos  otorgantes  lo  firmaron  de  sus 
nombres.— Gregorio  Barragan,  Alonso  Criado,  el  vieja  — E 
yo  ]osepe  de  Oviedo,  escribano  de  su  Magestad  católica,  y 
oficial  del  secretario  Juan  de  Escobedo,  presente  fui  con  los 
dichos  testigos  al  otorgamiento  de  este  asiento,  y  doy  fe  dello 
según  que  ante  mi  pasó,  y  en  testimonio  (k  verdad  fice  aqai 
'  mi  signo.—  Josepe  de  Ovieda 

El  Rey.  — Por  cuanto  por  nuestro  mandado  se  tomó  el 
asiento  desta  otra  parte  escnto  con  Alonso  Criado,  vecino  de 
la  villa  de  Aracena,  y  Gr^orio  Barragan,  vecino  de  la  villa 
de  Madrid ,  sobre  la  labor  de  los  pozos  y  minas  viejas  que 
Nos  solíamos  labrar  en  el  término  de  la  dicha  villa  de  Arace* 
na  que  dicen  de  los  Azores,  y  la  Nava,  y  otros  poios  que 
están  hundidos  en  las  dichas  minas,  de  que  se  encargan  por 
tiempo  de  cuatro  años ;  por  ende,  por  la  presente  le  aprotia» 
mos  y  ratificamos ,  y  prometemos  y  aseguramos  por  naestra 
fe  y  palabra  Real  que,  cumpliéndose  por  parte  de  los  dichos 
Alonso  Criado  y  Gregorio  Barragan  lo  contenido  en  el  dicho 
asiento ,  se  guardará  y  cumplirá  de  la  nuestra  lo  que  á  Nos 
coca  sin  que  haya  falta ;  y  mandamos  que  tome  la  razón  del 
dicho  asiento  y  desta  aprobación  del  Francisco  de  Cárnica^ 
nuestro  contador,  y  Juan  Delgado  nuestro  secretario  y  nues- 
tros contadores  mayores  en  los  libros  de  relaciones  y  minas 
3ue  tienen,  y  los  nuestros  oficiales  que  residen  en  las  minas 
e  GuadalcanaL  Fecha  en  el  Pardo,  á  diez  y  sicijte  de  no- 
viembre de  mil  quinientos  setenta  y  dos  años.— Yo  el  Rct.— 
Por  mandado  de  S.  M.  Juan  de  Escobedo.  —  Tomó  la  razón 
Francisco  de  Garnica.  —  Tomó  la  razón  de  esta  cédula  y  del 
asiento  en  ella  declarado— Juan  Delgado. 

Fue  sobrescrito  en  esta  manera: 

Tomóse  la  razón*  del  aueHlo  de&  BL  y  aprobación  del  an- 
tes desto  escrito,  en  los  sos  HIIniíM»  ffmrioues  y  minas  que 
tienen  los  sus  oontadorcvo  lo  manda.  En 

Madrid ,  á  veinte '  y  Ailtf  .  quinientos 

setenu  y  dbsr  años.       '  ^ 


Año  1^75. 


#   #   #   • 


1^  de  enero  de  iSg¡^  En  carta  de  diez  y  nueve  de  «ñero 
de  mil  quinientos  setenta  j  tres  dijeron  Iqb  raciales  de  las  mi- 
llas de  Guadalcanal  que,: por  £ilta  de  provisión  de  dineroit 
■no  se  hacian  los  acopios  de  leña ,  carbón ,  almártaga,  y  demás 
artículos  necesarios  á  tiempo  y  con  ventaja  de  precio,  ni  se 
podian  hacer  las  fundiciones  metódicamente. 

.  Que  en  lo  que  iba  de  aquel  mes  se  habian  sacado  mil  ciei^ 
to  cincuenta  arrobas  de  metal  muy  rico,  «j  tanto  qqe,  mrf 
t^mnestra  de  ello,  enviaban  nueve  libras  y  media  á  &  91  ea 
i»teis  piedras  de  lo  mas  rico  y  vistoso  que  se  halló.  £1  pozo 
ft^queda  de  cincuenta  y  cuatro  cuartas  de  largo,  y  de  cuatro 
«^en  ancho.,  y  mas  y  menos  en  partea.  No.se  ba  visto  tal  cosa 
^enla  vena.".  .,,  , 

#  #  '#  • 

Aáento  que  se  tomó  con  Garci  López  é  Antonio  Flores  ^  w^ 

dnos  de  la  villa,  de  Guadalcanal ^  sobre  el  descubrimiento 

de  una  mina  de  plata  que  hallaron  en  término  de  la  dicha 

villa  ^  dentro  de  la  legua  eceptada. 

GontadiiTÍaf  generales,  n&n.  85 x« 
as  de  enero  de  I S7S. 

Lo  que  por  mandado  de  S.  M.  se  asienta  y  concierta  coq^ 
Garci  López  y  Antonio  Flores,  vecinos  de  la  villa  de  Gua- 
dalcanal 9  sobre  lo  que  de  yuso  se  hace  mendoo»  es  lo  si* 


Primeramente,  los  dichos  Garci  López  y  Antonio  Flores 
han  fecho  relación  á  S.  M.  en  el  su  consejo  de  la  hacienda 
que  han  hallado  y  descubierto  una  núna  dé  plata  en  el  tér- 
mino de  la  dióh^  villa  de  Guadalcanal ,  y  dentro  de  la  legua 
ecetada  por  las  ordenanzas  de  las  minas  destos  reinos,  en  tor« 
no  de  las  minas  que  S.  M.  tiene  y  labra  en  el  término  de  la 
dicha  villa,  y  á  vista  y  apartada  dellas,  fasta  ochocientos  pa- 
sos, poco  roas  ó  menos,  y  en  otro  valle  diferente,  qoe  se 
obligan  de  la  manifestar  y  registrar  á  los  oficiales  de  S.  M.  de 
las  dichas*  minas  de  Guadalcanal  dentro  de  quince  dias  pri- 
meros siguientes  después  de  la  fecha  -destd  asiento  y  aproba- 
tíóta  del ,  para  que  se  tome  la  posesión  de  la  dicha  niioa  pai- 
ra S.  M.,  y  sea  strya ,-  y  de^los  Reyes  sus  Jaiucesóret,  en  pose- 
sión y  propiedad  perpetuamente,  para  que  se  beneficie  y  la- 
bre en  su  Real  nombre  por  la  orden  y  con  los  oficiales  que 
fuere  servido. 

•  Por  el  trabajó  que  los  dichas  Qarci  López  y  Antonio  Flo- 
tes han  tenido  en  buscar  y  hallar  h  dicha  mina ,  y  manifei^ 
tárla  para  que  sea  de  S.  M.,  S.  M.  tiene  por  bien  que  se  les 
dé  y  pague,  y  hayan  y  tengan  de  todo  lo  que  del  la  proce- 
diere y  se  sacare  lo  siguiente: 

Que  de  todo  lo  que  se  sacare  de  la  dicha  mina  hasta  en 
cantidad  de  cien  mil  ducados  por  una  vez,  descontadas  las 
costas  y  gastos  que  se  hicieren  en  labrarlas ,  de  lo  que  que- 
dare neto  se  les  dé  á  razón  de  diez  por  ciento,  que  serán  diez 
mil  ducados  por  una  vez,  sacándose  cien  mil  ducados,  horros 
de  costas. 

Qoe  de  todo  lo  que  mas  se  sacare  perpetuamente  para 
'mempre  jaínas,  mientras  se  labrare  la  dicha  mina,  homo  de 
costas,  se  les  ha  de  dar,  y  dé  el  veintavo,  que  es  de  cada 
cien  mil  ducados  cinco  mil. 

Para  lo  cual  todo  que  dicho  es  ansi  tener,  guardar  y 
cumplir  los  dichos  Garci  López  y  Antonio  Flores  se  obliga- 
ron con  sus  personas  é  bienes  muebles  y  raices  habidos  y 
por  haber,  y  renunciaron  cualesquier  leyes  que  en  su  favor 
sean ,  y  la  que  dice  que  general  renunciación  de  leyes  fecha 
non  vala\  y  lo  otorgaron  ansi,  siendo  presentes  por  testigos 
Diego  de  León,  vecino  de  ia  dicha  villa  de  Guadalcanal,  y 
Juan  de  Tarifa,  escribano,  vecino  v, que  juraron 
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conocer  á  los  otorgantes,  y  qae  son  los  de  soso  contenidos,  y 
Juan  de  Barreda ;  y  los  dichos  otorgantes  lo  firmaron  de  sutf 
nombres.  En  Bfadrid,  á  catorce  de  enero  de  mil  é  quinientos 
y  setenta  y  tres  años.  Garci  López.  —  Antonio  Flores.*— E  yo 
Tristan  de  la  Torre,  escribano  de  S.  M.,  y  oficial  del  secreta- 
rio Juan  de  Escobedo,  presente  fiíí  á  lo  que  dicho  es,  y  dello 
doy  fe;  y  en  testimonio  de  verdad  fice  aqoi  mi  sino— Tris- 
tan  de  la  Torre. 

Por  cédula  de  S.  M.,  fecha  en  el  Pardo,  á  veinte  y  dos 
de  enero  de  mil  y  quinientos  y  setenta  y  tres ,  se  sirvió  apro- 
bar y  eonfirmar  el  asiento  que  queda  referido,  de  la  cual  se 
tomó  racon  en  los  libros  de  minas  de  &  11  por  el  contador 
Alonso  Hernández,  en  veinte  y  seis  de' enero  de  mil  quinien-* 
los  setenta  y  tres. 

Jtelacion  de  Francisco  Blanco ^  capataz,  cerca  del  estado 
del  metal  descubierto. 

10  de  febrero  de  iS/S. 

En  las  minas  de  S.  M.  del  término  de  la  villa  de  Guadal^t 
canal,  martes  diez  dias  del  mes  de  hebrero  de  mil  quinien- 
tos é  setenta  é  tres  años,  los  oficiales  de  S.  M.  contador  y  te-> 
torero  que  residen  en  estas  minas ,  en  cumplimiento  de  una 
tn  Real  cédula,  firmada  de  su  Real  mano,  y  refrendada  do 
Juan  de  Escobedo,  su  secretario,  y  señalada  de  loé  señores 
tas  contadores  mayores  y  oidores  de  su  contaduría  mayor» 
dada  en  Madrid  á  dos  dias  del  mes  de  hebrero  de  mil  é  qui- 
nientos y  setenta  y  tres,  en: que  se  les  manda  que  le  infor- 
men del  estado  en  que  está  la  vena  rica  que  se  ha  descubier- 
to últimamente,  y  si  convernia  meter  mas  gente  para  labrar- 
la, y  lo  que  para  todo  convernia  proveer  y  ordenar,  según 
que  mas  largamente  en  la  dicha  cédula  Real  se  contiene» 
mandaron  entrar  en  los  dichos  pozos  á  Francisco  Blanco,  c^i- 
pataz  mayor  destas  minas,  a  ver  el  estado  en  que  está  al  pre* 
tente  el  metal  dellas,  y  se  le  tomó  su  didio  é  declaración» 
conforme  á  la  dicha  cédula ;  y  el  dicho  Francisco  Blanco  ha- 
biendo visto  y  viñtado  boy  dicho  dia  las  dichasr  minas,  cnan- 
to al  estado  dellas»  dijo:  qae  el  dicho  metal  descahierto,  tch 
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gon  el  estado  en  que  estaba  cuando  úldmaiiiente  ae  eicñbió  i 
&  M.  que  tenia  ciacnenta  y  cuatro  cuartas  de  largo,  ae  halla 
recogido  en  estado,  poco  mas  ó  menos,  de  la  plaza  del  nortea 
y  todo  lo  demás  va  en  el  mesmo  ser,  y  al  parecer  mas  fijo ,  y 
esto  es  ordinario  de  un  dia  para  otro,  porque  nunca  cata  en 
on  mesmo  ser ,  porqne  ó  se  alarga  ó  se  acorta. 

Dijo  asimismo  cuanto  á  saber  si  durará  el  dicho  metal  ó 
no»  que  es  imposible  ningún  hombre  decir  la  certinidad  de- 
lio,  porque  no  se  ve  ni  puede  ver  mas  de  la  haz  y  frente  del 
dicho  metal,  que  podría  ser  durar  muy  mucho,  y  asimiamo 
acabarse  en  breve  tiempo,  y  que  no  puede  haber  maa  corú* 
dumbre  en  lo  uno  que  en  lo  otro ,  aunque  parece  que  ee  po^ 
dría  tener  buena  esperanza  deste  metal ,  por  haber  ido  fijo  y 
ain  perderse  del  todo  veinte  y  tres  ó  veinte  y  cuatro  estados, 
y  estar  ahora  en  la  mayor  prosperidad,  lo  que  no  ha  hecho 
otro  metal  ninguno  que  haya  parecido  en.  estas  minas,  quo 
no  han  durado  de  diez  estados  arriba  desde  que  ellas  se  díes* 
cubrieron. 

Ásimisrao  dijo:  que  el  dicho  metal  va  hincado  acia  la  par^ 
te  de  mediodia  en  la  testera,  la  cual  no  osan  romper  por  cau- 
sa del  agua  que  necesariamente  ha  de  responder  al  dicho 
pozo,  por  una  colina  que  forzosamente  se  ha  de  topar  doe 
estados  adelante ,  la  cual  dicha  agua  baria  mucho  daño  y  es- 
torbo á  la  labor,  y  los  dichos  dos  estados  que  se  dejan  de 
romper  por  la  razón  susodicha,  podrian  ser  todos  ó  la  mayor 

Earte  dellos  de  meul,  lo  cual  se  volverá  á  hacer  á  tiempo  que 
aga  menos  daña 

Dijo  asimismo:  qae  la  gente  que  es  posible  traer  en  la 
dicha  labor  para  cavar  y  sacar  .el  dicho  metal,  se  trae  y  ha 
traido  siempre  con  todo  cuidado  sin  perder  tiempo ,  y  al  pre* 
aente  andan  seis  picayos  en  el  dicho  pozo,  dos  hombres  á  ca- 
da pica  yo  de  dia,  y  otros  dos  de  noche,  y  que  00  se  éafn 
traer  mas  gente,  porque  ni  cabe  en  el  dicho^poiiy  y  «pasip 
que  el  metal  muestra,  ni  podrian  valer ,íCiia0riMHMBi«Mi|: 

{)or  el  estorbo  que  unos  á  otros  se  j^piüíSMÍiÉliMMsdÉiiííitaL. 
a  mucha  gente  resulu ,  que  dentro' 
muy  dañoso,  y  de  mucha  fatiga.     >* 

E  que  el  recado  y  cosas  ni 
Miempre  lo  ha  habido  y  báy  coi 
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r  oitlgcncia  y  cuiílatlo  se  sacará  todo  aquello  que  fuere  posible^ 
para  que  S.  M*  con  la  mayor  cantidad  que  ser  pueda  sea  so- 
corrido; y  esto  dijo  que  le  parece  y  entiende  cuanto  al  esta- 
da del  dicho  metal,  y  lo  que  sería  necesario  para  lo  st]- 
sodicUo. 

Asimismo  dijo:  que  si  su  Magestad  fuese  servido  de  hacer 
mas  labor  en  estas  dichas  minas  para  buscar  metal,  que  él 
no  se  entra  al  presente  á  donde  está  sino  es  en  algunos  sanos 
que  arriba  del  dicho  metal  quedan,  en  frente  donde  ella  se 
ha  sacado,  donde  será  posible  haberlo  también,  y  deseamos 
romper  esta  vena  á  la  larga;  serla  de  parecer,  porque  á  la 
pane  de  mediodía  la  ataja  desde  la  cabeza  hasta  mayor 
hondura  que  ahora  tiene,  una  colina  y  vetas  travesiegas  que 
pasan  cerca  donde  al  presente  está  el  metal  que  ahora  se  sa- 
ca, que  es  la  que  arriba  dijo  se  habia  de  topar  por  donde 
Tenia  el  agua,  y  por  alli  por  esta  causa  no  hay  que  buscar 
ni  se  puede  ir  con  la  dicha  vena  adelante,  convernta  que 
ícia  la  parte  del  norte  se  continuase  la  labor  en  la  mejor  for- 
ma que  fuese  posible;  que  siendo  S.  M,  servido  de  hacer  en 
esto  gasto,  se  darla  la  dicha  orden ,  aunque  en  los  dichos  gas* 
tos  no  puede  haber  ninguna  cierta  esperanza  de  provecho,  y 
el  dicho  Francisco  Blanco  fue  siempre  de  parescer  que  antes 
•e  labrase  en  la  parte  donde  ahora  se  labra  el  metal  que  no 
acia  el  norte,  porque  todo  es  vena  y  va  seguida,  y  que  don- 
de no  se  piensa  podría  resultar  metal;  y  esto  dijo  es  su  pare- 
cer, y  lo  firmó.  —  Francisco  Blanco. -- Ante  mí  — Juan  de 
Castro » escribano  de  m  Magestad. 

*  •  #  # 

_  ^10  de  forero  de  1573.  Con  fecha  de  diez  de  febrero  del 
iDismo  año  escribieron  los  oficiales  de  las  minas  remitiendo  la 
anterior  declaración  del  capataz  mayor  Francisco  Blanco  coo* 
formándose  con  ella ,  añadiemlo  que  las  lalK>res  delierian  ex- 
tcndtTSc  también  acia  el  norte;  pero  que  lo  dejaban  por  no 
r  gastos. 

nenian  recogido  entonces  hasta  valor  de  cuarenta  mil 
idemas  de  mil  seiscientos  marcos  de  plata  que  con 
aa  eovialiaa  á  Sevilla*  -m 

Si  % 
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<  Ponderaban  lá  (alta  que  tenían  de  afanírfagt  por  no  faa-^ 
berla  en  Aznaga  de  donde  te  surtían ;  y  que  las  acémihia  eata^ 
ban  tan  viejas  que  no  se  podían  y^lfk  de  elbt. 

#  #  #  # 

Parecer  del  capataz  mayor  Francisco  Blanco  sobre  el 
^  estado  de  las  minas  de  Guadalcanal. 

AI  de  febrero  de  iS^S. 

En  las  dichas  minas,  sábado  veinte  y  uno  de  febrero  del 
dicho  año  de  mil  quinientos  setenta  y  tres  años,  los  dichoiJ 
señores  oficiales,  para  responder  á  otro  despacho  que  ayer 
viernes  veinte  deste  mes  rescibieron  de  S.  M. ,  en  que  se  les 
pide  la  respuesta  de  la  cédula  que  en  dos  dias  deste  mes  se 
les  envió ,  por  110  haber  licuado  al  tiempo  que  se  despachó 
este  correo,  mandaron  al  dicho  Francisco  Blanco  entraren 
los  dichos  pozos  para  que  viese  el  est^do  en  que  estaba  el  me^ 
tal  dellos  después  de  haber  ancheado  y  derribado  el  metal 
que  hoy  dicho  dia  se  está  sacando ;  el  cual  dicho  Francisco 
Blanco  entró,  é  después  de  haber  salido  de  los  dichos  poros^ 
preguntado  por  lo  susodicho,  declaró  que  está  el  poso ,  des-* 
pues  de  haberse  derribado  mucha  cantidad  de  metal  moy  r»-> 
eo violada  de  metaten  la  forma  que  de  atrás  se  estaba  cuan^ 
do  dijo  su  parecer,  y  antes  al  parecer  de  mayor  riqueca, 
porque  en  piedras  que  con  su  mano  derrocó  y  sacó  por  mue»^ 
tra  se  conoce  la  mucha  mejora  que  lleva ;  y  asimismo  dijo 
que  no  hay  que  hacer  caso,  de  que  haya  hoy  mas  é  mañana 
menos ,  porque ,  como  otras  muchas  veces  tiene  dicho  ,  de 
hna'  hora  á  otra  hace  diferencia  lá  anchura  y  largura  del 
metal  en  mas  ó  en  menos,  porque  tiene  esperanzas  que  cf 
cosa  importante  al  parecer. 


*  #  #  • 


*jn:ii»nMÍ 


ai  de  febrero  de  iSyS.     En  el  mismo  dia  ^ 
escribieron  los  oficiales  que  habian  hecho  dk 
que  llevaba  despachos  de  S..M.  para  daTil 


sacaron  quinientas  cínciienta  arrobas  de 
metal  muy  rico^  del  cujI  eiiviaban  con  el  mismo  correo  cinco 
piedras,  que  parecían  unas  ricas  y  otras  vistosas,  para  que 
S.  IkL  se  enterase  de  la  calidad  del  nietaL 

#  #  #  # 


Selacíon  de  la  plata  Jina  que  ha  procedido  de  las  minas  dé- 
Gaadalcanal  desde  5  de  marzo  hasta  lo  de  abril  de  i573» 

^S  de   marzo   de    iS/S. 

Desde  cinco  días  del  mes  de  marzo  de  mil  y  quinientot 
y  setenta  y  tres  años,  hasta  diez  de  abril  del  dicho  año,  se  han 
ifioado  en  estas  minas  de  V.  M.,  término  de  Guadalcanal, 
feeiaca  y  una  planchas  de  plata  fina,  que  [>esarou  seis  mil  y 
IWIle  y  un  marcos  y  seis  onzas ,  que  procedieron  de  nove-* 
Mntas  y  treinta  y  seis  arrobas  y  quince  libras  de  ploirio- 
plata  rico  ile  relaves  pobre  procedido  dellas,  los  cuales  dicho», 
leis  mil  y  veinte  y  un  marcos  y  seis  onzas  de  plata  fina,  y 
mil  y  ochocientos  y  sesenta  y  dos  marcos  y  dos  onzas  de 
pbca  que  estalxin  en  la  caja  de  tres  llaves  destas  minas  ,  de 
que  á  V.  M.  se  envió  relación  en  seis  de  marzo  deste  dicho 
año,  que  todos  son  siete  mil  y  ochocientos  y  oclienta  v  cua- 
tro marcos^  se  han  enviado  á  los  oficiales  de  V.  RL  de  la  casa 
de  la  Contratación  de  las  Indias  de  la  ciudad  de  Sevilla^  co- 
mo por  V.  M  nos  ha  sido  mandado,  en  esta  manera  :  los  cinco 
mil  y  quinientos  y  catorce  marcos  y  seis  onzas  dellos,  en  seis 
de  marzo ;  y  los  dos  mil  y  trescientos  y  sesenta  y  ,  nueve 
oiarcos  y  dos  onzas  de  plata  restantes  en  veinte  de  abril  deste 
dicho  año,  seguu  consta  y  parece  por  los  librtjs  de  la  conhi- 
duría  destas  minas  que  yo  Martin  López  de  Yeribar,'  cqqta- 
dor  por  S.  M.  en  ellas ,  en  mi  j)oder  tengo,  á  que  me  reficrOr 
Fecha  á  postrero  de  abril  de  mil  y  quinientos  y  setenta  y 
fines  años* Anuncibay  de  Bohorques.  — Martio  López   de 


Si 


I 
I 
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11  de  marzo  de  i  SyS.  En  carta  de  1 1  de  mano  dd 
mismo  año  paráciparon  loe  oficiales  que  habiendo  tomado 
conocimiento  de  lo  que  habian  representado  Garci  López 
y  Antonio  Flores ,  vecinos  de  Guadalcanal ,  sobre  una  mina 
de  gran  riqueza  que  suponian  haber  descuUerto,  hallaioa 
que  era  cosa  de  aire,  y  ni  era  \ena  ,  ni  memoria  de  ella. 

Que  no  obstante  eran  de  parecer  se  hiciese  asiento  general 
de  los  términos  vedados  de  Guadalcanal,  Aracena,  Gazalla  y 
Galaroza,  con  particulares.  «Por  ventura  {óicen^j  habría 
if  quien  descubriese ,  ó  se  tofnaria  asiento  para  buscar,  que 
n si  se  han  de  hallar  minas ,  ha  de  ser  asi'^ 

Que  en  la  semana  última  anterior  se  habian  sacado  qui- 
nientas arrobas  de  metal  muy  rico  y  cuajado:  i*  es  tanta  la 
f9  riqueza  de  lo  que  se  ha  sacado ,  que  no  se  ha  visto  tal 
n  cosa  ;  y  sácanse  las  mas  hermosas  planchas  que  en  esta 
n  mina  se  han  visto ,  de  doscientos  marcos  de  plata  arribo, 
tf  y  aun  se  espera  mayor  riqueza  de  lo  que  se  funde  y  fun- 
wdirá." 

Que  concluido  el  plomo  pobre  y  liga  que  en  tiempoi 
pasados  se  traia  de  Sevilla  ,  usaban  de  la  almártaga  de  Azoa- 
ga ;  pero  que  era  preferible  el  plomo. 

Que  la  fuslina  que  habia  en  Azuaga ,  propia  de  doña  Ma- 
ría de  Mendoza,  se  habia  arruinado,  y  seria  conveniente 
habilitar  una  de  cuenta  de  S.  M. 

19  de  abril  de  iS'jS.  G)n  fecha  de  19  de  abril  del  re- 
ferido año  avisaron  los  oficiales  que  se  habian  hundido  al- 
gunas casas  de  los  pozos  con  las  muchas  aguas,  y  en  el  po- 
zo de  Adán  un  pedazo:  que  hubo  que  alquilar  macho»  para 
los  desagües  y  demás  operaciones. 

Que  de  trescientas  una  arrobas  y  veinte  libras  de  plomo 
salieron  dos  mil  trescientos  sesenta  y  ocho  marcos  de  plata: 
»  cosa  grandísima ,  rica ,  y  nunca  vista  en  esta  mina.^ 

Que  el  metal  se  habia  atajado  la  semana  anterior ,  y  d 
dia  18  de  abril  se  habia  vuelto  á  dar  en  él,  después  de 
haber  sacado  cincuenta  arrobas  con  dos  hitos  de  metal  ^  uno 
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ttres  ptesde  largo  y  tino  de  ancbo ,  rico:  ofro  de  seis  pieí^ 
largo  y  una  cuarta  de  ancho,  no  tanto. 
Avisaban  también  que  Juan  Pérez  de  Canales  no  tenia 
ida  ni  experiencia  para  ensayador. 

#  #  #  « 

Carta  de  Agustín  de  Sotomayor  á  S.  M.  sobre  la  orden  que 
se  ha  de   tener   en  descubrir  minas  y  el  modo 
de  benejtciarlas. 

Secretaría    de  hamenda.  —  Mioat ,  tí&ni,   j  ^^4. 

10  de  abril  de  iSyZ* 

lera  Católica  Real   Magestad.  —  Si  d  principal  nervj 
que  el  mundo  funda  su  conservación  y  pulicía  no  fm 
dinero ,  con  el  cual  ge  granjea  y  atrae  el  comercio  y  cch 
jnicacion  de  las  gentes ,  tardarme  bia  yo  mucho  en  sig- 
r  cuánto  conviene  que  V.  M.  tenga  muchos  tesoros  so- 
ansi  para  reparación  de  la  cristiandad,  como  para 
que  ,  conocido  de  los  vasallos  de  V*  M.  su  descanso,  viviesen     1 
^i  la  congoja  que  causa  el  no  teneilos.  Por  esta  causa  todoa     ■ 
que  stelan  el  servicio  y  aumento  de  la  corona  Real  pre- 
iden  y  estudian  en  cómo  será  esto;  y  á  mi,  como  á  uno 
los  que  mas  lo  desean ,  me  parece  que  ninguna  via  mas 
cil  ni  mas  verisimll  puede  babei^^  que  ilescubriéndose  mu- 
as  minas  de  plata ,  de  las  cuales  ^  demás  de  la  antigua  no* 
ia  que  hay  pc*r  escrituras,  yo  he  visto  señales  desde  Sevi- 
á  esta  corte  que  prometen  gran  abundancia  de  metales, 
roe  hacen  creer   que  es  España  la    mas  rica  región  del 
mn%V%       ostQ  se  ve  por  clara  experiencia,  pues  se  han  visto 
íipos  y  agora  tan  riquísimas  muías,  las  cuales  no 
.1:  iltio  que  respondan  á  otras  prtes,  porque  sienj- 
'-^  y  sus  constelaciones  y  los  vapores  del  suelo  liacen 
la  operación  en  la  creación  de  la  plata. 
laA  de  lo  que  vi  en  Guadalcanal  y  Extremadura  ,  me 
'^Zaragoza  algunos  géneros  de  metales  que  me 
M^  *  mucho ,  y  deben  ser  algunos  rebosaderos  de 
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b^  yetas  qiiexiiceife  que  ihay  eú  lo9  mont^  ViAnmm^  «a  ké 
cuales  dicen  que  conieion  arroyo»  de  plata  una  vez  que  86 
queiuaron,  y  esto  e^  cosa  que  tiene  alguna  Terisimilitud,  por- 
que yo  he  visto  en  la  mina,  virgen  de  Zacatecas  una  vena  tao 
alta  sobre  la  tierra  como  una  tela  de  justar  ,  de  metal  tan 
rico  que,  quemado  en  el  fdégJS,  ésdhpia  pedazos  de  plata  como 
habas,  lo  cual  me  hace  creer  que  la  gran  violencia  y  conti- 
nuación del  mucho  füego.que  habría  quemán^feae  tan  grañ^ 
des  montes,  se  derritiesen  las  penas  que  estaban  sobre  lat?tier« 
ra,  y  dellas  corriese  platA\\)\  n\^»u:>A  :') 

Estas  venas  tienen  de  ordinario  guias  ,  que  son  clarísimas 
señales  que.,  la;  nattu'aleza;  pone,  para  .que  las  riquezas  que  hay 
criadas  en  las  entrañas  de  la  tierra  se  comuniquen  con  los 
hombres ,  y  son  bien  fáciles  de  entender  si  V.  M.  fuese  ser- 
vido que  acá  se  descubriesen  minas,  porque  ,  con  la  ayuda 
de-'Diós',  ]pódHá'  ser  «aventurarse  á*  <x3toc^iri[r  cón^moy  ^poca 
co^  el  rénriedip  tnis  importante  para  satisfacer  oon  diljieiM 
ia  insaciable  sed  que  hay  de  ellos  en  el  mundo ,  cuya  pratee^ 
lor  ha  hecho  Dios  á  V.  M. 

He  entendido  del'Góntador  Cárnica  que  teme  las  costas 
q\ie  en  las  minas  tiaf ,  ^  ^^^  itiucha  taaoñ  ,  porque ,  según 
iel  benefició  que  en  bs  toietálestle  iíkiadalcanál  ha  habido  has^ 
ta  aqui ,  ha  sido  y  es  táiüta-la  pá'didtf ; de*  lá'  plata ,  qué  tat 
iMpanto  cómo  se  ha  pódidtí^»silfrlr,'y  no  Sólo  ha'  hiabido  esto, 
que  es  lo  mas  importante^,  oébls  todos  los  itigetíios  y  pertrechos 
y  los  demás  instrumentos' paráf  icaria  panácenjugtietes'^ré^ 
"pecto  db  lo  que  fes  nfetíestc^y  y *toAof  sejrá  facilísitno  dé  réme^ 
diar  por  la  orílen'que  aqui  diré,  cóhia  cual ,  si  yo  faltare,  no 
altará  á  lo  menos  hombre  para  que  de  aqui  adelante  se  acier- 
te lo  que  hasta  agora  se  ha  errado. 

Para  que  mas  fundadamente  se  comprenda  la  inteligencia 
'de  este  negocio ,  diré  lo  primero  y  que  mas  conviene,  que  es 
*el  buscar  y  hallar  lad  minas,  y  las  señales  que  hay  para  caer 
en  el  conocimiento  de  ellas;  diré  también  como  se  han  de  en- 
sayar por  tres  facilísimas  maneras:  y  finalmente,  como  se  há 
de  ordenar  una  hacienda ,  y  como  se  ha  de  sacar  la  plata  en 
ella  para  que  dé  provecho. 

Lo  primero,  las  minas  se  han  de  bascaren  tierras  berfñ¿- 
jás  y  firmes,  y  no  fofas,  y  oflgunas  veces  se  hallan  en  calicha- 
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^6on  mas  durable»  en  lai  nionmñad  aítasy  sérf^nías donde 
Fetas  tienen  mas  levantadas  las  frentes,  que  en  los  llanos^ 
aqui  son  nías  de  ¿egoir  por  la  duración  que  prometen  por 
sin  el  ¡mf>ef1¡mento  del  agiia ,  qne  es  mas  cierta  en  los 
i,  y  haliiéndola.   lueoo  se  halla  la  dureza  de  las  peñas,  y 
la  dureza  la  impjslíiilidad  de  labrarse  ni  eon  hierro,  ni 
fuego,  porque  d  agua  impide  sn  operación.  Vetas  se  en- 
kden  ciertas  j^eñas  que  en  algunas  partes  se  levantan  sobre 
tierra,  y  si  son  de  plata  se  conocen  de  esta  manera. 
Si  se  hallan  en  montanas  sin  arl)oli\]a,  son  mejores,  por- 
Ique  se  eniiende  que  las  quemazones  del  metal  aV^rasan  la  fer- 
tilidad y  humor  de  la  lierra.  «  í'   «'^  *'! 
Tal  vez  son  estas  vetas  de  guija  blanca  pintadllla  dé  ne*^ 
-^->^  y  aceratlo,  y   morado,  y  otras  veces  ja  {;nija  es  leonada,     . 
launqiie  donde  esto  leonado  se  viere,  son  los  metales  seceos,  y    I 
Itn  ta  guija  blanca  se  ven  Iíjs  metales  relucientes,  que  algunas 
rfecee  9on  ricos  y  otras  pobres,  que  no  tienen  sino  solo  plomo.     . 
Otras  veces  se  hallan  estas  vetas  entre  bosques  y  breñas,  y    I 

lie  visto  qne  sean  ricas,  y  para  conocer  si  es  metal, 
de  quelirar  un  fiedazo  de  aquella  [»eña  ó  gal)arro,  y  ver- 
las colores  que  digo  son  vivas,  y  que  no  se  marchiten 
IbÍ  desvanezcan,  sino  que,  aunque  sea  otrodia,  estén  en  tm  ser,' 
[y  no  va  nada  en  que  la  plata  esté  visible,  que  esto  es  lo  que 
iBienod  importa.  -^i  ii ü 

Vista  la  veta  en  ks  partea  que  digo,  téngala  el  minero  por 
l'inuy  mejor  si  corriere  de  norte  á  sur,  que  estas  son  lasque 
(tuis  riqueza  prometen ,  y  si  es  en  tierra  fria  y  ventosa  es  me- 
Ipr,  porque  debe  eer  esto  lo  quemíis  conviene  para  la  creación 
los  metales;  y  visto  esto^  siga  el  minero  la  veta,  y  si  se  le 
>ndiere  entre  bt^eñas  y  quebradas,  liieg<3  la  verá  descnbrlr- 
tie  en  las  lomas  de  la  montaña  6  en  las  cuestas  abajo ,  porque 
I muchas  veces  se  lexantan  sobre  la  tierra  mas  de  ima  lanza  en 
[alio,  y  suele  durar  tres  leguas  sin  perderse,  y  otras  veces  van 
jrrjas  con  la  tierra,  y  siempre  llevan  deredia  la  guia  al  rum-  | 
que  empezaron;  dése  la  cata  atravesando  la  veta  de  una 
•a  de  hondo  en  cuadro  donde  menos  peiíascos 
'  i  mina  es  buena ,  desile  1 
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lo  que  es,  y  el  metal  que  se  hallare,  ensáyese  de  unu ' 
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Tome  una  libra  de  met^l,  y  muélalo  eomonle,  y  tome  dos 
libran  ;de  plcHDOrppbfe  ^  y  deepueé  de  bieo  derretido  sobre  una 
oendradília  ,'Oébek>  poóo  á  poco  cesando  d  ñieUe  cuando  edia-» 
re  el  metal  en  el  plonx> ,  y  después  de  acabado  sople  poco  á  po* 
00 ,  y  según  la  plata  que  saliere,  sabrá  la  ley  que  su  metal  tiene. 

Si  el  metal  es  seco,  que  no  tenga  plomo ,  tome  una  libra 
de  ello ,  y  después  de  molido  y  cernido ,  échde  una  cuarta  de 
oijiza  de  azc^ue,  y  échele  salmuera  muy  fuerte,  y  bagado 
ello  como  un  lodo  espeso ,  y  con  una  pala  menéelo  y  repáselo 
cuatro  ó  cinco  veces,  y  sáquelo  al  sol,  y  en  enjugándose  tor- 
ne otra  vez  á  repasarlo  echándole  mas  salmuera ,  y  esto  ha- 
ga en  un  dia  cuatro  ó  cinco  veces,  y  á  otro  dia  verá  la  ley 
que  tifiie  tavá«dplo  en  una  batea. 

;  -Sí  el  metal  "fuere  de.  gabarro,  muélalo  y  ciérnalo,  y  Uve* 
lo,  y  haga  una  libra  de  polvillo  dello,  y  cébelo  como  está  di- 
cho, y  con  esto  se  pueden  ensayar  todos  los  metales  que  hu- 
biere; y  conforme  á  la  ley  que  hallare,  ansi  siga  la  mina  ó  la 
deje  t  y  no  le  engañé  la  mucha  plata ,  ni  forme  hacienda  Á  no 
fuere  viendo  mucha  abundancia  de  metal  en  la  mina ,  y  que 
tenga  muchas  señales  de  duración. 

Muchas  son  las  diferencias  de  los  metales,  y  conformes  á 
la  tierra  en  que  se  crian ,  y  á  la  constelación  de  los  planetas 
que  los  dominan,  mas  tocios  se  pueden  resumir  en  seu,  y  en 
otras  seis  maneras  de  beneficios,  que  son  los  que  en  la  Nueva- 
España  se  usan,  donde  me  afipmo  qqese  ¡hace  con  maa  des- 
treza que  en  ninguna  otra  parte,  porque,  si  en  estos  rdnos 
hobiera  quien  algo  entendiera ,  en  Guadalcanal  habia  harta 
ocasión  en  que  emplearse,  porque  allí  yo  no  vi  cosa  que  no 
fuese  reprensible.  Los  dos  ingenios  que  hay  de  moler^  que  em 
lo  que  mas  importa,  no>  muáen  ocho  quintales  de  metal  por» 
ser  de  levas,  y  daré  yo  orden  que  se  haga  un  ingenio  de  trian-» 
guio  que  muele  cien  quintales,  y  que  no  cueste  seiscientos  du- 
cados ,  y  que  dure  cincuenta  años. 

£1  fundir  con  carbonilla  es  pestilencial,  como  adelante  di« 
ré;  el  afinar  y  el  lavar  de  las  lamas ,  y  todo  finalmente  poieoí! 
impropio  y  traído  de  los  cabellos,  lo  cual  me  hace  desoonfiv 
de  todos  los  que  acá  dicen  que  saben  nuevas  invenciones 
ra  sacar  plata ,  que  si  algo  supieran ,  bien  tienen  en  Gu» 
nal  donde  mostrarse.  .     ¡ 
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Este  género  de  sacar  plata  no  ae  aprendió  de  los  indios,  ni 
le  acá  fueron  hombres  que  lo  supiesen  ,  porque  no  sabían  fun- 
y  también  ignoraban  el  afinar  sobre  cendrada  de  ceniza 
ladrillo  y  en  buitrón  :  antes  solian  desenterrar  los  muertos  y 
}uemar  loá  huesos,  cuya  ceniza  sola  decían  que  aprovechaba 
ira  hacer  lacopeila  en  que  afinaban,  y  asiniisnK»  habia  otras 
rusticidades  en  que  se  conoce  bien  la  ignorancia  de  aquel  tiem- 
dc  veinte  y  cinco  años  á  esta  parte  la  necesidad  y  la  con- 
luacíon  de  esta  arte,  ha  hecho  que  las  gentes  caigan  en  la 
uneza  que  agora  se  trata. 

Los  indios  sacaban  muy  poquita  plata  y  oro  antes  que  la 

se  ganase ,  aunque  en  el  Perú  se  sacaba  mucho ,  mas  en 

[la  Nueva-España  no,  porque^  si  no  era  para  los  bailes  que  ha- 

[jcbn  en  la  celebración  de  sus  ídolos,  no  se  aprovechaban  dc- 

lUo*  Esta  plata  y  oro  fundian  en  unos  horolUos  heclios  de  bar* 

co  que  tcnian  muchas  ventanillas,  y  juntábase  una  camarada 

de  estos  aurifabristas,  y  con  unos  canutos  huecos  daban  tantos 

h80plos  que  derretían  la  pasta  de  metal  que  echaban^  y  sacabacr 

Idella  un  plomillo  rico  que  reGnaban  después  por  la  misma 

E>rden: 

Pues  tornando  á  los  géneros  de  metales  que  digo ,  se  pue* 
[den  resumir  en  seis,  y  en  estas  seis  maneras  de  beneficios. 

O  son  los  metales  de  fundtetoues  pobres  y  relucientes  que 
[iolo  tienen  plomo: 

O  son  metales  ricos  de  fundición  relucientes  que  tienen 
[;plomo  y  plata: 

O  son  metales  ricos  de  cclx>  que  solo  tienen  plata  como 
de  Guadalcanal: 

O  son  metales  secos  de  gabarro  que  solo  tienen  plata  por 
[polvillo: 

O  son  metales  ricos  y  secos  que  solo  tienen  plata: 
O  ion  metales  pobres  y  secos  que  solo  tienen  poca  plata. 
De  qué  arte  sean  para  conocerse,  cualquiera  lo  entenderá, 
isayándulos  como  dicho  es  \  porque  los  que  llaman  de  fun^- 
lición ,  son  por  la  mayor  parte  relucientes  y  pesadlos,  y  los  do- 
as  son  ieoos  y  livianos,  aunque  también  muchos  metales  ri^ 
"ixss  relucen  y  son  pesados,  como  los  de  Guadalcanal . 

a  plata  mezclada  con  espejuelo  y  esm^ 
B  por  la  orden  siguiente. 

5a 
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i.^  L06  metales  de  fundición  que  solo  tienen  plomo  se  han 
de  moler  y  fundir  en  un  horno  eepañ(A  que  tenga  poco  mas 
de  un  estado  de  alto  y  un  palmo  y  cuatro  dedos  de  círculo  re- 
(Jondo,  y  la  boca  cuadrada  de  la  misma  medida:  A  alcribiis 
donde  sopla  el  fuelle  ha  de  estar  á  raiz  de  lo  alto  de  la- boca» 
que  casi  hiera  en  esta  pared  firontera,  para  que  caliente 'mejor 
el  horno.  Hase  de  fundir  abierto  y  Án  liga ,  y  en  una  revoltu- 
ra se  harán  diez  y  seis  arrobas  de  metal ,  y  sacarán  cinco  óaÚB 
de  plomo:  algunas  Teces  es  de  cierra  este  metal  pobre,  y  nraé- 
lase,  y  lávese,  y  fúndase  como  está  dicho,  habiéndolo  itver- 
berado  antes  que  se  muela. 

a.^  Los  metales  ricos  que  tienen  plomo  y  plata  te  fun- 
den en  un  horno  como  el  dicho,  sino  que  ha  de  tener  el  al- 
cribis  dos  dedos  mas  bajo ,  y  á  una  revoltura  de  catorce  arro^ 
bas.de  me^l  se  lechan  doft  6tres  de  greta  y  ceqdrsda,  y 
hase  de  fundir  cerrando  un  poco  la  boca  del  homo,  p»a  que 
salga  bien  derretido. 

3.^  £1  metal  rico  de  cebo  se  ha  de  moler  muy  bien ,  que 
ninguno  haya  mas  grueso  que  trigo.  Hase  de  reverberar  al 
resplandor  de  la  afinación;  y  sobre  ocho  quintales  de  plomo 
rico,  hecho  de  las  esoórisd  y  cendrada  de  la  misma  afinación» 
se  han  de  cebar  cinco  quintales  de  metal  rico,  que  bien  ca- 
brán pisándose  bien  la  cendrada,  y  echándole  un  poco  de 
ladrillo  en  la  ceniza.  Entiéndese  que  el  metal  sea  limpip  y  don- 
cel ,  y  que  suba  de  doce  marcos  por  quintal ,  como  el  de' 
Guadalcanal,  que  es  la  cosa  mas  rica  y  inas  abundosa  que  ja- 
mas se  ha  visto.  Cuando  este  metal  se  cebare,  se  ha  de  poner 
á  la  boca  del  fuelle  una  lámina  de  hierro  que  repare  el  soplo 
cuya  furia  derrama  el  metal  como  va  menudo  fuera  del 
plomo. 

4,^  El  metal  seco  de  gabarro  es  muy  trabajoso,  porque 
se  quema  con  fuego  en  la  mina  para  poderse  sacar ,  y  hecha 
una  calera  se  torna  á  quemar  para  poderse  moler,  y  échase 
en  jan  ingenio  que  muele  y  lava  todo  junto,  y  lo  que  se 
lleva  el  agua  se  recoge  en  unas  grandes  canoas  de  madera,  y 
de  allí  se  saca  aquella  lama  y  se  lava  y  apura  con  muchas 
bateas  qd6  para  esto  son  menester ,  por  lo  cual  y  por  la  • 
cha  gente  ,quíe  gasta ,  es  muy  costoso  este  polvillo  qm 
can,  el  cual  se  c¿ba  sobre  plomo  como  arriba  está  4m 


A§0  157S.  411 

5.^  El  metal  rico  y  seco  de  íuadlclon  que  80I0  tiene  pla« 
ta,  ae  entiende  el  que  tiene  diez  onzas  arriba  por  quintal  de 
metal,  en  el  benencio  del  cual  se  ha  puesto  todo  el  primor 
de  la  fundición,  que  se  hace  de  esta  manera : 

Después  de  molido  este  metal ,  se  han  de  pesar  seis  arro* 
bas  dello ,  y  seis  arrobas  de  greta  y  cendrada ,  y  seis  de  metal 
pobre;  y  si  no  hay  metal  pobre,  se  echan  á  las  dichas  seis 
arrobas  diez  de  greta  y  cendrada ;  todo  esto  se  junta  y  mezcla, 
y  se  echa  en  una  artesa  grande,  y  después  de  hecho  todo,  se  va 
cargmdo  el  horno  de  esta  liga  ó  pasta  poco  ó  mucho  s^un 
funde :  este  horno  es  diferente,  que  es  de  un  palmo  en  cua- 
drángulo, y  la  boca  es  una  pulgada  mas  angosta:  el  alcribís 
está  en  medip  déla  boca,  y  en  empezando  á  fundir,  se  toma; 
dje  la  grasa  que  hace,  y  se  hace  una  tapa  la  cual  se  detiene  coq 
un  instrumento  de  hierro,  que  llaman  rodabillo,  de  forma  de 
una  mano,  y  este  tapa  la  boca  del  horno;  y  como  impide  que. 
d  soplo  del  fuelle  no  salga  por  nin^na  parte,  hace.q]ue  la 
dirección  del  fuego  suba  acia  arriba  donde  está  la  dicha  pasK 
Ca  y  ;tsi;  se  derrite;  y  después  que  por  e;2cperiencia  se  entiende 
que  está  ya  la  plata  derredda  y  ligada  con  el  plomo,  ábrese 
esta  tapa  de  grasa  y  sale  el  plomo  derretido  y  puriñcado  án 
otra  jgiinguna  mezcla  de  grasas.:  de  esta  revoltura  se  sacan  cifi- 
00  arrobas  de  plomo  ripo,  y  á  la»  ye<^  media  arroba  iws,  y 
d  temple  principal  para  que  esto  se  acierte,  es  la  tapa  4^  la 
boca  con  la  cual  se  mitiga  ó  esfuerza  el,fu¿gp  s^gun  la  dispu- 
¿cion  del  metal  lo  requiere. 

6.^  £1  metal  seco  que  eolo  tiene  poca  plata,  se  entiende  el 
qu^  tiene  de  onza  de  plata,  hasta  diez  onzas  por  quintal;  dea- 
to  se  sac^  toda  la  plata  que  Viene  de  la  Nueva-España ,  aun* 
fue  ninguno  pasa  de  dos  onzas  arriba  por  quintal  si  no  es  es- 
op^o ,  por  cuya  causa,  y  por  ser  la  necesidad  de  los  mineros 
mucha,  han  hecho  muchas  invenciones  delicadas  para  sacar 
algún  provecho  dello,  que  son  estas. 

£^  metal  muelen  en  ingenios  que  cada  uno  tiene  once 
xpai^x^^  y  algunos  4  trece;  los,  mas  son  de  triángulo,  y  algiiH* 
nod  ion  de  cuadrángulo.:  triángulo  se  entiende  tres  maderos 
hechos  en  forma  de  tres  brazos  puestos  en  triángulo,  que  to-» 
dos  tres. sirven  de, alzar  .un  ipazo ^  y  este  mazq  pesa  siete  arro* 
]Nis:,4U^alQS  tres  qiuias,  y  éstas  .trabajan  seis  horas,  y  cjiímc 
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das  estas,  meten  otra  parada,  hasta  que  en  veinte  y  cuatro  ho- 
ras se  mudan  cuatro  paradas,  que  vienen  á  moler  sesenta  quin- 
tales de  iñetal  cernido  en  veinte  y  cuatro  horas,  que  por  cerner 
como  es  menester  para  fundir,  molerá  mas  de  cien  arrobas. 

Este  metal  cernido  se  incorpora  con  el  azogue  de  esta  ma- 
nera :  pésanse  seis  quintales  y  ^hanlos  en  una  artesa ,  y  á  ca- 
da quintal  se  echan  doce  onzas  de  azogue  como  tenga  á  doe 
onzas,  y  si  tiene  á  cuatro  echan  veinte  y  cnatro,  y  si  tienen* 
á  ocho  echan  cuarenta  y  ocho,  esprimido  por  una  holanda 
cruda :  échasele  encima  salmuera  tan  fuerte  que  sostenga  un 
huevo  de  lado  encima ,  que  esta  es  la  sefial  para  estar  de  ta- 
zón,  porque  si  asi  no  fuese,  no  se  sacaria  ninguna  plata;  y 
esto  se  repasa  fuertemente  con  los  pies  ó  con  las  manos,  y  da- 
das tres  ó  cuatro  vueltas  se  echa  á  una  parte,  y  se  dejíi: estar 
cinco  días  para  que  se  enjuge  y  encorpore  el  azogue  que  con 
d  metal  y  la  salmuera  lo  avive,  para  que  con  mas  fuerza 
arrebate  el  azogue  aquella  menuda  parte  de  plata  que  está  en 
el  metal  tan  invisible  que  nadie  puede  verla. 

Ktos  seis  quintales,  ó  ciento  que  sean,  se  toman  á  repa- 
sar otras  tres  veces,  y  dado  el  tercero  repaso,  se  aguarda  otrot 
cinco  dias  que  por  todos  son  veinte,  y  entonces  se  puede  la- 
var y  sacar  ta  ^tsu  Para  acortar  este  tiempo,  echan  este  metal 
en  estufas  que  las  calienta  el  vapor  de  un  agua  que  toma  ca- 
kx*  en  una  caldera  que  sale  tan  denso,  que  penetra  un  nxmtOQ' 
db  trescientos  quintales  de  metal ,  y  lo  cuece  tan  suavemente 
que  el  azogue  no  se  quema,  antes  se  aviva  y  fortalece,  de  ma- 
nera que  lo  que  solía  tardar  veinte  dias  en  tomar  la  plata ,  en 
soibs  diez  se  lava,  dándole  tres  repasos  con  fuego,  y  cada  vei' 
se  torna  á  meter  en  la  caldera. 

Todos  estos  géneros  de  beneficios  son  diferentfsiúxis  del . 
que  en  Guadaicanal  se  usa ,  porque  allí  se  funde  por  la  car-' 
bonilla,  cosa  aborrecida  y  no  usada  en  la  Nueva-E^ña,  por- 
que con  ella  no  sale  el  metal  bien  fundido,  y  requema  y  consu- 
me la  plata  la  gran  violencia  del  fuego  que  en  ella  anda:  d  mo» 
tal  que  echan  es  en  pedazos  tan  gruesos  como  huecos  •  '^'-^ 
trei  nta  arrobas  de  metal  echan  solas  veinte  de  jürM 
habiendo  de  echar  sesenta,  cosa  reprensible 
que  puede  ser ,  porque  esta  liga  de  j^leiN 
te  luego  en  echándÍE^  tn  d: hatmi^ 
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tieso  como  digo,  tardase  mucho  en  deshacer,  y  como  la  liga 
fue  tan  poca  y  ^  fundió  tan  presto ,  quetla  el  pedazo  de  me- 
tal grueso  Liatallando  con  el  fuego ,  cuya  braveza  requema  y 
conmme  la  plata. 

El  metal  ha  de  ser  muy  bien  molido,  como  dicho  es,  y 
á  «eb  arrobas  dello  echarle  doce  de  liga,  y  desta  manera  no 
«e  perderá  la  plata. 

Precia tise  de  una  cosa  que  es  lo  que  mas  les  condena,  y 
fs  que  aquella  revoltura  de  cincuenta  arrobas  la  funden  en 
inas  breve  espacio  que  en  el  liorno  español  se  funden  doce  ar- 
robas^ y  esta  l>revedad  es  la  mayor  perdición,  porque  no 
puede  salir  fiuulido  con  tanta  priesa,  ni  k  plata  que  el  n^tal 
tiene  puede  bien  derretirle  en  tan  breve  espacio ,  y  vese  en 
esto  que  de  esta  gran  revoltura  sacan  solas  ocho  arrobas  de 
plomo  falso,  y  echado  en  la  afinación,  sacan  cuatro  ó  cinco 
arrobas  de  greta  y  cendrada,  fiabiendo  de  sacar  otras  ocho,  y 
la  causa  es  de  como  se  ftuidc  con  tanta  priesa,  y  abierto  lleva 
el  plomo  tras  si  las  grasas;  y  como  no  lo  esprimen  con  los  de*' 
gnsaderos,  va  una  liga  tan  líquida  que  parece  plomo,  y  por 
cato  dicen  que  no  hay  mas  mal  metal  de  fnndicion;  y  en  ver* 
dad  que  no  lo  he  yo  visto  mejor  ni  mas  rico  en  mi  vida. 

Yo  espero  en  nuestro  Señor  que  si  yo  lo  fundiese ,  qoe 
cacaria  de  las  treinta  arrobas  que  ellos  echan  en  una  revoltu- 
ra veinte  y  cinco  arrobas  de  plomo  y  mucha  mas  plata ,  y 
al  afinar  sé  que  sacaré  otras  tantas  arrobas  de  greta  y  cendra- 
ba como  echaré  de  plomo,  porque  otra  cosa  seria  cosa  imposi- 
ble y  que  repugnaria  á  la  orden  y  experiencia  que  de  esto 
tengo:  algtinoB  dicen  que  los  metales  de  acá  son  diferentes,  y 
yo  no  hallo  otra  diferencia  sino  ser  mucho  mas  ricos,  y  por 
esto  mas  facilísimo  el  beneficio  para  fundirlos. 

Y  finalmente  el  metal  de  Guadalcanal  es  tan  rico  y  tan 
purificado,  que  no  se  siifre  entregarlo  á  tan  gran  violen- 
cia de  fuego  como  es  la  fundición;  ello  se  ha  de  afinar 
t3oo  iiíiicho  tiento  y  orden ,  y  de  esta  manera  yo  sacaré  tan 
la  plata  como  fundiéndolo,  y  con  mas  acrecentado 
^bw  como  se  verá  por  la  obra ,  y  no  hablara  yo  lao 
ieñte  si  no  estuviera  satisfecho  de  lo  que  diga 


Oro. 

El  oro,  de  que  anslmismo  hay  mucha  noticia  en  estos 
reinos  de  V.  M. ,  se  luilla  en  los  arroyos  y  quebrados  de  oer^ 
ros,  y  á  las  veces  en  cabanas,  que  son  las  niñeras  de  los  rios 
donde  reparan  las  crecientes  de  las  aguas,  todo  1q  cual  .yieoe. 
de  las.  moptaoas  donde  ello  se  cria,  que  siempre  es  en  jcerros 
bermejos,  el  cual  se  derrumba  de  sus  nacimientos  con  la  fuer- 
za de  las  lluvias  que  en  el  invierno  caen;  y  para  conocerse  si 
este  nacimiento  está  cerca  se  ha  de  ver  si  el  grano  del  oro 
está  crespo  ó  liso ,  que  si  está  l¡3o  está  muy  lejos ,  por  haberse 
Tenido  arrastrando  .por  los  peñascos  y  arenas,  y  estando  cres- 
po es  visto  hab^  andacjb  poco  trecho,  y  ansi  al  tiento  éq  ha*, 
lia  su  nacimiento  luego. 

Algunas  veces  se  halla  el  oro  en  vetas  formadas  en  guija 
blanca  como  la  plata ,  y  puédese  beneficiar  incorporándolp  con 
azogue,,  .^upque.  sin  sal,,porqia^  el  metal  del  oro  «es  limpio, 
sin  otra. meada  que^spele.ioipedlr.l^i  opera/cion  del  abogue, 
y  el  oro  que  se  cria  en  peladeros  de  ce^os  en  la  tierra  Jber« 
me  ja :  esta  tierra  se  lava  en  los  arrpyos  en  bateas,  y  ejn  d 
suelo  dellas  viene  á  niostrar  arenas  ^c  or9.^  .. ;  . 
^  Todos  eatos  géneros  de  l^ijieficlpsi^f  .aietajeay.conociniiei^ 
to  d^  minas  poa-los  que  en  la  NuevarEspañ^  mas  se  usan, 
y  con  que;  s¡^.  pupde  sacar  la  plata,  de  todos  los  que  4cá  hur 
blere;  y  aunque  algunos  requieren  algún  tanto  de -mas  ó 'me- 
nos para  acertarse  en  la  uneza  que  requieren,  y  esto  se  alcanf 
za  con,c;l,.q9q  ,,^unquei  por  ser  cosas  s^les  pacéccime  que  no 
se  podían,  filAr^unente  eoitender  sino  es  viéndose  Ivw^^  3¡f^ 
yo  lo  haré  cuandp'V.  M*  fuere  servida  i'    * , 

El  ordenar  una  hacienda  es  conforme  al  sitio  donde  se 
hallare  la  mina;  que  si  es  cerca  de  ríos,  háganse  Ingenios  de 
agua  para  moler  y  fundir,  que  se  ahorra  coqi  ^)|lof  ,el..pas|9 
y  costa  de  muUs3^.q)]é  es  cosa  muy.oosto^,;  y  qij^^}^  fX) 
tierras. secas,  hágap9p  Ingep^  de»  muías,  fíomo  fóogct  dijm 
y  ante  todas  cosas  para  podierse  seguur  bs  njóqflfü^'*  ^^/¡gm 
muclios  metales,  y  que  las  vetas  pefvfftt 
sean  blandas  de  cavar. 

Todo  lo  que  tengo  dicho  pare 
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no  lia  tramdó;'  mas  con  mucha  facilidad  se  puede  hacer,  y 
€omo  V.  M.  fuere  servido  de  que  esto  haya  efecto ,  yo  me 
ofrezco  á  ponerlo  por  obra  y  hacer  en  ello  con  gran  diligen- 
cia todo '  k)  que  supere ,  y  yo  espero  en  Dios  que  de  que* 
dar-^  en  este  reifao  dos  años  6  mas,  lo  que  fuere  menester, 
ha  de  resultar  algún  efecto ,  lo  cual  será  para  mí  haber  con- 
•eguido  todo  lo  que  siempre  deseé ,  que  es  alguna  gran  oca- 
ñon  para  manifestar  mi  lealtad  y  deseo  de  servir  á  Y.  M.—. 
AgiMtin  de  Sotomayor. 

♦  ♦  #  ♦ 

aS  de  abril  de  i573.  Por  cédula  deS.  M.,  despachada 
«n  aS  de  abril  de  1S73,  fue  nombrado  Andrés  Tolosa  ma- 
yordomo de  las  minas,  con  cincuenta  mil  maravedís  de  salario 
al  aña  Sirvió  hasta  fín  de  enero  dé  1577,  y  continuó  hasta 
qne  fue  d^fpuesto  judicialmetite.     '  .     -'  >.       •  •      •; 

10  de  mayo  de  1673.  Con  fecha  de  10  de  mayo  del  re- 
ferido año  dieron  noticia  los  oficiales  qiie  se  habian  fundido 
quinientas  y  polenta'  y  seis  arroba»  de  iplonifH|data(,  y  que 
habiéndose  afinado  tresc^ntas  sesenta  y  nueve,' (produjeron 
sml  trescientos  setenta  y  nueve  marcos'de  plata  fina.  .  >?• 
Que  el  metal  se  había  apurado  enténmnós  que  no  habian 
quedado  mas  que  unos  pequeíios  ojos. 

....****■ 

Carta  de  Anxmcihay  de  Bohorques  sobre  eitádo  de  las 
'minas  de  Gicadalóánáiy 

Secretaría  de  liacíenda..£-JÍIiiiáf,  nfim.  .114. 
18  desmayo  da  iSyZ, 

En  cumplimiento  de  lo  que  Y.  M.  nos  envió  á  mandar 
hacer  de  lo  que  convernia  hacerse  en  una  contramina  que  ha 
mochos  años  que  se  ha  tratado  de  hacer  para  desaguar  y  ex* 
casar  el  ingenio  en  estas  minas,  se  envía  una  información  i  é 
paresoeres  de  los  capataces  y  de  Pero  de  Quero,  ademador, 
por  la  cual  se  puede  biencole^  por  la  maycnr  parte  de  loa  <Ur 
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choe  9er  cosa  muy  importante  é\  tratar  de  semejante  gaato  9  y 
ai  ello  fuese  asi  tan  evidentemente  como  el  contador,  mi  OMn- 
pañero,  y  los  que  le  han  querido  seguir  en  contradecir  esta 
obra  lo  pintan,  ternía  muy  gran  razón  don  Frandaco  de 
Mendoza  que  la  intentó,  y  el  contador  Agustin  de  Zacate 
que  conoció  Inen  la  necesidad  ddla;  y  yo,  que  con  tanto 
cuidado  lo  he  deseado  y  considerado,  de  estar  corridos  de  una 
inadvertencia  y  error  tan  manifiesto,  mayormente  en  cosa 
que  no  se  puede  sospechar  interese  ni  cosa  alguna  que  inover 
pueda  mas  que  el  verdado'o  conocimiento  de  lo  que  convie» 
ne  al  bien  desta  hacienda.  El  contador  no  es  amigo  de  no- 
vedades :  comunmente  los  demás,  puesto  que  en  sus  oficios 
sean  oficiales  buenos,  y  alcancen  lo  que  les  basta  en  cosas  que 
es  menester  ingenio ,  no  se  les  debria  cometer  sin  porticuJar 
ayuda,  y  esto  se  conoce  bien  en  lo  que  han  depumto  «n  sus 
dichos ,  que  es  cosa  de  burla  supuesto  lo  que  realmente  es  y 
ellos  dicen :  mi  parecer  es  que  la  obra  propuesta  de  la  conr- 
tramina  es  cosa  muy  importanre  y  de  gran  prevención  para 
los  peligros  de  hundimiento  y  abundancia  de  aguas  que  se 
podrían  segoir  en  la  dicha  mina,  y  asimismo  para  el  menos 
gasto  ordinario ,  sin  poderse  negar  fodo  esto  por  buenas  razo- 
nes ,  lo  cual  se  :podi¿  bien  ver  por  una  información  que  hi- 
zo el  contador  Zarate  de  solo  este  punto ,  en  que  se  verá  la 
variedad  de  los  pareceres  y  diferentes  razones;  y  si  don  Fran- 
cisco lo  dejó  por  la  dureza  y.  dificultad ,  esto  cesa  con  haber 
quien  tome  á  destajo  á  veinte  ducados  cada  estado^  como  es 
Alvaro  Blanco,  el  que  dijo  su  dicho,  y  lo  ha  considerada,  y 
medido  y  visto,  comQ,  hombre  que  pensaba  poner  su  interés 
en  ello.  Los  estados  de  largo  son  cincuenta  y  tres  estados,  po- 
co mas  ó  menos ,  los  cuales  ha  de  tener  la  contramina ,  y  al- 
guno mas  por  las  vueltas  que  llevare  siendo  necesaria  Los 
pozos  que  se  han  de  hacer  ha  de  ser  solo  uno  en  la  haz 
de  la  tierra,  de  ocho  estados,  une  de  charco  y  siete  de  dro, 
con  los  cuales  siete  estados  y  otros  ñete  que  se  ha  de  sacar  el 
agua  por  el  dicho  pozo  de  la  mineta  haMa  echario  en  la  boca 
de  la  mineta ,  y  ofioe  estados  que  se  oaan  en  la  hcmdurt 
que  hay  desde  el  brocal  dd  f  ^  mineta  del  ingenio 

hasta  el  valle ,  se  cumplen  ve»  Mados  que  tiene  el 

ilicho  pozo  hasta  el  charoo-d  eente  iaea  d  agua 


el  ingenio,  como  lo  verá  V.M.por  una  pintura  que  va  con  ésta 
palpablemente  esto  y  otras  cosas  que  irán  apuntadas ,  de  ma- 
nera que  la  labor  será  solamente  de  tres  estados  ,  que,  aunque- 
le  echasen  otroe  veinte  estatloe  de  ancliuras  de  pozos  respira- 
deros y  arcas  ,  no  llegaría  á  dos  mil  ducados. 

Loi  inconvenientes  que  ponen  los  sn6odicho&  del  romper 
de  la  pared  del  mampuesto,  no  lo  entienden,  ni  deben  haber 
llevado  los  ojos  abiertos  al  entrar  del  dicho  pozo  como  yo^ 
que  sé  que  el  dicho  mampuesto  no  cae  á  la  parte  donde  lia 
de  venir  el  arca  y  minera,  porque  el  mampuesto  es  acia  el 
ponienie  y  la  mineta  acia  el  norte  ,  y  caso  que  se  hul>iera  de 
abrir  el  dicho  mampuesto,  no  era  inconveniente  alguno  ma^ 
que  lo  sería  hacer  una  portada  en  una  muralla;  y  mucho 
menos,  porcpie  la  muralla  es  una  pared  escueta  ,  y  aque- 
lla obra  está  hecha  y  cuajada  entre  tres  paredes  de  un  po- 
zo, como  se  verá  por  la  pintura  ,  que  solo  muestra  la  ímt 
por  una  parte  al  dicho  pozo,  y  decir  esto  es  solo  poner 
inconvenientes  en  donde  no  los  hay.  Lo  misn>o  es  decir  que 
•e  recrecerá  tanta  agua  en  el  dicho  fiozo  y  mineta  que  tcr- 
nin  hano  que  hacer  en  solo  desaguarla  ,  sabiendo ,  t-omo 
claramente  ¿  sabe,  que  la  dicha  mineta  ha  de  ir  veinte  esta-' 
dos  ,  poco  mas  ó  menos,  de  la  haz  de  la  tierra,  y  están  otras 
minetas  por  lo  hondo  á  treinta  estados  de  la  dicha  haE,'  sM 
alguna  agua,  y  mas  hondo,  otras  dos  sin  agua,  porque  el 
agua  que  en  aquel  valle  era  de  temer  es  muy  en  la  haz  y  en 
el  valle ,  y  lo  imo  por  la  hondura ,  y  lo  oiro  por  el  viage  de 
la  mineta,  se  evita  y  remedia;  y  el  pozo  que  se  ha  de  hacei* 
en  el  valle  ni  el  que  hizo  don  FraiK'isco  lo  estorlx*  el  agua/' 
ni  le  estorbará  á  este  otro,  porque,  aunque  es  en  lo  mas  hon-^'» 
do  del  valle,  es  en  peña  viva,  y  cuanto  mayor  ílureza  me- 
nos agua;  y  si  está  al  presente  lleno,  es  de  las  lluvias  atjtet 
que  de  manantiales  que  él  tenga. 

No  tiene  mayor  fundamento  que  1¿  dicho  el  haber  de  Ser 
inconveniente  asi  la  tardanza  ele  la  ol>ra  cotno  el  estorto 
del  ingenio  en  poner  la  dicha  obra  ó  perficion ,  porque,  pté^ 
•upuesta  la  costa  ipor  lo  dicho  ,  y  íjue  podrían  andar  en  ella 
por  un  cabo  y  por  otro  ocho  liombres  de  dia  y  oiho  db'  no- 
che; está  claro  que «  ó  se  habiaii  de  |)erder,  ó  ganando  solo  étt 
1  jornal,  que  es  tres  reales ,  acabarlo  en  ¡kxo  tiemix)  ' 
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un  año,  que,  aunque  fuesen  dosb  nO  era  mud^ov  Y  tüDÍlMeb 
8e  confunden  con  la  mayor  fuéna  que  hay  {Kira  baoer  eate 
obra,  diciendo  que,  con  el  estorbo  de  apdar  elingenio^  se  po- 
dría anegar  y  perder  esta  núna ,  porque  para  la  dicha  obra  m 
podrá  escoger  eltielnpo  cual  sea  menester,  seco  ysinembanuBÓ 
y  en  po(K)S  mas  de  diez  ó  quince  dias  se  podrá  hacer  la  par- 
te della  que  lia  de  estorbar  el  sacar  del  agua ,  y  lodemas^oó 
estorbaré  en  manera  alguna;  y  en  caso  que  este  ingenio  de 
madera,  y  no  incorruptible  smo  frágil,  se  quebrase  alguna 
parte  del,  ó  este  pozo  sobre  que  e^tá  fundado ,  la  part»  alia, 
que  es  mas  ancha  y  movediza  $  se  arruinase-  ó. diese  señal  de- 
Uo,  que  es  muy  contingente ,  aunque  se  tenga  mas  seguridad 
dello,  ó  la  cadena  se  quebrase,  que  es  muy-  hacedaro,.iio 
podrian  suceder  estas  cosas  ó  cualquiera  delbs  en  tiempoa 
que  escogiésemos,  sinoiordinariamente  en  los  mas  tempestuo- 
sos, por  la  mucha  agua,  y  trabajo  y  violencia  excesiva  de  la 
obri»  .  ni  menos  remediarse  con  tanta  brevedad  que  no  su- 
c^ieae  mayor  inconveniente  y  peligro  en  el  aguarse  la  vena 
y  perderse  del  todo,  siendo ,  como  es  cierto,  que  se  ha  visto 
tiempo  en  que  no  paraba  el  ingenio  ni  de  dia  ni  ^  noche  con 
doce  acémilas  y  cuatro  hombres,  y  el  pozo  de  Adán  y  d  de 
la -Traviesa  con  duas  con  excesiva  costa,  y  dar  á  todos  que 
guacer  el  agua  ^  y  de  suerte  que  cualquiera  que  faltara  se  per^ 
diera  la  vena ,  ó  por  lo  menos*  costara  tanta  suma  desaguar- 
la ,  que  excediera  la  costa  desta  obra ,  y  si  faltara  la  mincta 
y  ingenio  della,  era  la  mina  acabada  y  irremediable  pan 
sfempre,.  y  el  querer^  asegurar  este  peligro  es  temeridad  incoiH 
siderada,  y  que  el  .tiempo  la  mostrará.  En  cuanto  á  la  cos« 
ta,  ello,  es  d?f  ordinario. andar  ocho  acémilas  todo  el  año -y 
dos  hombres  ,  y  el  tiempo  de  mas  aguas  doce  y  cuatro  hom- 
bres, y  á  las  veces  duas  que  suelen  costar  por  lo  menos  ca- 
da semana  veinte  y  cuatro  ducados  en  un  pozo ,  y  raras 
V€^pes  en  dos  pozos,  doblado,  ó  poco  menos.  Las  cadenas  j 
herrage  que,;8e  gasta,  quejas  muy  mucho,  y  si  al  presealB 
na  se  echa  de  ver  ,  es  porque  la  cadena  es  nueva  y  .DbljfB 
quiera  tantas  veces,  y  asi  da  lugar  á  que  c" 
car pHf teros  y  herreros  no  solo  se  ocupan  (ip 
100  sea  as|  que  otras  veces  ha  acacscido  v 
dos  Jos  carpinteros ,  y  herreros ,  y  an 


wtoirak^  salen  de  siis  trabajos  al  ayuda  de  la  máquina  del  ¡u- 
Htoeiiio^  y  con  ellos  k  soliciiud  y  industria  de  \m  que  nos  ha- 
llamos presente»,  y  no  basta.  Los  acemileros  dos  y  las  ocho 
» acémilas  no  se  ocupan  en  otra  cosa  en  todo  el  año,  y  las  zaí- 
cas  hechas  de  herradas  y  tablas  de  álamo,  no  es  pequeño  gas- 
to, y  todo   l)ien  mirado,    resjiecto  de  ser  comparadb  á    los 
|orfialcs   de  las  acémilas,  como   lo  son  los  de  los  homI>res 
de  los  tornos ,  no  se  alargó  Alvaro  Blanco  en  decir  que  te- 
lia  de  costa  cada  semana  quinientos  reales,  ni  se  acortó  en 
(decir  que  la  costa  de  los  tornos  serán  veinte  y  cuatro  duea- 
niayor mente  que,  hecha  la  obra,  se  podrá  dar  industria 
ficil  por  alguti  ingeniero  ,  como  Juanelo  ú  otro  de   los  de 
V.  M*  ^  para  que  con  facilidad  se  sacase  el  agua  de  solóá  sie- 
te estados  ,  ahorrando  la  mayor  parte  de  la  costa. 
^         Y  en  lo  que  toca   al  metal  que  se  po<lría  hallaren  el  se- 
^•gnimiento  de  !a  mineta,  el  Blanco,  que  ahora  certifica  no 
haber  alguno  ,  ha  sido  de  parecer  muchas  veces,  conx>  se  ve*- 
I  rá  por  los  que  estarán  en  los  libros  de  minas  firmados  de  su 
[ nombre,  se  mude  un  terrero  que  es(á  encima  de  la  vena  por 
f  donde  ha  de  venir  la  dicha  mineta  para  buscar  metal ;  y  los 
Idias  pasados  en  aquella  vena,  en  un   hueco  que  se  hÍ2o  á 
I  un  lado  del  dicho  pozo  del  ingenio,  se  halló  metal  muy  rico 
íy  sano,  y  dello  se  sacó  lo  que ,  conforme  á  la  labor»  se  pu- 
láo  buenamente  sacar*,  y  para  seguir  á  ver  si  proseguía  ade- 
lante,  se  acordó  que  el  verano ,  cesando  las  aguas,  se  abriría 
k  wn  pozo  cerca  del  de  la  mineta  á  la  punta  del   dicho  terrero 
>Bobre  la  dicha  vena  ,  por  donde  verná   la  dicha  mineta  qxw 
j  M  trata  de  hacer  para  ir  en  seguimiento  del  diclio  metal ,  co- 
cino se  verá  por  los  dichos  pareceres,  si  V.  M.  fuere  servido 
de  lo  averiguar. 

Yo   hahlo  en  lo  que  toca  !l  esta  mina  como  cosa  de  que 

se  delíc  hacer   mucho    caudal  ,    pues  de  ella   se  ha  servido 

V.  M.  de  tanta  suma  de  plata,  y  últimamente,  cuando  menos 

speraba^  della   de   tres    años  á  esta  parte  han  sido  poco 

de  docienios  mil  ducados  loe  que  lia  valido  de  plata; 

ídcbc  esperar   mas  y  mas  della  ,  placiendo  al  Simor  ,  pura 

*ti  de  tal  hacienda,  donde  pc  han  gastado  quinientos  mil 

▼a  poco  se  gasten  dos  ó  ties  mas.  porque,  caso  que 

•!die8e  á  los  que  contradicen  la  tal  obra   toílo  lo 

55  ;  ^ 
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que  proponen,  cada  dia  va  mas  htada  esta  vena,  y  loque 
hoy  se  les  hace  fácil  se  imposibilitará  isiañana  con  la  iráiiduFa; 
y  el  negar  que  no  se  podrá  desaguar  con  los  tornos  confún- 
dese con  ser  asi  que  toda  el  agua  que  saca  el  dicho  ingenio 
se  le  echa  con  solo  un  torno  siete  estados,  con  que  está  pro 
bado  que  dos  tornos  sacarán  doblada,  y  si  se  hace  instni* 
mentó  tal. seis. doblada,  y  digo  y  me  resumo  en  que  cuando 
lo  uno  y  lo  otro  se  les  concediese,  se  debería  hacer  la  dicha 
obra  para  doblado  servicio,  y  para  la  falta  de  lo  que,  elloe 
llaman  mejor ^  lo  cual,  aunque  hasta  ahora  no  se  ha  tratado^ 
siendo  necesario,  se  podría  dar  industria  oomo  el  ingenio  an- 
duviese, y  la  dicha  minuta  juntamente,  sin  estorbo  lo  uno  de 
.lo*  otro,  y  en  tal  caso  se  podría  usar  de  k>  mejor ,  y  á  la  n^ 
cesidad  de  entrambos  cuando  sucediese  tanta  agua  que  el  in» 
genio  no  .bastase  :  y  no  digo  los  pozos ,  porque  afirmo  que  ha- 
rán mas  que  dod  veces  el  ingimio,  y  que  por  lo  menos  semen- 
guará  la  costa  en  la  untad  y  mas ,  y  este  es  mi  parecer  y  loserá 
siempre;  y  pliega  á  Dios  que  no  sqi  poniendo  por  obra  no  se 
conozca  con  el  daño  la  necesidad  que  hay  de  tal  obra  ,  y  esto 
dig^  ^como  liombre  que  lo  ha  mirado  con  los  ojos  y  tanteado  y 
tenttado  coi^  las  manos  muclias  veces,. y  algunas  dellas  entrajo? 
.dO(poc.guia,al  remedio  de  loSi  trófMeísos  del  ingenio  y  pozo  del 
CQu  algup{i  temeridad  y  no  menor  zelo  del  servicio  de  V.  JML: 
suplico  á  y.  M.  mande  ver  los  pareceres  que  llevó  el  eontadóir 
Zarate  sobre  esta  obra,  que  importará  mucho,  y  lo  que  acer- 
ca desta  nM^eria  se  hallare  en  los  libros  de  miii^  Nuestro 
ScjQorla  Católica  Real  peraona  deV.  M.  g^iarde  iyraorecientie 
en  mayor  estado  de  reinos  y  señoríos  como  pof  Y.  JA.  i  sus 
criados  y  vasallos  es, deseada  Destas  minas  de  Y.M^  y  de  au^ 
yo  diez  y  ocho  de  mil  quinientos  setenta  y  ti-es. —  Católica 
Real  Magestad.  —  Humil  criado  de  V.  M.  que  sus  Reales  pies 
y  mano»  besa.^  Anuncibay  de  Bohorques^ 

."■..-     **♦♦... 
¿2  de  mayo  de  iS^S.     Avisan  los  oficiales,  con  fecha 
t¿%  de  mayo  del  referido  año ,  que  en  1 8  del  mismo  ' 
ron  á  Sevilla,  tres  mil  setecientos  doce  marcos  de  p 

Que  el  nu^vo  mayoFitomo  de  las  minas  AmJL 
haWil^do  alli  el  a^áe  fkWtL 
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nf*  de  junio  de  iSyS.  En  i.^  de  junio  tlcl  mismo  año 
dieron  parte  los  oficiaks  que  se  habían  fundido  seíscientaa 
cuarenta  y  luieve  arrobas  de  plomo-plata,  de  las  cuales  en 
cuatro  días  de  aBnacion  habiaii  salido  dos  mil  novecientos 
mareos  de  plata  tina. 

Que  no  liabia  por  entonces  mas  metal  que  beneficiar,  ex^ 
cepto  las  tierras  malas  que  iban  jumándose  y  lavándose* 

**E1  metal  (continuaban)  se  ba  apocado  de  tal  mane 
wra  en  lo  fijo,  que  no  ba  quedado  mas  que  un  pequeño 
>íojo;  es  tan  poco  que,  vista  la  disposición  de  la  labor  y  lo 
>íqoe  conviene  para  proseguir  adelante.,  se  ba  dejado,  basta 
»i hacer  un  charco  en  el  postrer  tiro,  donde  se  eolia  sacar  el 
» metal ,  y  luego  se  formará  una  arca  encima  del  mismo  me- 
wiai,  y  se  seguirá  con  un  pozo,  y  se  verá  lo  que  es.  En  las 
»f testeras  queda  algún  poco  de  meta!,  que  basta  ahora  no  ha 
w convenido  tocarse*  asi  por  la  firmeza  de  la  labor,  como  por 
»íno  llamar  el  agua  á  lo  mas  liontlo." 


9  de  julio  de  iS'^S.  Cj^h\  fecba  nueve  <1e  julio  del  referí-^ 
do  año,  remitieron  los  oficiales  las  relaciones  ordinarias,  sin 
hablar  del  testado  de  la.  vena. 


*  #  #  # 


^ 


Amento  con  Jgnstin  de  Sotomaror  ^  vectho  de  la  dudad  de 
Itlt    r     ^;?  Nue\'a^£spaña  sobre  el  descubrimiento,  labor  y 
de  minas  en  esros  reinos,  y  en  parf indar  de  las 
del  (trnnno  de  CuadalcaÁml  y  agregadas. 


b 


la  Ae  •goito  éé  íSjl, 


3072, 


liO  que  por  mandado  de  S.  M.  se  asienta  y  concierta  COtt 

^!T*tin  *lc  S<itrjrn:nor,  vecino  de  la  ciudad  de  M^ico,  queí 

ríiviíK'ia  de  la  Nueva-Empaña,  residente  en  esta  corte, 

ioubrimiento,  lalíor,  fabrica  y  Ix^neficio  que  ha  de 

reinoede  algunas  minas  |ior  tiempo  de  dos  años, 

(te:  que  &  M.  baya  de  dar  y  dé  licencia  al  ^'* 
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cha  Agustín  de  Sotomayor  pañi  qué  pueda  bascar  y  descu- 
brir por  término  de  dos  años  primeros  siguientes  ^  que  oonan 
y  se  cuenten  desde  el  dia  de  la  fecha  deste  asiento,  en  cuáles- 
quíer  ciudades,  villas  y  lugares,  y  términos  é  montes,  y  de- 
hesas ,  y  en  otras  cualesquier  partes  que  quisiere  djMtos  moos 
y  seiSorios ,  asi*  de  la  Corona  Real ,  como  de  órdenes  y  «csñorio 
y  de  abadengo,  todas  y  cualesquier  minas  y  nñoeroB,  arelas 
de  oro  y  plata  que  hubiere  en  éUos^  con  qne^nó  lo  pii^la  ha- 
cer dentro  de  las  leguas  eceptadas  por  las  ordenanzas  de  las 
niinas  en  los  términos  de  ks  minas  de  Guadaloanal  y  Arao&- 
na^  Cazalli  y  Gálaeoza^  que  estas  quedni para  S.'M.^  nítMh 
()oco  -en  Idff  términos  -t[ue  dicen-  de  iVilíagutíenre  y  Abcnoja, 
porque  destas' está' tratado  de  hacer  concierto  oon  los  Fúcares, 

!r  que  todas  las  dichas  niinas  y  términos  deltas  con  las  dichas 
eguas  eceptadas  liayan  de  qucxlar  y  queden  fuera  deste  asíen* 
to;  las  icuales»  dichas  minas  que  ansi  descubriere,  fuera  de  las 
sobredichas ,  pareciendo  que  son'  de  prdvedio  y  utilidad  que 
valga  mas  lo  que  se  sacare  dellas  que  la  costa  que  se  hiciere 
en  labrarlas,  haya  de  hacer  cavar  y  beneficiar'  el  dicho  Soto- 
mayor  con  fuego  ó  azogue ,  6  con  otros  cualesquier  mateiíales 
ó  ingenios  que  (¡uisiere  ó  le  pareciere  que  mas  .convenga  con 
que  cavar  y  ahondar  las  dichas  miuas,  y  los  estados  de  fondo 
y  ancho  y  largo  que  han  ele  tener  para  beneficiar  las  dichas 
niinas,  guarde  las  leyes  y  ordenanzas  de  minas  destos  ranos, 
que  sobre  ello  hablan ,  y  que  la  costa  y  gasto  que  se  hiciere 
en  la  labor  y  beneficio  de  las  diclias  minas  se  haya  de  sacar  y 
saque  ante  todas  cosas  del. montón  de  los  metales  que  se  saca- 
ren dellas. 

ítem :  que  para  la  labor  y  beneficio  de  las  dichas  minas 
que  ansi  descubriere  y  hobiere  de  labrar  y  l^eneficiar ,  pueda 
el  dicho  Agustín  de  Sotomayor  hacer  todos  los  ingenios ,  tier- 
nos, fuslinas  y  otros  instrumentos  ansi  de  madera,  como  de 
agua  y  piedra,  y  tapiería  que  quisiere,  y  que  para  ello  S.  M. 
haya  de  mandar  dar  sus  cédulas  y  provisiones ,  para  que  las 
justicias  y  regimientos  de  las  dichas  ciudades ,  villas  y  lugares 
en  cuyos  términos  se  hallaren  y  descubrieren ,  se  los  dejen  ha- 
cer,  y  le  den  para  ello  y  para  las  fundiciones  y  ademamien* 
tos  y  otras  cosas  necesarias  para  la  dicha  labor  y  fábrica  toda 
la  lena,  madera  y  carbón,  y  todos  los  materiales  que  kubie- 


I 


aSo  i  573.  4i3 

tetneneétfr  y  pidiere,  pagando  por  ellos  su  justo  precio  y  va- 
lor, y  asimismo  le  dejen  buscar  y  de&cubrir  las  dichas  minas, 
y  cwtender  rn  el  dicho  l)cnefic!0  y  labor  dellas  libremente,  y 
para  todo  ello  le  den  el  favor  y  ayuda  que  hubiere  menegten 

ítem:  que  todas  las  dichas  minaí*  que  ansi  descníbriere  y 
comenEare  á  beneficiar  y  labrar,  tengan  de  circuito  y  deptricto 
para  que  en  él  no  se  puedan  buscar  ni  descubrir  otras  minae, 
qnintentas  varas  de  metlir,  en  el  cual  dicho  circuito  y  térmi- 
no ninguna  otra  |>er*ona  ni  concejo  pueda  buscar  ni  labrar 
ninguna  mioa^  ni  hacer  nmgunoa  ingenioi?  para  ello*^  no  em*T 
barga  me  lo  contenido  en  la  pragmática  y  ordenanTíi»  de  las 
minas  destos  reinos,  con  lo  cual  S.  M,  ha  de  d¡s[)en6ar  para 
en  cuanto  á  esto. 

Itero  :  que  en  ca«i  que^  habiéndose  hecho  h  prueba  y  cn- 
i&ye  de  las  dichaB  miiws,  pareciere  que  conviene  beneficiar 
el  metal  della^  ó  de  alguna  dellas  con  azogue,  que  todo  el 
azogue  que  hubiere  menester  para  la  lalxír  y  fábrica  de  las 
dlicbas  minas  se  lo  haya  de  mandar  vender  S.  JL  por  la  mi- 
tad que  á  él  le  ha  de  venir  de  lo  que  tiene  en  el  pozo  y  mi- 
nas de  azogue  del  Ábiiadcn  ^  contado  á  razón  de  cuarenta  y 
cinco  mJi  maravedís  caila  quinial »  con  que  antes  que  se  le  en-  < 
tregüe,  ee  haya  de  obligar  y  obligue^  y  dé  Aa^zas  bascantes 
de  pagar  lo  que  en  ello  se  montare  á  los  oficiahe^s  de  S.  M. 
que  residen  en  las  minas  de  Guadalcanal,  ó  en  la  ciudad  de 
Sevilla  a  los  oBciales  de  la  G>ntratacion  della,  dentro  de  seis 
mmse^  Av^nufi  que  se  le  entregare  el  tal  azogue:  que  si  antes 
de  lo»  sei:?  nK\^i;íS  se  sacare  plata  de  las  dichas  minas  que  ansi 
•e  b&neüciaren ,  que  de  la  parte  tjue  della  pertenesciere  al  di-- 
cho  Sotomayor,  ée  haya  de  desoontar  y  bajar  lo  (|uc  debiere 
del  a/jogue  que  tocare  á  su  parte,  y  se  le  bobiei^  entregado, 
aunque  no  sean  cumplidos  los  seis  meses  por  que  se  le  hobio-i 
re  fiiádo. 

ítem:  que  todas  las  dichas  minas  y  mineros >d^  oro  y  pla-«. 

la  que  ansi  hallare  y  descubriere  el  dicho  Agu^táa  de  Sotoma- 

yor,  sea  ol>hgado  a  hacer  registro  y  nianifesiaciun  dellas.  íleu-* 

trn  de  trr^  días  después  que  las  descubriere,  ante  la  justicia  del 

cuyo  téa^miiio  e?tu vieren  la»  tales  , minas ^  por  atíte 

Jel  calnldo  de!  til  pufl»lo,  y  loinar  tcstiuKjnío  de^j 

J  dicho  escribano  I  y  ürmado  de  la  jusilcta  «  y 


4H  AÍípi57l 

que  veinte  días  desjiiie»  liaga  c>trb>c4'r^Í8tro  y  maiñfifiglacbn 
ante  loe  dichos  oficiales  de  las  dichas  minas  de  Onadalcanál, 
y  envié,  demás  desto,  relación  dello  al  consejo  de  la  hacienda 
y  contaduría  mayor  de  S.  M.  dentix)  de  dos  meses  después  que 
ansi  se  hallaren  y  descubrieren  las  dichas  minas,  para  que  so 
tenga  razón  deltas  en  loe  libros  de  SL  M. 

ítem:  que  haya  de  ser  y  sea  á  cargo  del  dicho  Agustín  de 
Sotomayor  la  administración,  fábrica  y  beneficio  de  las  di* 
chas  minas  que  descubriere,  en  virtud  deste  asiento^  y  poner 
para  ello'todos  los  oficiales  y  plomeros,  y  otras  personas  ijiM 
quisiere  y  fueren  menester,'  los  cuáles  pueda'  recibié  y'desplft»' 
dir,  y  tomar  otros  de  náevo  como  él  viere  que  mas  convieiM^ 
como  cosa  que  es  y  ha  de  ser  á  su  cargo  y  administración: 
y  que  otrosí  el  dicho  Agustin  de  Sotomayor  haya  de  proveer 
y  poner  los  dittevM  y  otras  cous  que- foenennescetariaspapi 
buscar'^  catar  y  ^descubrir  iasdicWas  minas,  y  para  comenJ- 
zarlas  á  labrar  y  bekiéficiar:  htista  que  se  comience  á  sacar  y 
fuiídir  metal  dcUas;  y  hacer  todos  los  pertrechos  é  ingenios,  y 
las  otras  cx>9as  necesarias  para  el  servicio  de  las  dichas  minas, 
sin  que  Nos  le  hayamos  de  dar  ni  pagar  cosa  alguna  de  todo 
esto,  y  que  haya  de  tener  y  tenga  el  dicho  Agustin  de  Soto- 
mayor  libro,  «uenta  y  razón  cierta  y  verdadera  ante  escnbi- 
n6  de' todos  ibs  dichos  gastos  y  costas  que  hiciere. 

ítem:  que  todo  el  oro  y  plata,  y  plomo,  y  otros  metales 
que  en  cualquiera  manera  se  sacaren  é  procedieren  de  las  di- 
chas minas  qué  el  dicho  Agustm  de  Sotomayor  descubriere  e« 
virtud  deste  asiento,  se  hayan,  ante  todas  cosas,  de  quitar  ^y  dee* 
contar  del  montoii  dello  todas  las  costab  y  gastos  que  se^hubie^ 
ren  hecho  en  el  dicho  beneficio  y  labor  dis*  las  dichas  tuinas^' 
y  todo  lo  que  restare  y  quedare  de  loe  dichos  metales ,  descon- 
tadas primero  Us  dichas  costas  y  gastos,  se  haya  de  partir  y 
parta  en  esta  manera :  que  S.  M.  haya  de  llevar  y  lleve  y  se  le 
acuda  con  la  mitad  de  lt)do  rilo,  y  el>diclio  Agustin  de  Soto- 
mayor  y  sus  heredaros  y  eucct-sores  perpetuamente  pan 
pre  jamas  lleven  la  otra  mitad  del  dicho  provecho  y  beo 
en  cualquier  cantidad  y  suma  que  sea,  y  S^l  h 

le  hace  gracia  y  merced  dello  por  Isam 
trabajo  que  ha  de  tener  en  hu¿Bit^ftt 
neficiar  las  dichas  mina» j  y  pQir2«IÍ4MP 
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'afiayor'hace  en  cargarse  deste  ne¿!;oc¡o,  y  para  qne  ie  cumpla' 
|an»i|  le  manJará  dar  S.  M.  los  reCcUnlos  neacesaiios  á  eij  satis- 
•  &ccton;  con  que  ansimismo  ac  declara  que,  demás  de  la  mi- 
ta*! del  dicho   aprovechamiento  y  beif«  íicio  que  S*  M.  ha  de. 
Sevar  de  las  dichas  minos,  quitadas  hñ  (liclias  costas  y  gastos 
Ifioe  de  hicieren  f  como  e&tá  dicho,  el  dicho  Agiistio  de  Sc>to- 
yor,  y  sus  herederos  y  sucesores  hayan  ile  dar»  y  den  y 
[^guen  á  S.  M.^  ó  á  quien  por  S.  M,  lo  huhieie  de  haber^  el 
¿iezxDO  de  la  plata  y  oro,  y  otros  metales  que  le  cupieren  de 
la  dicha  su  mitad;  de  manera  que  todo  lo  que  S.  M.  ha  de  ha* 
ler  y  gozar  ha  de  ser  á  raiou  de  cada  cieu  marcos  cincuenta 
¡y  cinco «  que  asi  se  ha  tratado  y  concertado,  y  que  con  pa^ 
gar  c^to  el  dicho  Agustin  deSotomayor,  y  sus  herederos  y 
iiucefüres,  queden  perpetuamente  para  siempre  jamas  para 
lél  y  para  ellos  i  y  para  quien  de  lo  tiellos  hobitre  título  ó  ra-* 
[BOU  y  causa,  la  mi  tai  I  de  las  dichas  minas  que  ansi  se  descu^ 
}bricren»y  en  virtud  dcsie  asiento,  y  dentro  de  los  dos  anea 
idél,  y  se  labraren   y  beneficiaren  como  en  él  va  declarado 
[para  quesean  soyas  propias,  y  como  de  tales  pueda  dispon 
[lier  y  labrar, 

Y  para  que  haya  la  cuenta^  y  razón,  y  claridad  que  con* 
[%iene9  de  lo  que  procediere  de  laa  dichas  mi  tías  que  ansi  ae 
riiescubrieren  y  labraren  en  virtud  de  este  asiento,  se  pone 
condición  al  dicho  Agustín  de  Sotomayor  qne,  en  nin- 
^guna  manera  pueda  hacer  fundición  oi  afinación  de  ningti-^ 
ítios  metdles  de  los  que  se  sacaren  de  las  dichas  minas  en  j)o* 
ni  en  mucha  cantidad,  ecepto  los  que  fueren  menester 
fpara  hacer  los  ensayes,  sin  que  antes  y  primero  haya  dada 
iiiolicia  dello  en  el  dicho  consejo  de-  la  haciernta  de  S.  M.,  ó  á 
I  ros  contadores  mayores,  ó  á  los  oficiales  de  S.  M,  que  rcsidea 
)^a  la»  minas  de  Cuadalcanal,  á  la  parte  deltas  que  fuere  mas 
(cerca  de  las  dichas  minas  que  se  labraren,  para  que,  si  qui- 
líeren*  vaya  alguno  de  los  ilichos  oficiales  de  Cuadalcanal,  é 
Irs  (>ersona  de  la  corte,  la  que  se  mandare,  proveer  para  ellp» 
á  bailarse  presente  á  las  dichas  fundiciones  y  afinaciones ,  y 
,  lie  hiciere  de  otra  manera,  que  el  dicho  Agustín  de  So- 

1  r  baya  perdido  y  pierda  todo  el  derecho  deste  asiento, 

^B  lodo  para  S.  M.;  con  qne  esto  no  se  entienda  por  lo 

^^^H       i  los  metales  que  tomare,  y  fueren  meneiie 
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hacer  los  eiuayes,  para  aaber  del  provecho  que  m  las  dinr 
chas  minas. 

Otrosí:  que  todos  los  metales  qne  se  cavaren  y  sacareo'. 
en  las  dichas  minas  y  procedieren  dellas,  los  haya  de  tener  y> 
tenga  el  dicho  Agustin  de  Sotomayor  en  parte  segura  donde 
esté  á  buena  guarda,  y  recaudo,  y  debajo  de  llave,  sin  qn^ 
se  puedan  tomar  ni  llevar  ningunos  de  loa  dichoa*  metale^ 
ni  hacerse  en  ello  ningún  fraude,  so  la  pena  contemda  ian  ^ 
capitulo  antes  deste,  y  que  pague  el  dicha  Sotomayor  á  S.  M. 
el  daño  que  por  esta  raaon  se  recreciere  á  su  real  íiacieoda.    ' 

Itém:que  toda  la  plata,  y  oro,  y  otros  mecaleaqse  sé 
sacaren  de  las  fundiciones  y  afinaciones  que  :se  hicieren  de 
los  metales  que  procedieren  de  las  dichas  minas,  y  de  cual* 
quier  dellas,  se  hayan  de  fundir  y  afinar  precisamente  en 

Earte  cierta  y  señalada,  donde  el  dicho  Agustin  de  Sotomayor 
a^  de  hacer,  como  viere  ^ne  mas  conviene,  los  homoa^y  raa-« 
linas,  y  otros  aparejos  necesarios  para  las  dichaa  ftmdiciaDea 
y  afinaciones,  y  que  no  se  pueda  hacer  en  otra  parte,  ao  laa 
penas  mesmas  contenidas  en  los  dos  capítulos  preoedentea. 

ítem :  que  todas  las  planchas  de  plata,  y  oro,  y  otros  me« 
tales  que  se  sacaren  y  resultaren  de  las  dichas  fundiciones  y 
afinaciones,  se  hayan  de  marcar  y  marquen,  luego  de  inoQn* 
tinenti  que  se  hagan  las  dichas  fundiciones  y  afinacion^oon 
sello  y  marca  real  que  para  ello  mandará  S.  M.  hacec,  y  qne 
no  se  pueda  vender  ni  contratar  ninguna  de  la  dicha  plata, 
oro  y  otros  metales  en  poca<  ni  en  mucha  cantidad  sin  >  estar 
primero  mareadla  y  sellada,  ao  las  mesmas  penas  de  suso  ooo» 
tenidas.  *    •  '    , 

Qne  el  dicho  Agustín  de  Sotomayor  sea  obligado  i  aen* 
dir  por  su  persona,  discurriendo  de  ordinario  por  estos  i?ei* 
nos,  á  buseaif,  catar  y  descubrir  las  dichas  minas  hasta^  bailar- 
las, atento  que,  por  el  conocimiento  y  experiencia  que  tiene 
testas  cosías,  y  entendiendo  que  por  su  industria ,  diligootuí 
y  cuidada  se  han  de  descubrir  muchas  minas  y  mny  bioesMI 
ele  que  resolta  servicio  á  S.  M.  y  beneficio  á  su'i 
-dá ,  por  cuya  causa  y  consideración  se  ha  lo 
Mienta   ' 

('     0¡tros(:queel  didm  Agustin  detf 
dentro  de  doi  meses,  después  de  Im^!' 


la^  dtcbaí  minas,  á  labrarlas  y  benefícíarlaa^  y  de  inet'  r  en 
ellas  los  plomeros,  y  oficialt»,  y  peones,  y  las  otras  pirsonas 
fmoetariad,  asi  para  la  labor  y  heneíicio  de  las  dichas  minas, 
fx>nia  para  desaguarlas  y  ademarlas,  sin  que  haya  en  esto 
ninguna  falta  ni  negligencia,  y  que  no  lo  haciendo  asi,  S.  M, 
pueda  labrar  y  beneficiar  las  diclias  minas  para  sí,  lo  cual 
$t  entiende  sieoda  las  dichas  minas  y  abetal  ífellas  de  tal  ley 
que,  labrándose^  haya  en  ellas  utilidad  y  beneficio  que  valga 
0ia«  lo  que  se  sacare  delbs,  que  el  gasto  y  costas  que  hi* 
ciere  en  labrarlas,  con  que  no  se  entienda  que  dentro  de 
los  dos  meses  ha  de  poder  hacer  los  ingenios  y  casas  que  en 
rilas  se  han  de  hacer,  sino  tan  solamente  labrarlas  y  bencfi- 
ciarLis. 

ítem:  se  asienta  que  si  el  dicho  Agustín  de  Sotomayor 
hallare  alguna  miua  ó  minas  en  veta  ó  ramal  dellas  en  lat 
leguas  eceptadas  en  las  minas  de  Guadalcanal ,  Aracena  ,  Ca* 
zalla  y  Galarom,  por  la  pragmática  y  ordenanzas  hechuB  por 
S,  M«  cerca  de  la  labor  de  las  minas  destos  reinos,  sea  obliga* 
do  á  descubrirlas  y  manifestarlas  luego  que  las  hallare,  sin 
que  haya  dilación,  ante  los  dichos  oficiales  de  las  minas  de 
Guadatcanal ,  para  que  se  vea  la  cualidad  y  bondad  de  las 
tales  minas,  y  si  será  bien  labrarse  y  beneficiarse,  y  que  to- 
dos los  metales  que  de  las  tales  minas  se  sacaren  hayan  de 
ser  y  sean  para  S.  M.  enteramente,  sin  que  el  dicho  Agustín 
de  Sotomayor  haya  ni  lleve  parte  deltas,  porque  no  entran  en 
este  asiento. 

Que  tampoco  entran  en  este  asiento  las  minas  que  están 
descubiertas^  y  se  hallaren  y  descubrieren  en  los  dichos  tér^ 
minos  de  Abenoja  y  Villagutierre,  de  que  está  tratado  de 
hacer  asiento  con  los  Fúcares  por  mandado  de  S»  M. 

Que  en  el  descubrimiento  y  beneficio  de  las  dichas  roi- 

nis  que  en  virtud  deste  asiento  se  han  de  (X)der  buscar  y  la- 

brar,  haya  de  guardar  y  guarde  el  dicho  Agustin  de  Soto- 

f  mayor  lo  contenido  en  la  dicha  pragmática  y  ordenanzas  de 

las  minas  destos  reinos,  en   lo  que  toca  á  la  orden   y  forma 

lellos  se  ha  de  tener  y  guardar,  y  que  no  reciban 

personas  que  tengan  descubiertas  otras  min^s, 

otras  cosas  que  por  las  dichas  pragm»  ^ 

mandadas  y  proveídas,  eccpto  en 

54; 
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por  este  astentQ  se  altera  é  innova  de  aqaeHo*  lo  eoál  se  há 
de  guardar  y  cumplir ,  y  se  dispensará  en  ella 

ítem:  que  si  el  dicho  Agustín  de  Solomayor  hallare  al* 
gnnas  minas  viejas  descubiertas  que  estén  desamparadas  por 
sus  dueños  en  tal  manera  que  no  se  labren  ni  beneficien ,  j 
que  sean  de  cualidad  que  los  que  las  descubrieron  hayan 
perdido  todo  el  derecho  y  acción  que  á  ellas  tenian ,  confor* 
me  á  las  dichas  pragmáücas  y  ordenanzas  délas  minas » las 
pueda  labrar  y  beneficiar,  según  y  de  la  manera  que  lo  ha 
de  hacer  de  las  otras  minas  que  descubriere  y  abriere  de  nue* 
TO  en  virtud  deste  asiento,  y  se  reparta  el  oro  y  plata  y  otros 
-metales  que  de  las  tales  minas  se  sacare,  de  la  mesma  maneta 
que  el  de  las  otras  minas,  sin  que  haya  en  ello  ninguna  dife* 
rencia  de  lo  uno  á  lo  otro. 

Que  si  resultaren  algunos  pleitos  cerca  de  las  minas  ooñ 
«Igunos  concejos  ó  personas  particulares ,  se  hayan  de  tratar 
y  traten,  y  conocer  dellos  privativamente  en  la  contaduría 
-mayor  de  S.  M.,  y  que  su  propio  fiscal  que  reside  en  ella  le 
haya  de  ayudar  y  ayude,  y  defienda  los  tales  pleitos,  como 
cosa  que  toca  al  patrimonio  Real. 

Que  se  hayan  de  dar  y  den  al  dicho  Agustin  de  Sotoma- 
^or  las  cartas  que  él  pidiere  y  fueren  nescesarias,  para  que  se 
le  venda  la  cantidad  de  sal  que  hubiere  menester  para  el  be* 
:neficio  de  los  dichos  metales,  al  precio  qne  agora  vale  en  ha 
partes  y  logares  donde  comprare  la  dicha  sal,  sin  se  lemas 
encarecer. 

Que  cada  y  cuando,  y  en  cualquier  tiempo  que  S.  M. ,  ó 
los  señores  de  su  consejo  de  hacienda  y  contadores  mayores, 
quisieren  poner  una  ó  mas  personas  para  que  ée  hallen  pn^ 
sentes  y  residan  en  las  dichas  minas  que  ansi  se  desculnrie* 
ren,  labraren  y  be/ieficiaren,  ó  en  cualquier  dellas,  para  que 
tengan  libro ,  cuenta  y  razón  de  los  gastos  que  se  hicieren  em 
labrar  las  dichas  minas ,  y  de  los  metales  que  dellas  procedie» 
ren,  y  de  las  fundiciones  y  afinaciones  que  se.  hicieren;  y  pa* 
ra  el  repartimiento  que  se  ha  de  hacer  del  oro  ó  plata,  ó  otros 
metales  enere  S.  M.  y  el  dicho  Agustin  de  Sotomayor,  y  de 
todo  lo  demás  que  ae  liulÑwS'^dÍt.i|iieer  en  virtud  de  este 
asiento ,  se  pueda  kkc&tt  '  qiue  el  salario 

tde  la$  (ales  persona»^  &  lo  flMukbm 


tenalaft  se  pague  ¿e  lo  qtie  procediere  cíe  las  dichas  minag^ 
^  se  descuente  dA  montoo  de  la  hacienda  como  gastoa  he^ 
cbm  eo  el  beiieGcio  del  la. 

Que  el  dicho  Agustín  de  Sotomayor,  y  la  persona  6  per** 
sonas  que  S.  M.  nombrare  para  que  asistan  en  el  heneficio  y 
labor  de  las  dichas  minas  ^  tengan  cuenta  y  razón  dellas  y  de 
kxi  gastos,  y  sean  obli{¿ados  de  enviar  al  cunsejo  de  la  iiacien* 
da«  y  contaduría  mayor,  y  libros  de  minas  que  hay  en  elia 
dedos  en  dos  meses,  sin  lo  mas  dilatar,  relaciones  ciertas  f 
verdaderas,  tírmadas  de  sub  nombres,  de  codas  las  minas  que 
le  doiculirieren  y  labraren,  y  del  metal  ó  metales  que  dellas 
pfocedieren  y  se  sacaren,  y  de  los  lundiciunes  y  atinacionea 
que  S€  hicieren^  y  del  oro,  plata,  plomo  y  otros  metalrs  que 
dellas  «e  sacaren,  y  de  lo  que  de  aquello  tocare  y  pertene^ 
eiere  á  S.  M« ,  con  que  se  lia  de  acudir  á  quien  por  sus  Kea-« 
les  cédulas  se  mandare,  sin  dilatar  mas  de  enviar  las  dichas 
relaciones ,  fo  |:»ena  que,  no  lo  haciendo,  S.  M,  pueda  enviar 
por  ellas  que  las  traigan  á  costa  del  dicho  Sotomayor. 

ítem:  que  en  caso  que  S.  M.  mande  y  provea  que  de  su 
parte  asistan  y  se  hallen  presentes  personas  para  que  tengan 
I  cuenta  y  razón,  y  libro  de  los  metales  que  se  sacaren  de  las 
I  ajobas  minas  y  de  lo  que  dellas  procediere,  y  de  los  gastos  y  ' 

I  que  se  hicieren  en  su  labor  y  beneficio,  la  tal  persona  ó 
I  personas  que  resiJiereii  y  estuvieren  en  nombre  de  S.  M.  en 
las  tales  minas  hayan  de  tener  y  tengan  una  llave  donde  es* 
ten  los  metales,  y  otra  donde  estuviere  el  oro  y  plata  que  de- 
llas se  sacare,  y  que  el  dicho  Sotoinayor  tenga  otra  para  que 
laya  dos  llaves,  y  mayor  recaudo,  y  guarda  en  todo  lo  sueo-^ 
diebo,  y  después  se  haga  la  partición  del  dicho  oro  y  plata,* 
y  ocros  metales  como  de  suso  está  dicho  y  declarado. 

Para  lo  cual  todo  que  iltcho  es  asi  tener,  guarílar  y  cnni* 

plir,  el  dicho  Agustin  de  Sotomayor  obligó  su  persona  y  bie« 

[nes,  muebles  y  raices  habidos  y  por  habei%  que  terna,  guarní 

[dará  y  cumplirá  todo  lo  contenido  en  este  asiento  sin  cptc  ba-^i 

fiílta  alguna,   y  para  ello  dio  poder  cumplido  á  todos  yr 

Jesquier  jueces  y  justicias  de  S.  M,  de  cualesquier  partes  y 

que  sean,  á  cuya  jurisiliccion  se  sometió,  para  qM« 
lo  hagan  tener,  guardar  y  cntnptir;  y  asimismo  se  so 
los  señores  del  cotisejo  de  la  hacienda  de  &  M« ,  y  rei^ 
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todaa  y  cuálesquier  leyese,  ftaeroBy  deiiAchbs  ifoe'  pm  m  fiíTor 
tean  y  de  que  en  este  icaaote:  perito* «yodar  y  ayeoveebar  co^ 
mo  si  este  asiento  fuese  sciiteDcia  difinitiVa  de  joes  oon^)etea« 
te  dada  y  pasada  en  juagado.  Y  otrosí  renunció  la  ley  y  dere* 
cfao  que  dice  que  general  renuncjiacum  fedia  de  leyes  non 
vola.  Eq  testimonio  de  lo. cual  lo- otorgué  eak  villa  de  Ma-> 
drid,  á  tres  de  julio  de  mil  y  quinientos  y  setenta  y  tres  años, 
«iendo  presentes  por  testigos  Juan  Peres  de  Canales,  residen- 
te en  esta  corte  y  yecino  de  Toledo,  que  juró  conocer  al  olor* 
gante,  y  Blas  de  Rosales,  y  Alonso  de  Peñaroyas ,  estaniws  ea 
esta  corte,  y  el  dicho  otorgante  loifiriiió-->Agasüb  ée  Soto* 
mayor.—  E  yo  Josepe  de  Ghriedo',  escribanade  S>  M.  Católica^ 

L oficial  del  secretartocjiían  de  Escobddó,' presente  fui  con 
)  dichos  testigos  al  otorgamiento  deste  asiento^  y  doy  fe  de* 
Uo;  y  en  testimonio  de  verdad  fice  aqui  mi  signa— Josepe 
deiOyiedo,   .  .«         ' 

:!;•■.       .  ^  j    "^  .■•  .'I  1!»    .   .        1.  ;  .     ..      •■       . 

El  Bey.-*- Por  cnanto 'por  nuestro  mandado  se  tomó  el 
asiento  desta  otra  parte  scripto  con  Agustin  de  Sotomayor, 
vecino  de  la  ciudad  de  Méjico,  que  es  en  la  provincia  de 
la  Nuefa*Espana,  residente  en  esta  corte,  sobre  el  descabri- 
mieisto  que  ha  de  hacer  cd  estos  nuestros  reinos  de  Castilla 
de  lalgiYoaiB  minHaa  ^por  tiempo  de  dos  a  ños  9  y-  sobre  otras  co- 
sas en  el  dicho  asiento  contenidas,  por  la  presente  le  loamos 
y  aprobamos,  y  habemos  por  bueno,  y  prometemos  y  asegu- 
ramos por  nuestra  palabra  Real  que,  cumpliéndose  por  parte 
del,  dicho  Agustín  dé  Sotomayor  lo  en  él  contenido  que  á  él 
toca,  mandaremos  guardar  y  cumplir  lo  que  conforme  al  di- 
Qho  asiento  á  Nos  toda  y  atañe,  sin  qué  en  ello  ñi  en  parto 
dello  baya  falta  ni  innovación  alguna.  T  mando  que  torneo  la 
razón  desta  nuestra  aprobación  y  del  asiento  Francisco  de 
Cárnica  nuestro  contador,  y  Juan  Delgado  nuestro  secreca- 
rio,  y. los.  nuestros  conuidores  mayores  en  los  libreé  que  tie» 
nent  detminas.  Fecho  en  san  Lorenzo,  &  doce,  de  agosto  de 
mil  qninieñtos  setenu  y  tres  años,~Yo  el  Rbt.— Por  man- 
dado de  S.  M.---Juan  de  Escobeda— Señalada  de  los  del  oon^ 
sejo  de  hacienda. 
<..  Concertado icpp  el; oiiftljiiili  j  "  vi  .< . . 


aSó  1573. 


#  #  #  # 


43i 


í  En  1  •  de  setiembre  fue  norabrado  Cristóbal  Gotierrez 

I     CDttyador  de  las  minas  con  aueldo  de  cinco  reales  al  dia.  Sir« 
'     YÍó  baita  14  de  abril  de  iSj^. 

9  de  setiembre  de  1  S^S.  Con  fecha  de  nueve  del  propio 
mes  y  año  decían  los  oficiales  de  las  minas  lo  siguiente:  «El 
3»  metal  de  los  pozos  se  acaLxi  del  todo,  sin  haber  memoria  de 
#éL  Vase  siguiendo  la  labor,  y  querrá  nuestro  Señor  que  se 
litóme  á  topar  adelante.^ 

Que  una  esclava  llamada  Mónlca,  no  era  conveniente  en 
las  minas,  y  pedia n  licencia  para  venderla. 

10  rfc  setiembre  de  1S73,  En  diez  del  mismo  mes  y  año 
avisaban  que  a  aquella  noche ,  siguiéndose  la  vena ,  se  había 
I»  dado  en  un  ¡xkx)  de  metal  bueno." 

#  *  •  # 

Diligencias  que  se  hicieron  con  Sotomayor  por  virtud  de 

la  cédula  de  S*  M.^,  y  el  parecer  de  los  oficiales  deseas 

minas  de  Guadalcanal. 

Contaduría  i  generalet,  n&nu    85 1» 
1^.  de  octubre  de  iStS, 

En  las  minas  de  S.  M,  término  de  la  villa  de  Guadalcanal 
i  prloiero  dia  del  raes  de  octubre  de  rail  é  quinientos  é  setena* 
ta  y  tres  años,  ante  los  señorc»  Martin  López  de  Yeribar,  con- ■ 
tador,  y  Gerónimo  de  Anuncibay  Boliorques^  tesorero,  ofi- 
ciales de  S.  M.  en  ellas,  por  presencia  de  mi  Juan  de'CastiH?, 
Cicríbano  de  S.  M.  y  de  la  fábrica  y  juzgado  de  las  dichas  mi- 
Ms,  un  hombre  que  se  dijo  por  su  nombre  Augusiln  de  So- 
tomayor, vecino  de  la  cilxlad  de  Méjico,  en  lus  proi^"  •• 
de  la  Nueva-España  presentó  una  cédula  de  S.  M.  dci 
«tguieoic. 
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El  Rst:  .Nuestros  oficidet  de  las  nioÉt  'éb 
nal,  sabed:  que  por  la  coafiamn  que  tenemos *de  h 
de  Angustia  de  Sotomayor,  vedno  de  lá  cibdad  de 
«n  las  pcdvinébn.  dé  lá  Nüe?a«*Espam;  y 
M^tottchái  ognieiieofBaybonodnáeniocn  el 
benefido   y  labor  de  minas  d|e*^RV^tV! 
habernos  tomado  con  él  derto  asiento  y  ca[ 
dfifaesieftdo  y  hbat  y  ^dekcnhAmi&ilbide'  lar 
iíúflBtrosranos,  y  fe  habernos  ordenado  qanrmjfa  Ai e^ 
dbM  ninat^y/fáa.  todos  lob<niésalea  bioory'fs^^ 
^Uas  y  .loti.u^|si»s  qné'hay  jMHra  ha6dr  htsfiMdicséusar/  át¡^ 
nacbnes  y  ensayes  de  la  [áata  que  ée  MsáVpan 
T.  entienda /áea':oodbrnMí*á>%f^|^      nstl'Ctt  I 
Indias;  y  que  asinúsito  dé  h  orden  ide^ckrk>' 
triángulo  que  dice  muele  mucho  mas  que  los  qne^hay 
fias  ninasi:  <  os  cocár^mob  ylnadHainos*  queV  Vd¿gi>  'qne  M, 
Uéggiieel  dicho<Ag«a¿n>tde.8oioifaayop^!ie.  mostrwa- todds  <y 
dichas  minas  y  metales  .dottasi  ricos^y^bces^  y  loe  eends» 
deltas,  y  veréis  las  razones  y  orden  que  da  para  hacer  las  A» 
chas  fundiciones  y  afinaciones,  y  ensayes  de  los  dichos  metapi 
les  y  los  dichos  ingenios ,  y  de  todo  ello  haréis  una  idack» 
fAráccdárvla  f  nal  nos  habas  de  enviisff  Juntamente' doii^TCiíf^ 
Iro^ptfreoei^.^  para  que  sbTca  yenbenda  lo^qoe  CDiMVÍBa^pwK 
Teer;  y  los  dias  que  en  l(>''snsQdix&o  se  ocupare,  que  sena 
basta  treinta  ó  cuarenta  dias ,  haréis  que  se  le  paguen  á  n- 
xon  de  mil  marayedis  cada  un  d&i  de  cualesquier  maravedis 
que  hubiere  en  vuestro  poder  para  gastos  de  las  didiai  mináis 
que  en  virtud  desta.tefr'oéduMí  y  tu  carta  de  pago  wi  otro 
recado  os  serán  recebidos  en  cuenta.  De  san  Lomixo,  á  doos 
de  agdslb  de  mil  é  qnimrátos  é  sesSnia  é  tres  mim  Y  enSéa* 
dése  que  lo  que  montare  el  salario  del  dicho  Sotomayorvee  b' 
kabeis.deiipagar  de'lp)  t¡n¿  ptxfefldiere  y  se  sacare  de  htdili^^ 
gebcdas  que  Al  hicMfe,>  nd  etnbargantrf  1¿  que  arriba  ae  díte* 
TO'TfiL^BkYiuiPorr  mipndádo  de  8; :li.-^Jta^^  dci  Esooteda'    * 
-    La«¿tbl-diclb''bédaU  losdiehds  kej^^ 
cieron  con  el  debido  acatamiento»  y  que  estaban  prestos  de 
dar  al  dicho  Augustin  de  Sotomayor  todos  Um  reradoa  aos* 
ÜBMVttédsnÉlos;  y.dB(  pagarle  «lo  qjD»'&^.  m^Mlafaa  haeiénoe^ 
je  de  su  paite  lo  c^ue  ^  la  dicha  cedida  S.  11  manda!».!»*: 
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le  haber  delibrar  y  pagar;  y  esta  cédula  original  con  la 
espursta  que  á  ella  «e  dio,  se  volvió  al  dicho  Augustin  de 
Dtomayor,  y  la  razón  della  quedó  en  !a  contaduría  destaa 
de  que   yo  el   escribano   doy   té. — Juan  de  Castro, 
ano. 
En  las  dichas  minas,  sábado  treinta  é  un  días  del  mes  de 
bre  del  dicho  año,  los  dichos  señores  oficiales,  habiendo 
lado  preparar  el  metal  que  habia  en  estas  minas  c43mo 
jnvenia  para  los  ensayes,  para  averiguar  y  entender  si  ile  la 
idustria  del  diclio  Augnetin  de  Sotomayor  se  podia  conse- 
guir algún  provecho  en  esta  hacienda  por  la  afinación  del  c^ 
al  polvillo  conx)  se  usa  y  acostumbra  en  las  Indias  de  h 
íueva-E^paña,  y  hacer  experiencia  á  la  par  de  entrambas 
irtea  del  dicho  celx),  y  de  la  tundición  de  carbonilla  que  en 
sta  hacienda  se  usa,  fiara  entender  y  saber  lo  que  es  de  mas 
itJlidad  y  provecho,  eutraron  en  la  casa  del  metal  juntamente 
>n  el  dicho  Augustin  de  Sotomayor  y  en  presencia  de  mi  el 
ribano,  y  se  pesaron  setenta  é  cinco  arrobas  de  metal  en 
la  espuerta,  y  por  una  romana  de  cuatro  en  cuatro  arrobas 
cada  i^eso,  echando  un  peso  á  una  parte,  y  otro  á  otra; 
las  cuales,  habiendo  pesado  solamente  las  sesenta  arro» 
ías,  treinta  a  una  parte  y  treinta  á  otra,  se  echó  suertes  pa^- 
ver  á  quien  cabia  cada  p>arte,  y  sobre  la  que  cupo  á  los 
Itchos  señores  oficiales  para  su  íiíadicion  y  modo  de  beneficiar 
metales,  se  echó  del  propio  metal  otras  quince  arrobas  pa- 
que  tubiese  algún  Como  la  fundición  por  la  dicha  carboni- 
,  de  lo  cual  doy  fé. — Juan  de  Castro,  escribano. 
Después  de  lo  cual  los  dichos  señores  oficiales,  en  lunes 
;  dias  del  mes  de  noviembre  del  dicho  año  de  mil  c  qui- 
lientos  y  setenta  y  tres  atíos,  habiendo  mandado  caUlcar  un 
korno  de  la  fundición  y  caleutádolo  con  una  fundición  de  en- 
rizo, y  mandado  vaciar  al  cairo  de  halxílla  tundido  el  dicho 
arno ,  y  después  de  vacio  echar  cuatro  servicios  de  eácoria 
M^  y  tornado  sobre  esto  a  vaciav  para  que  no  quedase  nin- 
ina  cosa  del  plomo  que  podría  resultar  del  dicho  cobrizo  y 
i{ia  que  para  tundirlo  se  dio,  mandaron  couK'n/íjr  á  tundir 
diclia  fundición  y  mcilia  de  metaU  qiíe  son  las  cnareu^a  y 
binco  arrobas  que  á  su  parte  cupo^  nabit-iidolas  li^sskÜP  en  el 
^ucla  de  la  pieza  del  horno  sobre  buena  cantidad  de  e&eotm 
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pobres  y  muy  añejas,  y  de  que  no  se  ha  usado  muchos  años 
ha  por  el  poco  firuCo  quedellas  se  esperaba;  y  oon  trece  arro- 
bas de  greta,  y  trece  de  cendrada  por  fiíndicion,  que  son  por 
todas  treinta  y  nueve  arrobas  de  greta  y  cendrada,  por  mitad» 
lo  cual  se  fue  fundiendo  y  se  acabó  de  fundir  el  martes  por 
hi  mañana  tres  dias  del  dicho  mes  de  noviembre  cuando  ama- 
necia ,  habiendo  comenzado  á  se  fundir  el  lunes  á  las  ocho 
horas  antes  de  mediodia;  é  de  la  dicha  fbndidon  y  media 
procedieron  diez  planchas  de  plomo-plata,  que  pesaron  trein- 
ta é  cinco  arrobas  y  veinte  libras,  lo  cual  se  metió  en  la  pieza 
de  las  tres  llaves,  y  de  ello  se  hizo  cai^  al  señor  tesoraxx-^ 
Juan  de  Castro,  escribano. 

-  Después  de  lo  cual,  los  dichos  señores  oficiales,  jueves  cin- 
co dias  del  dicho  mes  de  noviembre  del  dicho  año  de  mil  y 
quinientos  é  setenta  é  tres  años,  mandaron  afinar  el  dicho 
plomo-plata  á  Francisco  de  Pedroche,  afinador,  y  el  susodi- 
cho lo  afinó  y  sacó  una  plancha  de  plata  fina  que  pesó  dos- 
cientos y  nueve  marcos,  la  cual,  sellada  y  pesada,  se  echó  en  b 
caja  de  las  tres  llaves  y  se  hizo  cargo  della  al  dicho  tesorero, 
con  la  cual  dicha  plata  se  alcanzó  á  los  ensayes  que  del  dicho 
metal  se  hicieron.  Que  el  del  mcxiton  que  cupo  á  los  dichos 
señores  oficiales  salió  y  respondió  á  diez  y  úete  marcos  y  dos 
onzas  por  quintal  de  derra ,  y  A  que  cupo  al  dicho  Augustin 
de  Sotomayor  á  cüez  é  ocho  marcos  y  dos  onzas  por  quintal, 
y  pasó  aun  del  mayor  dellos;  y  resultó  de  las  dichas  treinta  é 
cinco  arrobas  y  vánte  libras  de  plomo-plata,  trdnta  é  una 
arrobas  de  cendrada  y  greta,  y  la  plata  dicha  que  pesó  mas 
de  cuatro  arrobas,  y  escobilla  que  pesa  dos  arrobas  y  media: 
-por  manera  que  plata ,  greta  y  cendrada  y  escobillas^  vino  á 
salir  las  dichas  treinta  é  cinco  arrobas  é  veinte  libras,  que  se 
merieron  en  plomo,  y  mas  una  arroba  é  media — Juail  deCas- 
tro,  escribano. 

•  '  En  el  dicho  dia,  el  dicho  Augusán  de  Sotomayor,  en  pre- 
sencia de  los  dichos  señores  oficiales  y  de  mi  el  dicho  escnba- 
TiO  dio  orden  como  Benito  del  Valle,  afinador,  cebase  y  afi- 
nase un  quintal  del  dicho  metal  de  las  treinta  arrobas  que  le 
cupieron  de  su  parte ,  para  beneficiar  sobre  ocho  arrobas  y 
cinco  likifíu  de  plomo  pobre,  y  del  sacó  catorce  marcos  de 
'f>lata  fina,  la  cual  se  limpió,  y,  sellada,  se  puso  en  la  caja  de 
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as  tres  Ha  ves,  y  se  lilzo  cargo  del  lo  al  dicho  señor  tesoreroj  de 
lo  cual  doy  fe  —  Juan  de  Castio ,  e3cril»ana 

D^pues  de  lo  cual,  en  siete  días  del  mes  de  noviembre 
{ del  dicho  año  de  mil  é  quinientos  y  setenta  y  tres  años,  el  di- 
cho Augustin  de  Sotoraayor,  en  presencia  de  los  dichos  seño^ 
res  oficiales  é   de  mí  el  dicho   escribano  ,  dio  orden  comer 
Francisco  de  Pedrochc  ,  afinador  ,  cebase  y  afinase  otro  quin- 
tal del  dicho  metal  de  las  treinta  arrobas  que  le  cupieron  de 
[au  parte  para  beneficiar,  sobre  siete  arrobas  y  cuatro  libras  de 
[plomo  pobre ,  é  del  sacó  diez  é  ocho  marcos  y  seis  onzas  de 
^lata  fina,  la  cual  se  limpió,  y  sellada  y  pesada  ,  se  puso  en 
dicha  caja  de  las  tres  llaves,  é  se  hizo  cargo  dcUa  al  dicho 
[ tenor  tesorero,  de  que  doy  fe,  —  Juan  de  Castro  ,  escribano, 
E  después  de  lo  susodicho ,  en  diez  dias  del  mes  fie  no- 
riembre  de  mil  é  quinientos  y  setenta  y  tres  años,  el  diclio 
lAugustin  de  Sotomayor ,  en  presencia  de  los  dichos  ©eñorcf 
oficiales,  dio  orden  como  el  dicho  Francisco  de  Pedrochc, 
ifinador,  cebase  y  afinase  cinco  quintales  é  medio  de  metat 
ICO,  de  las  treinta  arrobas  que  le  cupieron  de  su  parte  ,  para 
sneficlar,  sobre  veinte  é  dos  arrobas  y  media  de  plomo  po- 
bre, y  dello  sacó  ciento  é  dos  marcos  de  plata  fiaa  ,  la  cual 
limpió,  y  sellada  y  pesada,  se  hizo  cargo  dello  al  dicho 
eñor  tesorero,  y  se  puso  en  la  caja  de  las  tres  llaves,  de  que 
p  el  escribano  doy  fe  —  Juan  de  Castro,  escribano. 

E  después  de  lo  susodicho,  en  diez  y  siete  dias  del  mes 
noviembre  de  mil  y  quinientos  y  setenta  y  tres  años ,  se 
liizo  cargo  al  dicho  tesorero  de  una  plancha  de  plata  fina, 
|ue  pesó  veinte  é  cuatro  marcos  y  dos  onzas,  que  salió  de 
í  y  siete  arrobas  de  plorao-plata ,  procex:lÍdo  de  las  espu* 
pj  y  greta  y  cendrada  que  resultaron  de  los  ensayes  que 
dicho  Angustin  de  Sotomayor  hizo  |X)r  el  cebo,  lo  cual  se 
fji;  Hnar  á  Francisco  de  Pedroche  en  jueves  doce  de  no- 

iUMii^re,  é  se  pesó  y  selló,  y  puso  en  la  caja  de  las  tres  lla- 
res, en  ri  dicho  dia  en  presencia  de  mí  el  dicho  escribano,  de 

doy  fe Juan  de  Castro,  escribano. 

En  el  diclio  dia  diez  y  siete  dias  del  mes  de  noviembre  del 
lidio  año  de  mil  y  quinientos  é  setenta  é  trer  años,  estando 
ftntes  el  señor  contador  y  Andrés  de  Tolosa  *  mayordomo, 
mí  el  ^in^mn^iyi^o  Aiimgu^a|^|g^_ 
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mayor  hizo  que  Frandsco  de  Pedroche,  afinador,  quebrase 
la  cendrada  de  buitrones  donde  se  habían  afinado  las  dichas 
▼einte  é  siete  arrobas  de  plomo-plata,  de  que  procedieron  los 
dichos  veinte  é  <;uatro  marcos  y  dos  onzas  de  plata  fina ,  é 
quebrada ,  pesó  en  la  dicha  cendrada  diez  y  siete  arrobas ,  y 
eo  la  greta  ocho  arrollas  y  ocho  libras ,  que  son  todas  veinte 
é  cinco  arrobas  é  ocho  libras;  sacado  de  todo  treinta  y  cinco 
libras  de  las  ataras,  quedan  veinte  é  cuatro  arrobas  menos 
dos  libras,  de  lo  cual  doy  fé:  lo  cual  se  quedó  en  la  pieza 
de  los  buitrones.  —  Juan  de  Castro ,  escribano. ' 

£n  las  minas  de  S.  M.  ,  término  de  la  villa  de  Guá*- 
dalcanal ,  á  diez  y  siete  dias  del  mes  de  noviembre  de  mil 
é  quinientos  é  setenta  y  tres  años ,  de  pedimento  de  los  seík>-< 
res  Martin  López  de  Ycribar  y  Gerónimo  de  Anundhay,  con- 
tador é  tesorero,  oficiales  de  S.  M. ,  y  Juan  de  Castro,  es* 
cribano  de  &  M.  y  de  la  fiibrica  de  estas  minas,  leí  y  notifr- 
qué  á  Augiistin  de  Sotomayor ,  vecino  de  la  cibdad  de  Méji- 
co, un  requerimiento  qué  los  diclios  siíñores  me  dieron »  su 
tenor  del  cual  es  el  üguiente. 

Escribano  que  presente  estáis :  dad  por  testimonio  en  ma- 
nera que  haga  fe  á  nos  los  oficiales  de  S.  M.  que  residimos 
en  las  sus  minas  de  Guadalcanal,  como  requerimos  al  señor 
Augostin  de  Sotomayor,  vecino  de  la  cibdad  de  Méjico  en 
las  Indias  de  la  Nueva-España,  é  decimos  que  á  nuestra  no- 
ticia ha  venido  como  el  dicho  Augustin  de  Sotomayor  se 
quiere  ir  é  ausentar  desta  tierra ,  dejando  los  ensayes  que  ha 
comenzado  á  hacer  en  las 'dichas  minas  en  el  estado  ea  que 
están  ;.é  porque  al  servicio  de  &  M.  conviene  y  de  su  Real 
liacienda  que  para  la  satisfacción  y  verdadero  conocimiento 
que  se  desea  tener  del  arte  de  la  afinación  del  cebo  se  tome 
á  hacer  otro  ensate ,  demás  de  los  hechos,  por  el  diclio  Sotio- 
-mayor  para  su  particular  intento ,  y  para  ver  si  la  fúndioíod 
de  la  carbonilla  era  de  mayor  provecho ,  porque  de  loÉil 
di  dicho  Sotomayor  ha  hecho ,  é  de  solo  uno  que 
dichos  oficiales  se  hizo ,  ño  queda  averiguado  nij 
joria ,  por  no  haber  descargado  del  todo  el  ha 
ilición  donde  se  fundió  el  metal  que  cupo  er 
dichos  oficiales ,  antes .  haberi  proseguido  ad^ 
fimdicion  de  otros  diferaMW.  rneules,-  « 
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mbér  cjaéííaílo  el  dicho  horno  con  mucha  üáñlídacl  de  plata; 
)i  menos  ha!:)er  hecho  caso  de  las  escorias  que  de  fuerza  ha^ 
m  de  eer  ricas  habiendo  procedido  de  metal  tan  rico ,  ni 
la  greta ,  y  cendrada  y  escobilla ,  en  todo  lo  cual  se  entien- 
quc  quedó  mucha  plata  *  y  no  se  hizo  caso  dello  por  ha- 
er  salido  tan  fallo  el  dicho  Scton>ayor  en  los  demás  ensayes, 
ne  nunca  se  entendió  lU^ara  con  gran  parte  á  lo  que  de  la 
rimcra  fnndiciou  se  sacó  por  nos  los  dichoB  oficiales  ,  lo  cual 
jcedió  de  otra  suerte,  pue^  se  halla  haber  sacado  mas  el  di* 
10  Sotomayor  veinte  y  nueve  marcos  de  plata;  atento  lo  cual, 
para  saber  y  entender  de  raíz  esta  mejoría  (si  realmente  la 
hay  ) ,  como  para  hacer  cxpiriencia  si  se  pierde  en  el  dicho 
horno  de  la  Oiirbonllla  la  ley  de  la  plata,  ó  averiguar  en 
que  va,  conviene  liaccr  nueva  prueba,  para  lo  cual  está  dis- 

Íuesto  y  aderezado  el  meta!  y  el  plonx>  pobre,  y  todas  las  de- 
ia«  cosas  necesarias.  Y  asi  le  requerimos  de  parte  de  S.  M. 
o  se  vaya  ni  ausente  sin   hacer  este  nuevo  ensaye  que  está 
prevenido ,  en  manera  alguna  ,  por  convenir  tanto  á  la  dielia 
claridad  ,  asi  del  arte  de  la  afinación  del  cebo,  como  de  lo 
que  en  la  paga  de  su  salario  se  debe  hacer  conforme  á  la  cé* 
dula  de  S*  M. ;  la  cual  dicha  cédula  estamos  prestos  de  cum- 
plir, como  en  la  presentación  della  se  le  respondió,  liaciendo 
^e  su  parte  lo  que  es  obligado ,  y  no  lo  queriendo  asi  hacer, 
|lb  ¡ífotestamos  los  daños  y  menoscabos  que,  |Xjr  razón  de  su 
remisión  ,  se  recresciercn  en  esta  hacienda  de  S*  M* ,  y  mas  las 
coilas  que  en  la  prosecncion  de  hacerle  venir  á  la  dicha  pme* 
ba  segunda  vez  se  biciercn ;  y  las  que  el  dicho  Sotomayor 
^^ciere  en  querer  dar  siniestro  entendimiento  á  lá  dicha  cédu- 
Ta ,  y  en  acudir  á  S.  M*  para  que  lu  fecho  sea  pagado,  sean  i 
«u  costa  é  misión  ,  pues  que  procedei-án  de  sola  su  voluntad 
V  no  de  necesidad  alguna  que  deJlo  baya ,  pues  le  o&escemoc 
Hl>  que  á  la  verificación  del  servicio  de  S.  M»,  que  él  pretende 
Haber  fecho,  conviene,  y  á  la  claridad  deste  dicho  negocio,-^ 
Blartin  López  de  Yeriban  ^—  Aiiunclbay  Bohorques. 
•-.      El  cual  dicho  requerimiento  yo  el  dicho  escribano  !eí  é 
notifiqué  al  dicho  Augustin  de  Sotomayor  en  su  prsona  de 

pewbo  ad  vcrbum^  como  en  él  ee  contiene.  — Testigos An>* 

^res  de  Tolosa,  mayordomo  deS.  M.  en  estas  minas^  y  Mar* 
Btt  dp  Yeribar  y  ^i'^^gorio  Girón,  estantes  en  estas  núnaa  v^ 
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en  fe  doUo  lo  firmé  de  nñ  nombré,  .^é^  Juan  de  Caatoo, 
cribana   "'        ■.;■?■.■     "      1 .  •    "  -      ■■«■     • 

'  Luego  el  dicho  Angusdn  de  Sotomayot,  respondiendo  al 
dicho  requerimiento,  dijo:  que  lo  oye  y  pide  traslado  del  di« 
cho  requerimiento,  y  que  responder^  á  él  en  tíempa.y  en 
£»niia,  y  pide  que  sin. su  respuesta  ño  áe  dé  tesúraoniá.  Tes- 
tigos, los  dikhos; — Juan  de  Castro,  escrilmna 

En  las  minas  de  S.  M.,  término  de  la  villa  de  Guadalca* 
nal ,  á  diez  y  siete  dias  del  mes  de  noviembre  de  mil  é  qui* 
nientos  é  setenta  é  tres  años,  ante  los  ilustres  señores  Bfactin 
López  dé  Yeribar-  y  Gerónimo  dé  Anuncibay  ?,<  ofioialet  de 
&  M.  en  ellas ,  y  por  presencia  de  mi  Juan  de  G^tro^  escriba- 
no de  S.  M.  é  del  juzgado  destas  minas  y  Augustin  jdeSotoma'^ 
yor  presentó  el  escripto  siguiente. 

Ilustres  señores:  Augustin  de  Sotomayor,  digo:  que,  co^ 
mo  á  vuestras  mercedes  es  notorio ,  yo  vine  á .  estas  minas 
por  mandado  de  S.  M.,  y  con  cédula  Real  suya ,  que  ante 
vuestras  mercedes  presenté ,  á  ver  los  metales  y  orden  qne 
en  el  beneficio  y  fundiciones  dellos  se  hace  é  ha  hedho,  pa-* 
raque,  habiéndolo  visto  y  entendido  yo,  dijese  á  vuestras 
mercedes  la  orden  que  en  las  Indias  se  tiene  en  el  beneficiar 
los  metales,  y  asimismo  dijese  la  traza  de  los  ingenios  d^ 
triángulo ,  que  muelen -mucho  mas  que  ano 'que  hay  ;en  es* 
ta  fábrica,  en  lo  cual  he  dicho  todo  cuanto  hk  -sabido,  y  m 
me  ha  respondido  que  ninguna  otra  orden  saásfaoe  á  vues« 
tras  mercedes  sino  la  que  aqúi  se  usa.  Y  porque  mi  intento  es 
é  ha  sido  servir  á  S.  Itf.  oomo  bueno  y  leal  vasallo,'  porfié 
ancho  en  decir  qne  los  metales;  rióos  no  convenia  ¡fundirM^ 
sino  cebarse  por  dierta  nueva^iorden  que  yo  sabia,  con  la  cuaA 
yo  entendía  que  se  sacaría  mas  plata-,  y  nunca  vuestras  mer«> 
cedes  quisieron  creer  ano  á  la  expiñencia.  Y  porque  viesen 
y  entendiesen  que  convenia  esto  al  servicio  de  S.  M.  y  aprove- 
chamiento de  sü  ReaMUciienda ,  Yui  con  vuestras  mercedes  de 
acuerdo  que  de  los  metales  que  se  -sacan,  funden  y  benefician 
destas  dichas  minas  ,  tomásemos' y  partiésemos  de  un  inonton 
del  dicho  metal  partes  iguales,  para  que  vuestras  mercedes^ 
por  la  orden  que  usan  y  tienen  de  costumbre ,  fiíndiesen  j 
aprovechasen  :Su  .parte,  y  yo- beneficiase  y  aprovechase  pdr 
joai  orden  é  industria  la  otra  parte,  para  que  se  viese  y  ai 
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tendieee  la  ventaja  que  hahia  con  mi  nueva  indugtrta ,  y  asi 
b  liicimos ;  que  habiéndose  partido  treinta  arrobas  de  cada 
parte ,  un  fraile  sacerdote  echó  las  suertes ,  y  cupo  á  vuestras 
laercedes  el  montón  que  estaba  en  el  rincón  de  mano  derecha. 
Ir  á  mí  rae  cupo  el  que  estaba  á  la  mano  izquierda ;  é  porque 
ruestras  mercedles  dijeron  que  sus  dichas  treinta  arrobas,  que 
Bs  una  fundición,  no  había  en  ellas  para  calentar  el  Iiorno, 
Ijue  querían  tomar  otras  quince  arrobas  mas  del^  mismo  me- 
tal, é  que  después  se  ecliaría  la  cuenta  al  respecto;  y  final- 
mente, habiendo  vuestras  mercedes  fundido  do€  planchas  de 
plomo-plata,  se  descargó  é  limpió  el  horno,  aunque  no  tan 
bien  cx)nK>  se  limpió  y  descargó  después  que  vuestras  merce* 
Jes  fundieron  fundición  y  media ,  de  la  cual  sacaron  treinta 
i  seis  arrobas  de  plomo-plata ;  y  porque  yo  me  dormí  al  tíem- 
pQ  que  se  acabó  de  fundir  ,  por  ser  las  cuatio  de  la  mañana, 
lije  que  parecía  imposible ,  habiéndose  echado  tan  solamen- 
te treinta  y  nueve  arrobas  de  greta  y  cendrada ,  sacar  treinta 
I  seis  de  plomo,  de  las  cuales  sacaron  vuestras  mercedes  tan 
k>lan>cnte  doscientos  y  nueve  marcos  de  plata;  y  es  de  creer  y 
pitender  que  si  tuvieran  industria  y  orden  para  poder  crc- 
fcer  y  aprovechar  en  mas  cantidad  el  dicho  metal ,  lo  hicieran, 
(abiendo  y  entendiendo  que  les  era  necesario,  pues  se  habb 
Je  dar  noticia  y  razón  dello  á  S.  M.  para  que  supiese  lo  que 
le  sacaba  y  aprovechaba  en  la  dicha  Bindicion  de  los  dichos 
metalesw 

i  Y  después  de  hecha  por  parte  de  vuestras  mercedes  la  di- 
^a  expiriencia ,  beneficié  yo  las  dichas  treinta  arrobas  que  á 
mi  me  cupieron ,  de  las  cuales  saque  ciento  y  scH'nta  marcos 
Je  plata ,  poco  mas  ó  menos ,  muy  nifina  y  de  muy  subitla 
by  ^  por  donde  han  visto  y  entendido  vuestras  mercedes  el 
potable  aprovechamiento  que  se  hará  en  proceder  de  aqui 
idelante  la  industria  y  uueva  orden  mía,  pue^,  para  igualar 
^nmigo  hablan  vuestras  mercedes  de  $acar  docÍento«  é,  <íua- 
penta  marcos  de  plata  de  cuarenta  y  cinco  arrobas  de  metal 
iue  fundieron ,  que  es  fundición  y^  media,  c  no  sacaron  vue^ 
jiras  mercedes  sino  docientos  y  nueve  marcos  por  raanerA  que» 
para  emjiarejar  conmigo  ,  cacaron  treinta  é  un  marcos  rueños 
le  lo  que  hablan  de  sacar;  portjuc  habiendo^  yo  sacado.,  co* 
pif^L dicho  es,  de  una  fundiciou,  que  son  tieinta  arrobas,  cicu- 
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(o  y  seseófa  marcos,  pooo  mas  ó menoa,  haUanTnertm mer^ 
cedes  de  sacar  de  cuarenta  y  cinco  anrobos,  que  es  fímcficíofi 
y  media  ,  lo  que  yo  saqué  de  una  fundición  ,  que  fuenm 
los  dichos  ciento  y  sesenta  manxM,  y  mas  la  mitaa,  que  son 
ochenta ,  que  por  todo  habian  de  ser  los  dichos  dodentos  y 
cuarenta  marcos ,  y  no  sacando  mas  que  dodentos  y  mieve^  se 
ve  daramente  que  perdió  S.  M« ,  por  la  orden  de  vuestras 
mercedes ,  treinta  é  un  marros  de  plata  á  respecto  de  la  qoe 
yo  saqué  \yor  la  mia ,  poco  mas  ó  menos. 

En  todo  lo  coal  que  dicho  es  se  ve  y  conoce  daramente 
la  irreparable  y  gran  pérdida  que  S.  M.  ha  tenido  en  esta  Im* 
rienda ,  pues  lo  que  ha  sacado  ha  sido  con  tan  excesivas  cor- 
tas ,  y  esto  que  habia  de  ahorrar  se  lo  ha  llevado  y  oonsami- 
do  el  fuego,  por  no  saberse  nú  nueva  industria  ,  por  la  cual 
no  solamente  se  sacará  mas  plata,  mas  sacaráse  sin  la  costa 
ique  habia  de  tener  fundiéndose  y  afinándose;  toda  la  cual  m 
ahorra  y  excusa  en  esta  manera. 

El  metal  se  ha  de  escoger  y  apartar  lo  rico  de  lo  pobres 
y  lo  que  no  es  rico  se  ha  de  fundir  con  mas  liga  que  hasta 
aqui ,  porque  ha  sido  muy  poca ,  y  [sobre  el  plomo  que  de* 
lio  saliere  se  ha  de  cebar  el  metal ,  y  en  un  mismo  úempo^ 
ó  poco  mas,  se  saca  la  plata  que  habia  de  salir  del  plomo,  y 
mas  la  que  se  le  pega  del' cebo,  y  si  alguna  queda,  sale  sin 
faltar  grano  en  las  espumas,  fundiéndolas  cuando  d  dicho 
metal  pobre  se  funde ,  las  cuales  ayudan  de  liga  para  poder 
mejor  fundir  el  dicho  metal  y  hacerlo  subür  de  ley,;  por  mag- 
uera que,  por  mi  industria ,  se  saca  mucha  mas  plata ,  como  se 
ha  visto ,  y  se  excusa  y  ahorra  toda  la  costa  que  haUa  de  ha- 
ber fundi^dose  el  dicho  líietal  rico,  y  en  esto  no  hay  dabda 
ninguna,  antes  conviene  al  servido  de  S.  M.  que  vuestras  mer- 
cedes beneficien  todos  los  metales  por  esta  orden ,  asi  con» 
vuestras  mercedes  lo  han  visto  y  está  escripio  en  esDe  ca- 
pitula 

Y  porque  yo  he  cumplido  la  comisión ,  orden  y  mándala 
de  S.  M. ,  y  asimismo  he  dicho  á  vuestras  mercedes  que  cuan- 
to aquí  se  hace  es  diferente  de  lo  que  en  la  Nueva-España 
se  usa,  y  que  si  yó' fuera  alguna  parte,  enmendara  algaov 
cosas ,  me  han  res^pondido  vuestras  mercedes  que  es  di^ 
pensar  que  haya  cosa  en  las  Indias  que  llegue  á  lo  que^ 
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te  hace,  y  que  no  les  satisfacía  las  razones  que  para  ello  hei 
dada,  sino  las  expiricncias,  y  estas  no  ha  habido  lugar  de  lia-, 
cerse,  por  ser  cortad  termino  de  mi  comisión,  y  porque  las  que 
tengo  li*?clias  han  sido  poniéndome  muchos  temores  de  que. 
había  de  jxigar  á  S.  M.  toda  la  plata  menos  que  vuestras  aier- 
ocde»  sacasen  por  el  ensaye  que  heoios  fecho. 

También  dije  á  vuestras  mercedes  el  dia  que  me  vieron 
venir  á  pie  de  la  montana  que  está  acia  la  parte  del  Sur,  que 
de  lo  altodella  habia  tomado  el  rumbo  y  derechera  que  la  ve- 
ta Heva,  y  que  habia  visto  algunas  señales  della,  por  lo  cual, 
conveadria  dar  algunas  catas  para  buscarse  eu  una  media  la- 
dera que  está  en  el  frontispicio  desta  veta ,  porque  allí  suelen 
iocllnarse  por  la  mayor  parte;  y  vuestras  mercedes  me  han 
respondido  que  no  tienen  orden  de  S.  M.  para  gastar  nada.  Y 
asimismo  mostré  al  señor  tesorero  una  veta  de  metal  que  va 
muy  bien  puesta  dentro  del  distrito  desta  mlna^  y  se  cavó  un 
rato,  y  convendría  mucho  ponerse  siquiera  en  dos  estados, 
porque  podría  ser  muy  buena  á  costa  de  diez  ducados.  Asimis- 
mo he  traido  otros  muchos  metales  de  vetas  que  atraviesan 
por  este  término  y  distrito  destas  minas  de  Guadalcanal  y  Ca^ 
zalla,  y  todas  las  hemos  ensayado,  é  ninguna  paresce  que  tie- 
oe  plata. 

En  todo  lo  cual  yo  lic  servido  á  S.  M.  con  muy  gran  de* 
seo  de  acertar,  y  con  la  soücitud  y  trabajo  que  vuestras  mer- 
cedes han  visto;  y  porque  el  término  de  mi  comisión  es  aca- 
bado, y  dias  mas,  pido  y  suplico  á  vuestras  mercetles  me  man** 
dea  luego  pagar  el  salario  que  su  Magestad  por  su  Real  cédu- 
h  me  manda  dar,  6  manden  vuestras  merceiles  que,  inserta  la 
dicha  cédula  ante  vuestras  mercedes,  presentada  con  esta  mi 
petición  con  lo  á  ella  dicho  y  respondido*  rae  lo  manden  dar 
autorizado  y  en  pública  forma,  como  haga  fe,  juntamente  con 
todos  lod  autos  que  en  el  ensaye  que  hemos  hecho  han  pasa*^ 
do  para  me  presentar  con  ello  ante  S.  M.  y  ante  sus  contado* 
res  mayores  de  su  Real  hacienda ,  «obre  que  pido  justicia,  &c. 
A.ugustin  de  Sotomayor. 

Y  presentado,  pidió  lo  en  el  dicho  escrlpto  contenido.  Ted- 

•  Martin  de  ir  é  Andrés  de  Tolosa ,  mayordomo,  y 

í)  Zúa  icíbay  ,  estantes  en  estas  minas. 

ch<  :iale8  dijeron;  que  el  dicho  Augut» 
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tin  de  Sotomayor  responda  á  lin  requerímiento  que  boy  di- 
cho día  le  hicieron  por  ante  mí  el  dicho  escribano  de  paite  de 
S.  M. ,  y  que  á  lo  qvie  respondiere  y  á  esta  petición  respon- 
derán lo  que  convenga  al  servicio  de  S.  M.,  el  cual  protestan 
siempre  hacer  como  deben  y  son  obligados.  Testigos  los  di  ^ 

chos Juan  de  Castro ,  escribana 

'  En  las  minas  de  S.  M.,  término  de  la  villa  de  Guadalca- 
nal ,  diez  é  ocho  dias  del  mes  de  noviembre  de  mil  é  quinien- 
tos é  setenta  é  tres  años,  en  presencia  de  mí  el  escribano  y  tes- 
tigos yuso  escriptos,  el  señor  Augustin  de  Sotomayor,  vecino 
de  la  cibdad  de  México,  respondiendo  al  requerimiento  que- 
le  ha  sido  fecho  por  los  señores  oficiales  de  S.  M.  destas  dichas 
minas,  dijo:  que  él  no  es  obligado  á  hacer  lo  que  en  él  se  le 
jMde  y  requiere  por  los  dichos  señores  oficiales,  por  cuanto  el 
tiempo  que  trajo  y  S.  M.  le  dio  fue  derto  y  limitado  de  cua- 
renta dias  solaiilente,  en  los  cuales  él  ha  fecho  y  cumplido,  y 
puesto  por  obra  lo  que  fue  á  su  cargo ,  y  por  S.  M.  le  fue  man- 
dado, y  hizo  afinación  de  treinta  arrobas  de  metal  de  que  por 
su  industria  y  buena  diligencia,  y  su  arte,  y  nueva  orden  de 
cebar  el  metal ,  procedieron  y  se  sacaron  ciento  y  sesenta  mar- 
eos de  plata,  poco  mas  ó  menos,  limpia  y  afinada,  y  los  di- 
chos señores  oficiales  y  sus  afinadores  sacaron  docientos  y 
nueve  marcos  de  plata  de  cuarenta  y  cinco  arrobas,  en  lo  cual 
se  vé  que,  al  respecto  délo  que  el  dicho  Augustin  de  Sotoma- 
yor sacó,  eran  obligados  á  sacar  docientos  y  cuarenta  niarcos, 
y  no  sacando  sino  ducientos  y  nueve ,  faltaron  treinta  é  un 
marcos,  que  eran  obligados  á  sacar  para  emparejar  con  ¿1,  y 
•Btos  se  vé  claramente  que  los  pejrdió  S;  M. ,  por  hacerse  con 
carbonilla ,  é  por  el  orden  que  hasta  aquí  se  ha  fecho  en  es- 
tas minas.  Por  lo  cual  está  manifiesta  y  notoria  la  mejoría  y 
ventaja  que  hay,  y  tiene  la  orden  de  cebar  y  afinar  del  dicho 
Sotomayor  por  el  cebo  que  en  las  dichas  afinaciones  usa  á  las 
fundiciones  que  los  señores  oficiales  mandan  hacer  por  la^  car- 
bonilla; demás  y  allende  que  las  afinaciones  "nwlBphM  tihi 
cebo  son  mucho  mas  útiles,  y  mucho  menos/ 
breves  que  las  otras,  como  es  notorio « 
oficiales  consta,  y  han  visto  por  expa 
habiendo  fischo  y  experimentado  1 
gama  de  Sotomayor  no  tiene  añ 
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plímiento  cíe  la  Real  redóla  con  qnc  requirió  á  los  dichos  se-, 
ñores  oficiales,  ni  se  puede  detener  á  hacer  lo  que  en  el  tli- 
cbo  requerimiento  se  le  pide,  porque  aquello  de  ninguna  ro- 
sa sirve,  pues  está  vista  la  ventaja  que  su  ruadiclon  hace  d  las 
demás ,  y  que,  aunque  quisiera  detenerse  y  hacer  lo  que  le  es 
requerido,  no  jxxlria  á  causa  de  que,  como  dicho  es^  ei  tér- 
mino que  S,  M,  le  dio,  y  muchos  dias  mas  son  ])asados,  y  00 
gana  salario  alguno,  ni  tiene  de  qué  se  sustentar  en  esta  tierra» 
porque  lo  que  trajo  lo  ha  gastado  en  servicio  de  S.  M. ,  ha- 
ciendo lo  contenitlo  en  esta  respuesta ;  y  demás  y  allenile  dcs- 
to,  si  los  dichos  señores  oficiales  y  el  dicho  Augustin  de  Soto- 
mayar  entendiesen  en  hacer  algunas  otras  fundiciones  y  afi-^ 
naciones  como  las  pasadas,  S*  M,  j^enlcrla  mucha  cantidad 
por  razón  de  lo  poco  que  se  saca  y  procede  de  las  íunditib- 
nes  que  los  señores  oficiales  mamlan  hacer  por  su  antigua  or- 
den, las  cuales  cesarán  y  no  se  hará  ninguna  hasta  que  S,  M* 
provea  de  lo  que  en  el  caso  se  ha  de  hacer,  y  qué  fundiciones 
se  han  de  usar  de  aqoi  adelante,  como  está  tratado  y  acorda*^ 
do;  por  las  cuales  razones  el  dicho  Aogustin  de  Sotomayor  di-» 
jo:  que  él  no  puede  ni  osaría,  por  no  convenir  al  servicio  de 
S.  M.,  hacer  mas  pruebas  ni  fundiciones  ,  pues  hastan  las  he- 
chas, y  que  él  quiere  ir  á  dar  cuenta  y  razón,  y  relación  cier- 
ta y  verdadera  á  S.  M.  de  totlo  lo  feclio ,  y  de  lo  que  en  este 
caso  le  paresce,  cx>itio  liomhre  experimentado  en  este  arte  de 
fundir  y  afinar  metales;  y  que  mandándole  S,  M.,  de3|>uesde 
oida  su  relación ,  hacer  mas  ensayes  por  la  orden  dicha,  y  aun 
por  otras  que  el  dicho  Sotomayor  dijo  saber,  está  presto  de  las 
hacer,  y  que  etuiende  que  en  ellas  será  S.  M.  servido, ;y  su 
real  hacienda  muy  aprovechada  y  acrescentada. 

Por  tanto,  pide  y  requiere  todas  las  veces  que  de  derecho 

es  obligado,  á  los  señores  oficiales  y  á  cada  uno  dellos  cumplan 

y  guarden  la  dicha  Real  cédula  con  que  están  requeridos,  y 

lCh  su  cumplimiento  envíen  luego  relación  con  su  parescer  de 

lo  que  ha  pasado  en  las  dichas  prtiebas  que  se  han  fecho;  y 

'1       T    to  le  manden  luego  sin  dilación  alguna  [>agar  su  sa^ 

•  Marenta  dias  a  razón  de  mil  maravedís  ca*la  un  dia, 

k  lo  que  S»  M.  manda,  lo©  cuales  se  le  paguen  de  lo 

^  la  diligencia  y  fundición  que  el  dÍclioSf>tom 

me  á  la   dicha  Real  cédula,  ora  &ea  de M 

56; 
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cuerpo  y  cantidad  quede  la  dicha  afinación  procedió,  ora  de 
la  demasía  que  por  su  diligencia  é  industria  y  buena  orden  hu- 
bo mas  que  en  las  fundiciones  ordinarias  que  se  han  hecho ,  y 
en  la  que  se  hizo  cuando  el  dicho  Sotomayor  hizo  la  suya 
pues  en  la  dicha  demasía  cabe  muy  bien  el  dicho  salario,  y  so- 
Jnxin  dineros.  Y  asimismo  pide  y  requiere  á  los  dichos  señores 
oficiales  que  en  la  relación  que  á  S.  M.  enviaren ,  hagan  men- 
cion  del  orden  é  industria  que  les  tiene  dada,  para  de  aqui 
adelante  hacer  las  fundiciones  y  afinaciones  por  el  orden  de 
cebar  el  metal  rico ,  para  que  la  hacienda  de  S.  M.  sea  mas  au- 
mentada y  aprovechada,  con  protestación  que,  si  de  otra  mane- 
ra lo  hicieren  de  como  aqui  lo  pide  y  requiere,  de  todo  lo  ac- 
riba dicho  se  quejará  á  S.  M. ,  y  demás  desto  los  dichos  señores 
oficiales  y  cada  uno  dellos  le  pagarán  é  cobrará  dellos  y  de  sus 
bienes  todos  los  gastos  de  caminos,  costas  é  intereses,  daños  y 
menoscabos ,  y  los  dias  que  se  detuvieren  en  pagarle  á  razón 
cada  un  dia  de  diez  ducados ;  é  asimismo  protestó  todo  lo  que 
mas  protestar  le  conviene  en  este  caso ;  y  esto  dijo  que  daba 
por  respuesta  al  dicho  requerimiento,  no  consintiendo  en  las 
protestaciones  en  él  contenidas  ni  en  cada  una  dellas.  Y  re- 
quería de  nuevo  á  los  dichos  señores  oficiales  y  á  cada  uno 
dellos  según  y  como  los  tiene  arriba  requeridos,  é  pidió  á  mi 
el  escribano  se  lo  diese  por  testimonio,  y  á  los  presentes  rog^ 
fuesen  dello  testigos,  y  lo  firmó  de  su  nombre.  Testigos ,  Ma^ 
dn  de  Yeribar  é  Andrés  de  Tolosa,  mayordomo,  y  Francisco 
de  Arcos  y  Miguel  Ruiz,  estantes  en  estas  m'mas. —  Augustin 
de  Sotomayor.  —  Juan  de  Castro,  escribano. 

Este  dicho  dia,  mes  y  año  dichos,  yo  el  dicho  escribano 
leí  é  notifiqué  el  requerimiento  desta  otra  parte  contenido  i 
los  señores  Martin  López  de  Yeribar,  contador,  é  Gerónimo 
de  Anuncibay  Bohorques,  tesorero,  oficiales  de  S.  M.  en  estas 
minas  en  sus  personas  de  verbo  ad  x)erbum^  como  en  él  se 
contiene,  y  ellos  dijeron  que  lo  oyen,  y  que  responderán  en 
¿empo  y  lugar.  Testigos  los  dichos. .^ Juan  de  Castro,  es- 
cribano. 

Luego  los  dichos  señoras  oficiales  dijeron :  que  no  obstan* 
te  ni  embargante  lo  qn^on  wa  raspoetlB  dice,  le  toman  á  pe- 
dir y  requerir  ai  dkte>  "or  que  lu^o  ha- 
ga d  ensayeque  k4Í  %  púa  que  haya 
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ra  satisfacciofi  si  el  otden  cíe  cebar  que  cree  es  mas  útil  é 
provechoso  al  servicio  de  S.  M,  só  los  requerimientos  y  pro- 
estacionen  qne  le  tienen  fechas,  é  de  que  será  á  su  cargo  y 
lipa  rodas  las  costas,  daños  y  menoscabos  que  sobre  ello  se 
acrecieren ,  pues  solamente  proceden  de  sola  su  voluntad ,  y 
90  por  otra  causa  alguna,  como  lo  tienen  dicho,  y  que,  demás 
Jesto,  responderán  á  lo  que  ahora  les  requiere.^ — Testigos,  los 
Uchos. 

Luego  el  dicho  Augustin  de  Sotomayor,  dijo:  que  respon- 
ie  lo  que  tiene  respondido  en  la  respuesta  de  suso,  y  les  pide 
requiere  lo  que  tiene  pedido  y  rcijuerido,  y  so  las  protesta- 
ciones que  les  tiene  fechas,  y  lo  pidió  por  testimonio. — Testi- 
íos,  los  dichos — Juan  de  Castro,  escribano. 

En  las  didias  minas,  diez  é  ocho  dias  del  dicho  mes  de 
noviembre  del  dicho  aíio  de  mil  é  quinientos  é  setenta  é  tres 
Hios,  los  señores  oficiales  de  S.  M,  destas  minas  dieron  á  mí 
el  escribano  la  respuesta  que  hicieron  al  requerimiento  que 
es  fiíc  fecho  por  Augustin  de  Sotomayor,  que  es  del  tenor 
iguiente. 

N06  los  oficiales  de  S.  M.  de  las  sus  minas  del  término  de 
Caadalcanal,  respondiendo   á  un  escripto  que  por  parte  del 
pñor  Augustin  de  Sotomayor  se  dos  mosü^ó  en  diez  y  siete 
^dias  del  mes  de  noviembre,  decimos:  que  el  dicho  Augustin 
de  Sotomayor  vino  á  estas  minas,  é  presentó  una  cédula  Real 
"^  le  S.  M. ,  la  cual  se  obedeció  como  cosa  de  nuestro  Rey  y  se- 
5or;  é  cuanto  al  cumplimiento  della,  se  le  respondió  que  es- 
tábamos prestos  tle  mostrarle  y  darle  todas  las  cosas  iiecesa-* 
rías  para  su  propósito ,  y  asimismo  de  pagarle,  haciéndose  de 
H#ii  parte  lo  que  confonue  á  la  dicha  cédula  se  requería^  y  no 
^Bbbstante  que  por  la  dicha  cédula  no  se  nos  manda  venir  á 
^Hpruebas ,  sino  enviar  relación  de  sus  razones  del  dicho  Soto- 
^Knayor  con  nuestro  parecer ,  y  que  el  arte  del  cebo  sabíamos 
^kra  cosa  vieja^  y  ile  mucho  tiempo  atrás  usada  en  estas  minas, 
^Roino  parece  por  los  libros  de  la  contaduría  dellas,  y  reproba- 
da por  los  administradores  y  ministros  por  menos  convenien- 
te que  lo  que  ahora  se  usa,  por  niuclias  razones,  como  es  el 
stíBro  humo  de  los  buitrones  donde  se  ceba ,  que  engrasa  y 
lata  los  hombres,  y  la  prolijidad,  y  el  no  poder  pedir  ensaye 
Je  lo  que  han  de  sacar  á  los  afinadores ,  que  es  materia  para 
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hurtar ,  y  la  necesidad  de  poner  macKas  guardas  'a  las  afina- 
ciones; no  embargante  esto,  le  permitimos  al  ^cho  Sotouiayor 
hacer  tres  ensayes  por  menudo  de  ciertas  libras  de  metal  lico, 
en  todos  los  cuales  respondió  tan  mal  suerte,  que  unas  veces 
salió  con  el  tercio  de  plata,  y  otras  con  la  mitad,  y  la  que 
mas,  con  muy  |xxx>,  respecto  de  lo  que  habia  de  sacar,  de  los 
cuales  ensayes  no  se  tomó  fé  por  no  se  hacer  en  competencia 
de  otros  á  nuestro  Tnodo,  sino  solo  para  su  contento  del  dicho 
Sotomayor,  y  para  tomar  tiento;  y  de  los  dichos  ensayes,  y 
de  haber  visto  fundir  los  hornos  de  la  carbonilla  la  última 
partida  de  metal,  de  que   procedió  la  plata  que  se  llevó 
á  Sevilla,  quedó  resoluto  el  dicho  Sotomayor  en  que  era 
escogida  cosa  la  dicha  carbonilla,  y  que  convenia  llevarla 
á  la  Nueva-España   para  desengaño   de    los  moradores    y 
mineros  della,  y  en  que  él  no  tenia  necesidad  de  probar 
mas  en  su  manera  de  cebar ,  si  veía  por  un  ensaye  que  se 
hiciese  que  el  dicho  horno  de  la  carbonilla  sacaba  la  ley 
ó  algd  menos;  y  para  venir  á  la  dicha  prueba,   se  hizo 
el  dicho  repartimiento  que  el  dicho  Sotomayor  dice,  y  por 
la   dicha  forma  á  nuestro  pedimicnto,  y  el  metal  que  de 
parte  nos  cupo  á  nos  los  dichos  oficiales,  se  ligó  con  trece 
arrobas  de  greta  por  fundición ,  y  trece  de  cendrada ,  y  can- 
tidad de  escorias  pobres,  y  habiendo  caldeado  el  dicho  hor- 
Bo  con  un  poco  de  cobrizo  pobre,  y  sin  ley  alguna,  se  va- 
ció el  horno  del  todo  una  é  dos  veces,  y  se  comenzó  el  dicho 
Tnetal  á  fundir,  de  lo  cual  procedieron  treinta  é  eñs  arrobas 
de  plomo-plata  rico ,  y  por  no  perder  la  costa  que  se  habia 
fecho  en  la  carbonilla,  y  no  interrumpir  la  fundicáon,.que  es 
también  corta,  y  perder  la  ocasión  buena  de  tener  el  horno 
caldeado  y  dispuesto,  se  pasó  adelante,  habiendo  vaciado  el 
dicho  horno  del  plomo  que  paresció  tener  del  dicho  metala 
aunque  en  efecto  quedó  en  él  mucha  cantidad  de  plomo  y  pla- 
ta, porque,  demás  de  que  se  verifica  todas  las  veces  que  se 
fimde  en  que  después  de  vaciado  el  horno  de  todo  punto  con 
mucha  mayor  diligencia  que  se  hizo  esta  vez ,  y  acabada  la 
fundición ,  suelen  correr  unos  grandes  rieles,  y  hallarse  cola- 
duras y  bolsas  de  metal  mal  fundido  en  las  hoquedades  que 
hace  el  fuego  con  la  fortale?^  »  se  conoció  claro  en 

que  la  primera  plwcha  sign  tikkm  áú  dicho  en* 
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ftave  que  se  sacó  del  diezmo,  procedido  al  parecer  del  metal 
que  después  se  iba  echando  en  el  liorno,  acudió  por  ensaye 
veíale  é  cuatro  itiarcos,  y  las  de  mas  adelante  en  cotnuo,  acu- 
dieron á  diez  y  seis:  jx>r  manera  que  la  mas  ley  se  le  pegó  del 
metal  rico  fundido  antes.  _ 

Después  de  lo  cual ,  el  tUcho  plomo  se  afinó  y  sacó  de  él  ^ 
doMHeotos  é  nueve  marcos  de  plata,  y  las  escobillas  que  del 
•e  espumaron,  ni  la  cendrada  que  se  sacó  del  suelo  de  la  di- 
cha alinacion,  ni  la  greta ,  no  se  hizo  caso  della ,  ni  menos  de 
las  escorias  ricas,  como  suelen  ser  las  procedidas  de  tal  metala 
echándolo  confusamente  entre  las  demás  cosas  de  su  género 
por  ser  asi  costumhre,  y  ententler  que  no  era  menester  mas 
diligencia  para  vencer  respecto  de  los  ensayes  hechos  por  el 
dicho  Sotomayc»r.  Ileclio  esto,  quedó  el  dicho  Sotomayor   tan 
Sdlisfecho  del  buen  morlo  de  la  fundición  y  de  la  belleza   de 
lia  plancha,  que  fue  menester  animarle,  y  pedirle,  para  la  ve- 
[lificacion  de  lo  mejor,  que  hiciese  su  ensaye  de  una  parte  del 
[dicho  metal,  y  lo  hizo  asi  requeriilo  (á  lo  menos  con  propó- 
sito nuestro  de  le  requerir  si  lo  rehusaba).  Al  fin  lo  hizo  en 
ItiQ  quintal  del  dicho  metal  que  le  cupo  en  parte,  del  cual 
iiacó  catorce  marcos,  habiendo  de  sacar  veinte  ó  tres^  y  por- 
[qoe  no  se  mostró  contento  del  dicho  ensaye,  se  le  tornó  á  de- 
cir y  importunar  por  los  dichos  oficiales  hiciese  otro  á   su 
[Justo,  porque  con  entera  satisfacción  se  confundiese.  Ilízoto 
I  asimismo,  y  del  sacó  diez  é  ocho  marcos  y  cuatro  onzas,  con 
[fl  cual  quisiera  cesar  ,  viendo  que  no  solo  no  se  potlia  avema- 
I  jar»  pero  que  aun  no  llegaba ,  y  th  jarlo  en  este  estado.  Y  por 
sos  los  dichos  oficiales  le  ítie  pedido  que  cebase  en  una  afina* 
[clon  los  cinco  quintales  y  medio  de  metal  que  le  restaban,  el 
[cual  lo  hizo  sobre  otras  tantas  arrobas  de  plomo  pobre  y  me- 
idia  mas,  y  dello  sacó  ciento  é  dos  marcos  de  plata,  saíietido 
[con  ella  i  las  doce  de  la  noche  en  punto,  desde  las  siete  de  la 
Imañana  que  se  comenzó  á  meter  el  plomo  en  el  buitrón.  Des» 
Ipues  recogió  de  su  cendrada,  como  habia  recogido  de  las  de- 
[mas,  los  granitos  de  plata  y  los  ploniillos  con  gran  cuitlado,  y 
iks  espumillas,  y  todo  junto  lo  fundió  con  sus  escorias^  y  sacó 
Ifeinte  y  siete  arrobas  de  plomo  por  nuestro  liorno,  y  lo  aliñó 
{en  nuestro  buitrón  como  habia  hecho  lo  demás,  y  dello  sac^ 
peíate  é  cuatro  marcos  y  dos  onzas  de  plata  j  los  diez  y  siet 
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marcos  de  plomo,  porque  respoadió  á  dos  marcos  é  clooo  on- 
zas por  ensaye,  y  los  demás  de  los  plomillos  y  granalla,  é 
limpiaduras  que  tenia  recogido  de  las  dichas  sus  cendradas; 
por  manera  que,  toda  la  piata  que  el  Sotomayor  sacó  de  las 
treinta  arrobas  de  metal,  monta  ciento  é  cincuenta  é  nueve 
marcos  de  plata,  y  perdió  de  liga  la  mitad  ó  casi  del  plomo 
que  se  le  dio,  y  la  que  nosotros  sacamos  fueron  docientos  ¿ 
nueve  marcos,  que,  al  respecto  de  lo  que  el  dicho  Sotomayor 
sacó,  debieran  ser  docientos  y  treinta  ¿  ocho  marcos  y  cuatro 
onzas,  porque  el  metal  fue  un  tercio  mas  que  el  suyo,  y  asi 
habia  de  ser  en  la  plata,  aunque  de  ordinario  salió  mas  rico 
su  metal  por  tres  ensayes  que  se  hicieron.  Lo  cual  habiendo 
sucedido  al  contrario  de  lo  que  se  pensó,  asi  por  el  dicho  So- 
tomayor como  por  nos  los  diclios  oficiales,  y  por  los  maestros 
destas  dichas  minas,  asi  por  no  descargar  del  todo  el  dicho 
horno,  como  es  costumbre ,  como  por  no  tomar  á  hundir  las 
escorias,  y  greta ,  y  cendrada,  y  escobilla  donde  se  quedó  la 
plata  que  se  aventajó,  y  mas  dejándolo,  como  suele,  para  liga 
de  otras  íbndiciones;  y  para  la  verificación  deste  negocio  le 
pedimos  tornase  á  hacer  nuevo  ensaye  é  prueba,  é  no  quiso 
hacerlo,  diciendo  que  no  quiere  poner  en  contingencia  lo 
que  ya  tiene  tan  en  su  favor.  Y  visto  que  de  todo  punto  lo 
rehusa,  y  tracta  de  dejarlo  en  este  estado,  se  le  ha  requerido 
como  cosa  conveniente  al  servicio  de  S.  AL,  y  á  lo  que  el  ilicho 
Sotomayor  pretende  haber  hecho;  ¿sin  responder  al  dicho 
requerimiento  nos  hizo  notificar  un  otro  escripto,  al  cual  en 
este  se  responde,  haciendo  en  ello  relación  mas  á  su  propó- 
sito que  á  la  importancia  del  nuncio,  diciendo  primeramen* 
te:  que  ha  hecho  aqui  todo  lo  que  ha  sabido,  habiéndosele 
oido  con  muchos  juramentos  que  no  ha  hecho  la  tercia  parte 
de  lo  que  sabe,  y  poniendo  por  inconveniente  nuestras  con- 
troversias, habiéndole  hecho  los  regalos  y  ayuda  que  nos  ha 
sido  posible;  y  si  algunas  porfias  lia  habido  en  eUas,  el  di- 
cho Sotomayor  ha  aprendido  muchas  cosas,  de  que  se  ha  va- 
lido, como  en  los  demás,  de  todos  nuestros  oficiales  y  ofici- 
nas que  le  fueron  el  todo,  pues  en  lo  que  por  las  suyas  pro- 
bó nunca  hizo  nada ;  y  asimismo,  poniendo  por  escrúpulo 
haberse  dormido  en  la  fundición.  tener  snspeclia  del  mu- 

cho plomo  que  salió,  que  •(  verificación  estaba 
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\  bien  tornar  á  h  prueba  sin  dormirse ,  ni  haber  descuido  de 
su  parte  ni  <le  la  ouescra^  mayormeote  que  es  ordinario  ere* 
cer  el  pfomo  á  la  liga  en  los  metales  ricos, 

Y  en  lo  que  el  dicho  Sotonuyor  dice,  que  se  conoce  y  Te 
claro  la  mejoría  íle  su  arte,  y  h  pérdida  de  la  nuestra,  se  le 
rtrsponde  que  se  desea  ver  segunda  vez,  mayormente  por 
•er  eu  cosa  de  tantos  anos  atrás  usada  y  experimentada ,  y 
reprobad  1  (>or  no  tal,  y  que  uo  se  le  confiesa  haber  procedi- 
do la  dicha  ventaja  de  la  m<^joría  del  arte,  sino  de  su  manera 
y  nuestnj  uso  ordinario,  que  habiendo  heclio  tres  6  cuatro 
easjyMS  muy  faltos,  ó  por  im  saber  mis^  ó  por  descuidarnos 
en  el  nuestro  ,  nos  dej irnos  en  las  escorred u ras  del  horno  mas 
de  dore  niarcfig  de  plata ,  pues  en  Ja  primera  [jUncha  suc- 
Cftiva  que  salió  tras  el  metal  rico  de  nuestro  ensaye,  que  pesó 
cinco  arrobas,  salieron  diez  marcos  mas,  como  pjreció  pjor  el 
ensaye,  y  mas  que  se  qut^daria  en  el  horno:  y  en  la  gretJ  y 
cenílrida  habría  otro  tinto,  pu*^s  lo  hubo  en  la  suya  de 
las  limpiaduras  y  granillos  que  él  recogió,  que  fue  lo  que 
aven  ti  jó  de  diez  y  siete  marcaos  que  habia  *!e  tener  la  postrera 
plancha  suya,  á  veinte  y  cuatro  marcos  y  medio  que  sacó, 
por  haljerle  echado  los  diclms  plomillos  y  granalla,  y  de  la 
escobilla  que  fue  mis  tie  «los  arroban  de  metal  tan  rico,  ha- 
,  .bría  m.is  que  cuatro  marcos,  como  es  ordinario,  en  las  faltas 
que  suele  haber  en  las  cendradas,  y  en  la  escoria  se  entien- 
de que  habria  mas  que  otros  diez  marcos,  porque  se  ve  raa- 
niñesto  en  lo  que  crece  el  metal  pobre  que  se  ínuíle  ligado 
con  las  dichas  escorias  y  escubilla,  que  de  cuati  o  morcos  por 
quintal  de  metal  tierra»  viene  á  dar  plomo  á  diez  y  seis  mar- 
cos por  quintal,  y  esto  todo  no  se  recogió  como  no  es  cos- 
tumbre hacer  caso  dello  de  presente,  sino  guardailo  j  ara  la 
liga  de  otros  metales ,  y  no  se  hizo  en  este  caso  de  otra 
tuerte. 

Y  en  cuanto  á  lo  que  dice  enseñando  lo  que  se  ha 
de  hacer  acerca  del  beneficio  de  los  dichos  met^ilt  s  ,  se  le 
rt'Spoude,  que  esto  se  quede  para  cuando  se  ronníra  [)or  otro 
ensaye  la  claridafl  del  negocio;  y  en  tu  que  toca  á  la  liga  que 
dice  es  [X)ca ,  decimos  que  es  la  que  basta,  porque,  aunque 
la  íunílicion  seria  mas  copinsa  y  abundante  de  plomo,  y  mas 
á  descansa  de  los  fuodidores,  el  plomo  mucho  costaría  mas  i 
ÍL  57 
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manar,  porque  se  paga  j  costea  por  la  bmtidadt  7  toraia  la 
inisma  plata,  y  poca  mas  cuando  creacieae,  y  la  pérdida  de  h 
liga  sería  mucha,  que  no  sucede  en  los  hornos  sino  en  el  ímU 
tron ,  y  respecto  de  ser  mucho  plomo,  la  costa  seria  mucha,  y 
la  pérdida  de  la  liga  mayor. 

T  en  cuanto  i  lo  que  el  didio  Solomayor  dice  qne.ae  !• 
lia  dicho,  decimos  que  se  tiene  por  cosa  bárbara  lo  de  ks  In* 
dias  en  todas  las  oficinas  é  ingenios  y  labores  de  minas,  como 

Eodiéndolo  cotejar  fácilmente,  se  veria  y  se  ve  daro  en  un 
uitron  que  aqui  nos  ha  pintado  el  dicho  Sotomayor  sin  co- 
bertura ni  cielo,  y  en  un  homo  tapado;  y  en  el  fundir  úa 
escorias ,  y  en  un  ingenio  de  triángulo  que  lo  traen  tres  ma* 
chos  de  ordinario,  y  doce  por  todo  el  dia,  para  molar  cin* 
cuenta  quintales  de  metal;  y  en  las  barretas  con  que  caTaii 
los  indios,  y  la  manera  de  proceder  en  la  labor  tan  de  bar* 
baros,  sin  cuerdas,  ni  tomos  ni  proporción,  sacando  á  cuestas 
lo  que  han  cavado,  y  una  sola  barreta  con  que  ha  cavado 
cada  hombre,  que  todas  son  cosas  fuera  de  la  policía  de  kg 
mineros ,  y  que  por  tal  nombre  se  deben  llamar,  é  que  están 
en  uso  con  la  gente  de  la  tierra  que  á  su  modo  lo  hadan 
como  bárbaros.  T  que  no  sabemos  quien  le  baya  puesto  tet- 
mores,  antes  que  todos  le  hemos  dado  áninx)  para  pasar  ade« 
lante  hasta  el  punto  en  que  está. 

T  en  lo  que  toca  á  aquello  del  rumbo  y  frontispido,  que 
no  entendemos  que  sea;  pero  que,  entendido  que  debe  ser 
desta  vena,  decimos  que  se  han  fecho  muchas  catas,  T  o joi 
y  pozos  para  la  buscar  acia  mediodía,  y  que  hacer  c«a  de 
propósito  no  tenemos  orden  de  S.  M.,  mayormente  tan  Atien- 
to como  el  dicho  Sotomayor  lo  dice ,  como  hombre  qfie  nb 
muestra  mucha  experiencia  en  esta  arte  de  descubrir  venasL 

Y  que  la  vena  que  enseñó  al  tesorero  es  un  peñasco  etk 
que  ha  treinta  años  que  los  leñadores  de  Guadalcanal  pme^ 
ban  sus  azadas  y  porras  para  lo  quitar  de  enmedio  de  un 
camino,  el  cual  se  quebró  por  Alvaro  Blanco  y  unos  plo^ 
meros  que  para  ello  se  llevaron ,  y  el  metal  que  en  él  pintó, 
que  pareció  bien,  era  alcohol  fino,  y  no  cosa  que  se  debe 
seguir  ni  gastar  un  real  en  él ,  al  precer  de  todos  los  que  k> 
entienden.  .  1. 

^  calo  que  toca  al  desso  que  muestra  de  servir  á  SL  9' 
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Usi  §c  le  concede  y  conoce,  y  que  ea  muy  bneno,  y  asi  lo  ha 
^«ido  la  cliligencia  que  ha  mostracb  eo  buscar  minas,  como 
[#e  ha  visto  por  los  ensayes  que  ha  hecho  de  diversos  géne- 
uros  de  piedras,  y  que  merece  esta  diligencia  y  trabajo  mu- 
cho premio;  pero  que  no  lo  podemos  nosotros  satisfacer  ni 
.menos  pagarle,  sin  preceder  primero  las  diligencias  que  la 
cédula  de  S.  M.  pide.  Que  se  verá    y  determinará   con  este 
tlíltiiDO  ensaye  que  se  le  ha  requerido  que  baga,  é  que  pues- 
ta caso  que  sea  paflado  el  término  de  sus  cuarenta  dias ,  aun- 
que no  seremos  parte  para  satisfacer  lo  demás  que  ocupare, 
sucediendo  de  cualquiera  suerte,  escribiremos  á  S,  M,  la  ra- 
zón que  hay  de  que  sea  gratificado  su  trabajo  y  buen  deseo, 
y  que  de  nuevo  se  le  torna  á  requerir  que  haga  el  dicho  en* 
laye  por  las  razones  referidas,  y  con  las  protestaciones  fechas, 
porque  asi  conviene  al  servicio  de  S.  M*  Y  esto  damos  en  res- 
puesta de  la  dicha  petición  y  requerimiento  de!  dicho  Soto- 
mayor,  no  consintiendo  en  sus  protestaciones,  ni  en  alguna 
dellas:  y  asi  pedimos  á  vos  el  eacril>ano  nos  lo  deis  por  testi- 
monio, y  á  los  presentes  rogamos  dello  nos  sean  testigos;  y  lo 
firmamos  de  nuestros  nombres.  Martin  Lo|)ez  de  Yerihar,  — 
Anuncibay  Bohorques,  ^ — Testigos — Martin  de  Yeribar   y 
Gregorio  Girón,  estantes  en  estas  minas. —  Juan  de  Castro, 
escribano. 

Lo  cual,  se^un  dicho  es,  pasó  por  presencia  de  mí  el  di- 
cho Juan  de  Castro,  escribano  de  S.  M.  Real,  y  su  notario 
público  en  la  su  corte,  reinos  y  señoríos,  y  escribano  del  juz- 
gado y  fábrica  destas  sus  minas  de  Guadalcanal,  y  este  tras- 
lado saqué  de  los  autos  originales  que  quedan  en  mi  poder, 
el  cual  va  escrtpto  en  doce  hojas  de  papel  con  esta  en  que 
va  mi  signo ^  é  dello  doy  fé,  é  fice  aqui  este  mi  signo  á  tal  — 
Ea  testimonio  de  verdad — Juan  de  Castro,  escribaoo. 

Parecer  de  las  ojíciales  de  S.  M. 


Lo  que  nos  paresce  á  los  oficiales  de  V,  M.  que  rcsldimot 
en  las  minas  de  Guadalcanal ,  acerca  de  las  cosas  que  Agui^ 
^^tomiyor  ha  propuesto  en  ellas,  en  cumplimiri»to  de 
la  de  S»  M,  e^  i  cuanto  al  modo  de  aüuacion 
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«1  oébo  e0  oeonario  segunda  prueba  para  lá  «adafaocSon  de 
una  cota  tan  fuera  de  la  oomuo  opinión,  é  ya  de  moobo  tiém»- 
po  atrás  reprobada  y  desusada  por  los  inioisCros  pasadoi,  por 
menos  útil  é  importante ,  y  que  convernia  hacerse  esta  proci» 
ba  para  escoger  lo  mejor ,  y  no  quedar  con  dubda  eñ  esta 
negocio,  la  cual  se  hubiera  hecho  por  nos  los  dichos  ofidales» 
«i  hubiera  metal  en  cantidad  para  ello,  que  no  hay  mas  que 
hasta  dos  fundiciones,  que  estaba  prevemdo  para  que  ea 
competencia  del  dicho  Sotomayor  se  tXNrnára  á  hacer,  y  no 
se  tocará  en  ello  hasta  ver  lo  que  Y.  Bl  manda ;  y  es  de  ad- 
vertir que  seria  bien  hacerse  cufiante  el  dicho  Sotomayor,  pa- 
ja que  diese  fe  y  crédito  al  negocio;  pero  en  cuanto  al  hacer 
&lca  el  dicho  Sotomayor  no  será  ninsuna,  porque  los  maes- 
tros y  herramientas  y  el  arte  «s  desta  fábrica ;  y  como  decimos, 
cosa  antigua  y  de  muchos  aiios  atrás ;  y  tanto  mayor  sospe- 
cha se  crea,  cuando  el  dicho  Sotonuiyor  rehusa  de  tomar  á  la 
prueba. 

Y  en  lo  que  toca  al  ingenio  del  triángulo  se  tiene  por  co- 
sa bárbara,  porque  trayéndole  tres  muías  de  ordinario,  y 
doce  en  todo  el  dia ,  es  muy  poco  moler  cincuenta  quintales^ 
é  debe  estar  en  mal  puncto ,  pues  no  hace  mas  efecto,  Aqui 
hay  dos  ingenios  de  moler,  que  los  trae  de  ordinario  una 
acémila  cada  uno,  y  sufre  moler  con  solo  ella  ocho  horas,  y 
molerá  cada  dia  quince  quintales  cada  uno  con  sola  una  ne- 
gra que  lo  rige,  que  es  de  mucho  mas  efecto;  y  para  lo  que 
toca  á  esta  hacienda,  si  siempre  hubiese  que  hacer  con  los 
dichos  dos  ingenios,  seria  cosa  de  mucha  importancia;  pero 
no  se  muele  mas  que  dos  ó  tres  meses  al  año  porque  falta 
piedra. 

£n  lo  demás  de  las  diligencias  que  el  dicho  Sotomayor 
apunta  convernia  hacerse  en  el  descubrimiento  desta  vena 
acia  el  mediodía ,  por  lo  hondo  de  la  vena  se  ha  hecho  lo 
posible  por  pasarla  del  valle  de  la  plaza,  como  se  ha  escrip- 
to  otras  veces,  y  'por  los  huecos  de  la  mina  se  podria  hacer 
mejor  las  dichas  diligencias;  pero  como  cosa  tan  á  la  ventu- 
ra, y  que  se  gastará  mucho,  no  se  pone  por  obra.  Y.  M.  man- 
de lo  que  fuere  servido,  que  en  lo  que  toca  á  lo  que  el  dicho 
Sotomayor  dice,  está  tan  trillado  y  ^  «no  hay  palmo 

dt  tíen^  que  no  ae  haya  ensayado  oidta 
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De  lo  qiie  se  lia  entendklo  del  diclio  Sotomayor  se  ha  co- 
legido que  la  carbonilla  sería  cosa  útil  para  la  Nucva-Enpa- 
joá,  4Íe  lo  cual  se  podría  hacer  experiencia  mandando  V.  M- 
traer  á  esta  fábrica  ciertos  luetales  que  se  inandaron  ti-aer  de 
Nueva-España  para  ciertos  ensayes,  donde  se  podrá  hacer  ex- 
periencia deüos,  y  \er  si  hará  el  efecto  que  en  los  de  acá, 
que  es  luuy  grande  ,  y  tanto,  que  le  ha  puesto  admiración 
a]  dicho  Sotomayor  y  á  todos  los  deoaas  que  vienen  de  las 
ludías. 

♦  *  #  * 

aa  de  noviembre  de  iSyS.  Con  fecha  de  aa  de  noviem- 
bre de  1673  avisaron  los  oficiales  la  llegada  de  Agustín  de 
Sototiiayor  á  las  minas,  y  tas  diligencias  y  ensayes  que  había 
becho,  remitiéndose,  eu  cuanto  al  resultado,  al  testimonio 
que  enviaban;  añadiendo  que  todo  el  metal  que  entonces  ha- 
bía en  las  minas  serían  setenta  arrobas. 

Que  en  cinco  de  octubre  enviaron  á  Sevilla  dos  mil  diez 
y  siete  marcos  de  plata. 

«  #  *  # 


Año 


mniKiM» 


Requerimiento  que  los  oficiales  de  S,  M.  de  tas  minas  de 
Guadalcanal  hicieron  d  Augusún  de  Sotomayor  ^  vecino  de 
Méjico^  para  que  hiciese  otro  ensaye  d  su  modo^  demos 

de  ¡os  que  había  hecho* 

Contadumi  generalet,  n&oo.  8 Si. 

%  de  enero  de  i  $74* 

En  las  minas  de  S.  M. ,  término  de  la  villa  de  Guadalca* 
nal)  domiugo  ores  dias  del  im^  de  enero  de  mil  ¿  quiaiento^y 
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fletepta  y  cuatro  años,  los  señores  Martin  Lopes  de  Teribar» 
contador,  é  Gerónimo  de  Anuodbay  Bohocqofcs,  tesorero» 
.  ceciales  de  S.  M.  én  estas  dichas  núiias,  por  pcesenda  de  mi 
Jtiaa  de  Castro,  escribano  de  S.  M.  y  de  la  fiífarica  ddlas»  di- 
jeron :  que  pedian  y  requerían  al  señor  Angustio  de  Sosoma- 
yor ,  vecino  de  la  cibdad  de  Méjico  que  es^ba  presente^  que 
para  que  se  vea  y  entienda  á  la  afinación  á  sa  modo  es  me* 
}or  que  la  carbonilla  9  torne  á  hacer  otro  ensaye  ó  lunación 
al  modo  que  él  sabe ,  porque  ellos  están  prestos  de  hacer  otro^ 
s^n  lo  han  fecho  hasta  aqui ,  y  de  dalle  el  metal  que  fuere 
necesario,  y  las  otras  cosas  de  que  tuviere  necesidad,  por- 
que, haciendo  el  dkiho  ensaye  ,  ellos  están  prestos  de  le  pa- 
gar d  salario  de  los  cuarenta  <Úas  ^e  S.  M.  manda  se  le  pa- 
guen por  su  cédula  Real  qué*  el  dicho  Augusdn  de  Sotoma- 
yor  trajo  y  tiene  ante  ellos  presentada ;  y  no  haciendo  d 
dicho  ensaye  di  dicho  Augustin  de  Sotomayor,  protescan  ósec 
noticia  delio  á  S,M.  é  á  los  señores  sus  contadores  mayores» 
para  que  provean  lo  que  convenga  á  su  Real  servido;  y  asi 
se  lo  pidieron  y  requirieron  una ,  é  dos,  é  tres  veces;  y  mas^ 
las  que  de  derecho  son  obligados,  y  lo  pidieron  por  tesámo* 
nio. Testigos—  Martin  de  Yeribar ,  y  Jijan  Pérez  de  Cana- 
les, y  Juan  Carrasco,  y  Cristóbal  Martmez,  clérigos,  estantes 
en  estas  minas. 

Luego  el  dicho  Augustin  de  Sotomayor  que  estaba  pre- 
sente, dijo,  que  él  estaba  presto  de  hacer  el  dicho  ensaye  to* 
das  las  veces  que  S.  M.  fuere  servido  de  se  lo  mandar ,  y  que^ 
pagándole  lo  que  ha  servido,  lo  hará  luego;  y  esto  da  por  su 
respuesta ,  y  lo  firmó  de  su  nombre.  Testigos ,  los  dichoA.. 
Augustin  de  SotomayOT, Juan  de  Castro',  escribana 

Lu€^o  los  dichos  señores  oficiales  dijeron,  que  lu^  00-^ 
mo  el  dicho  Augustin  de  Sotomayor  traiga  la  cédula  de  S.  M. 
y  recados,  se  le  pagará  su  salario  y  lo  que  hubiere  de  haber 
conforme  á  ella,  é  que  desde  el  jueves  próximo  venidero,  que 
se  contarán  siete  días  desta  presente  mes  de  enero ,  se  le  seña* 
la  para  que  venga  á  hacer  el  dicho  ensaye.  Y  el  dicho  Au- 
gustin de  Sotomayor  dijo  que  está  presto  de  lo  hacer  é  cum- 
plir asi.  Testigos,  los  dichos, — Juan  de  Castro,  escribano Lo 

cual,  s^un  dicho  es,  pasó  por  presencia  de  mi  el  dicho  Juan 
de  Gastio,escribano¿  E  doyfeque  hasu  boydosdia^  dd  mes  do 
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tñJTfO  del  dicho  año,  que  di  ésta  signada  por  mandado  de  los 
señores  oficiales  de  estas  minas,  no  tía  vuelto  el  dicho  Augus- 
tiii  de  Sotomayor  á  hacer  ni  ha  feclio  el  dicho  ensaye  que  se  le 
pidió  y  requirió  que  hiciese,  aunque,  demás  deste  requerí^ 
miento,  se  lo  dijeron  otras  muchas  veces  de  palahra,  y  en  fe 
dcUo  lo  firmé  de  mi  nombre,  é  fice  aqui  mi  signo  *J*á  tal.-^ 
£11  testimonio  de  verdad Juan  de  Castro,  escribano. 

I  *  #  #  « 

II  de  enero  Je  íS^j^.  En  11  de  enero  de  15*^4  dijeron 
los  oficiales  de  las  minas  que  pagaron  á  Angustio  de  Sotoma- 
yor los  cuarenta  mil  maravedís  de  salario  que  S.  SL  le  man- 
dó dar;  y  que  habia  quedado  en  volver  á  hacer  otro  en- 
saye. 

Que  los  pozos  no  hablan  dado  metal  alguno. 

3  de  marzo  de  i^j^^  Con  fecha  de  3  de  marzo  del  re^ 
ferido  año  jKirticiparon  que  Agustín  de  Sotomayor  se  habia 
marchado  sin  querer  hacer  el  otro  ensaye  que  habla  ofrecido; 
pero  que,  si  S.  M.  gustaba,  no  era  preciso  que  él  estuviese 
presente,  ni  para  hacer  la  experiencia  de  su  método,  ni  por 
lo  respectivo  á  sus  intereses. 

Que ,  tanto  á  &  M.  como  á  sus  mineros  ,  les  estaba  bien 
mejorar  el  beneficio,  y  como  deseo  común,  se  pondría  allí 
por  obra  con  toda  diligencia,  para  lo  cual  tenían  reservado 
un  poco  de  metal. 

Que  la  vena  seguía  con  buenas  esperanzas,  pero  no  daba 
metal.  «r 

Que  la  mina  de  [»lomo  de  Ortuño  Vaqxiio  nadie  pretch* 
dia  labrarla,  porque  habla  |>ocos  plomeros  que  supiesen  la  ca- 
lidad de  ella,  y  él  no  les  hacía  partidos  convenientes. 

Repiten  cuan  conveniente  sería  dar  facultad  á  personas  par- 
ticulares para  dcscul>rir  y  beneficiar  minas,  aun  en  lo  excep- 
tuado. Decían  que  algunos  labrarian  las  de  Cazalla  ,  y  otros 
se  ocitparian  en  las  de  Giiadalcanal  en  limpiar  una  eue^ 
va ,  que  está  en  la  derechera  de  la  vena  acia  el  norte ,  que  se 
entiende  es  ésta  propia,  y  ninguno  se  atreve  á  ir  á  negociar-  ■ 
lo  á  esa  corte,  donde  mayores  cosas  impiden  el  despacho  que 
éitais  tales  requerían.  _ 

i á 
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S  de  abril  ¿A  m»- 

y  loan  Pérez  de 

e  les  embargaron 

á  S.M.del  3xgy* 

óc  los  termtMi 

dadas  fiamas  que 
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motivo  ezpfCKUi 


los  leficndos 
á  Sevilla  dos  mil 

(fn^  m  K  luoiaiK  coocfta»  ca  ii  cam  ót  la  Gootratacioo 
V>i  «m  imi  ioch^  %f  af  >.  X.  3u]b¿i  auaiado  librar  para  los 
gMrr>i  rk  bs  asaos,  por  nri— >  cab  d  impone  de  la  plata 
ant  ^0:  Wt^'j  ^  hibu  libnii?  il  tactor  Fraacisco  Duarte  para 
wm  yjmm  de  b  arasadi  de  flaades.  Cmi  < 
qri^  enraban  fía  díoeros  pora  csbrír  bs 

(fnt:  te  hizo  w^nnda  tcz  d  eossiTr  de  Sosoaiayor,  y  qns 
sslwTon  Tdnse  y  cnaoo  obfcos  bík  (nt  d  mélodo  de  fondi* 
éuHí  cpje  se  asaba  en  las  aáiUB  que  por  d  dd  cebo  de  SoKH 
tmjfff',  j  que  por  cu2im>  d  bonwcKaba  «na  algún  pkstao 
de  tryjájifm  de  ocns  fiandkioocs«  ciMiineodbia  lepetirla. 

Arlvitan  que .  en  asmcwD  a  qwe  en  üempo  de  ¿ítgk  y 
vendimia  solia  escasear  Li  «seuce  |un  bs  labores  de  niioa% 
wniA  híen  que  de  ks  morWiiv^»  ^Wl  nruio  de  Granada  que  ha- 
lAz  r^^rúííos  en  aqneUa  prwiuiruL  se  nandasr  al  gobernador 
trfhtUim  hasu  dncuenca*  dándoles  bs  mismas  minas  por  vi* 
VÍenda »  sin  poder  salir  deUaa. 
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Cédula  de  S.  M.^  mandando  que  en  los  oficios  de  rentas 

hubiese  dos  libros ,  para  sentar  en  ellos  los  registros 

de  minas  que  hiciesen  los  particulares. 

Contadurifli  gcneralet ,  núnt.  8S1* 

aa  de  mayo  de  1574. 

El  Rey — Nuestros  contadores  mayores:  Ta  sábela  como 
para  tener  la  cuenta  y  razón  de  lo  procedido  de  las  minas  de 
Gnadalcanal  y  la  correspondencia  con  los  oficiales  dellas,  se 
acordó  que  se  formase  un  libro,  el  cual  tuviese  Alonso  Her- 
nández, nuestro  contador  de  rentas  y  quitaciones  que  fue  de 
nuestra  contaduría  mayor,  y  corao  después  se  le  tlió  ordea 
que  asentase  en  el  dicbo  libro  los  registros  de  las  otras  mi- 
nas que  p^i^sonas  particulares  del  reino  descubriesen  para  el 
dereclio  qtie  dellas  nos  pertenesciese  :  y  como  quiera  que  he- 
mos sido  informado  que ,  según  el  estado  en  que  están  las  di- 
chas minas  de  Guadalcanal ,  y  que  no  se  saca  ningún  metal 
dellas  ai  presente,  hay  poco  ó  ningún  ejercicio  en  el  dicha 
liiifO  ^  y  lo  de  las  minas  particulares  no  ha  aido  ni  es  cosa  de 
tiingim  fruto  todavía;  |K)r  io  que  adelante  podrá  suceder,  ha- 
bernos acordado  que  se  continué  el  dicho  libro  y  esté  en  el  di- 
cho oficio  de  rentas  que  servía  el  dicho  Alonso  Hernández; 
ej  agora  hemos  proveído  á  Diego  de  Herrera,  su  sobrino;  y 
ijne  se  duplique  y  haya  el  mismo  en  el  otro  oficio  de  renta» 
qtie  tiene  Miguel  Sánchez  de  Araiz,  de  manera  que  desto  se 
tengan  dos  libros  conformes,  como  los  hay  en  otros  oficios  de 
la  dicha  contaduría  mayor;  y  que  los  sirvan  con  el  salario  or- 
dinario que  tienen  con  los  dichos  oficios  de  rentas  y  quitación 
■^es ,  sin  que  por  esto  de  las  minas  se  les  acreciente  ni  haya  de 
^^Wcrecentar  cosa  alguna,  por  ser  negocio  de  poca  ocupación  y 
trabajo.  Por  ende  ,  Yo  vos  mando  proveáis  que  se  haga  y  cum- 
pla asi;  y  que,  ]iara  que  haya  cumplido  efecto,  §e  a&ientc  esta 
nuestra  cédula  en  los  libros  de  la  dicha  contaduría  mayor*  Fe- 
cha e^  Madrid,  á  veinte  y  dos  de  njayo  de  mil  y  quinientos 
y  setenta  y   cuatro  años  .^  Yo  el  Rey Por  mandado  de 

ÍM.  —  Juan  Vázquez* 
II  SE 
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Esta  cédula  orig^mal  ae  reimtió  al  contador  Migod  San- 

dmz.  .^  Rubricada 

#  #  #  # 

I.®  de  jimio  de  1574.  Con  fiecha  de  i.®  de  junio  dd  re- 
ferido ano  se  despachó  una  Real  c^ula  ^maiÉdíando  á  loa  06- 
dales  entregasen  á  Juan  Pérez  de  Canaks  la  plata  que  le  te- 
man embargada,  habi^do  vuelto  antea  en  su  ser  y  valor 
cierto  azogue  cuajado  coma  cuando  se  le  entibó,  no  habien* 
dd  Otro  impedimento. 

.-  la  de  juUo  de  1574.  En  doce  de  julio  del  miamo  uo 
tvttaron  los  oficiales  que  la  vena  a^ia  án  dar  metal  ningu**» 
no,  aunque  siempre  con  muestras  y  esperanzas  de  darla  Que 
no  era  fácil  asegurar  cuando  se  verificaría ,  pues  podrían  pa- 
sarse uno,  dos ,  y  tres  y  cuatro  años  sin  producirlo,  como  cosa 
^escondida  en  las  entrañas  de  la  tierra.  Que  convenia  no  dejar 
la' labor ,  pcñrque,  aunque  entonces  hubiese  aflc^do  el  me- 
tal, lo  mismo  habia  sucedido  tres  años  antes,  y  se  dio  en  él^ 
f  en  poco  tiempo  produjo  mas  de  trescientos  mil  ducadosi 

'  3o  de  julio  de  i^'j^  Con  fecha  de  3c  del  referido  mea 
y  año  escribian  dichoa  oficiales  que,  con  arreglo  á  lo  man- 
dado por  S.  M.,  habian  ido  á  la  villa  de  Reina  á  ver  las  mioaa 
que  alli  se  habian  descubierto;  y  que,  habiéndolas  hecho  en- 
sayar el  tesorero  Gerónimo  de  Anuncibay,  halló  ser  una  9ena 
gruesa  de  metal plomim^  y  la  mayor  parte  de  alcohol,  aun- 
que no  muy  fundada  por,  ir  en  scdüzos,  y  no  en  caja  ([nó- 
mada y  fija.  Que  habia  odio  pozos  abiertos,  de  todoa  loa  cua- 
les se  sacaba  metal  en  pedazoa  grandes ,  que  daban  á  cuatro 
reales  de  plata  por  quintal  de  piedra  el  metal  plomizo,  y  los 
dos  tercios  de  plomo;  esto  es,  que  un  quintal  de  metal  tenia 
yiedia  onza  de  plata  y  setenta  y  cinco  libras  de  ploma  El 
alcohol  acudia  con  dos  reales  de  plata  el  quintal ,  y  con  la 
imtad  de  plomo,  que  son  dos  arrobas. 

Que  la  noche  anterior  pareció  en  una  mineta  en  lo  hondo 
de  la  vena ,  en  el  pozo  duro,  acia  mediodía,  un  poco  de  metala 
que  iba  de  cuatro  dedoa  de  ancho  y  doa  pies  de  largo,  y  que, 
ensayado  9  acudió  á  diez  y  seis  y  á  v<ñnte  marcos  por  quintal 
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4  de  setiembre  de  1 574,  En  4  de  setiembre  del  expresa- 
do año  escribieron  loe  mismos  oficiales  jxmderando  la  impor- 
tancia de  que  ee  les  librasen  dineros  para  los  gastos  de  las  mi- 
nas ,  pues  si  se  dejaban  las  labores ,  y  una  vez  se  llegaban  á 
aguar,  no  se  habllitarian  con  cincuenta  mil  ducados. 

Que  de  la  mina  del  Coíorrillo^  en  término  de  Reina,  se 
hablan  traído  cuatro  cargas  de  metal,  y  que,  ensayado  ^  se 
halló  ser  muy  bueno ,  tanto  mas  que ,  por  baber  alíi  plomo, 
se  ahorrarla  la  liga  ,  y  rendiría  mas  proveclio. 

Que  el  metal  de  que  avisaron  en  carta  de  3o  de  julio  se 
perdió  á  poco  con  unos  huecos  grandes  por  espacio  de  doi 
estados  :  que  después  volvió  á  aparecer  mucho  rhas  rico  y 
cuajado,  aunque  no  en  tanta  cantidad, 

14  de  noviembre  de  i^J^*  Avisaron  con  fecha  14  de 
noviembre  del  mismo  año  que  se  hablan  enviado  á  Sevilla 
novecientos  cincuenta  y  tres  marcos  y  cuatro  onzas  de  pla- 
ta, ^  de  su  valor  se  cobraron  para  los  gastos  de  las  minas  dos 
cuentos  y  doscientos  mil  maravedís. 

Que  se  habia  ademado  la  boca  de  la  mina  del  Cotorrillo, 
y  Be  sacaron  trescientos  treinta  y  nueve  quintales  de  metal. 

Que  el  metal  de  k  mineta  que  avisaron  en  carta  de  4  de 
Betiembre  se  habia  acabado  á  lo  largo  acia  mediodía ,  en  una 
colina  que  ordinciriamente  atoja  la  vena ,  y  se  dio  en  una 
gran  bolsa  de  agua. 

Que  en  otras  minetas  se  iba  sacando  metal  bueno,  aun- 
ijue  no  tan  cuajado  como  antes. 

#  #  #  # 
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fi  <fe  cuero  de  iSyS.  God  fecha  de  ii  de  enero  de  1675 
Cicribicnm  Vm  o£dales  que  Vm  mecakt  que  ae  faahiaii  traído 
del  Gotorrillo  se  mrrrbhan  000  las  lamas  y  layadoras  de  Gua- 
dalcanal,  y  se  hadan  buenas  ftindickMies. 

Qoe  se^pian  las  labcnt  de  las  nuoetas  coa  buenas  nrnes^ 


.^  '6  de  marzo  de  iS'jS.  En  3  de  mano  dd  lefeñdo  año 
partídpaban  que  eo  24  de  febrero  renúderoa  á  Sevilla  mil 
dosdeolDs  diez  y  nuere  marcos  y  sen  onzas  de  pbta  fina. 

.  Que  la  vena  cada  vez  ahondaba  mas,  y  con  motivo  de  las 
aguas  no  se  podia  adelantar  en  las  laborea 

Repetían  la  conveniencia  de  hacer  añentos  ó  condertoB 
con  personas  particulares,  asi  por  el  provecho  que  podría  re* 
sultar ,  como  porque  no  se  perdiese  el  arte  de  la  minería. 

11  de  mayo  de  iSyS.  En  carta  de  1 1  de  mayo  dd  mis- 
mo año  avisaron  que  la  vena  se  iba  ahondando  cada  vez  mas^. 
y  que  se  neceñtaban  caudales  para  proseguir  las  labores. 

3o  de  junio  de  iSyS.  Escribian  con  fecha  de  3o  de  ju — 
nio  que  la  fábrica  estaba  sin  blanca,  y  desproveída  de  aceite, 
trigo,  cebada,  maromas,  hierro  y  otras  cosas  necesarias. 

Que  con  plomo  que  se  había  aligado  en  dos  semanas,  se 
sacarían  cuatro  ó  cinco  mil  ducados. 

a6  de  setiembre  de  iSyS.  En  carta  de  26  de  setiembre 
decían  los  oficíales  de  las  minas  que  en  3  de  agosto  enviaron 
á  SevUla  setecientos  setenta  y  dos  marcos  de  plata ,  y  de  ellos 


AÑO    1575.  461 

trajeron  cuatro  mil  ducados  para  los  gastos  de  las  minas^ 

Que,  por  falta  de  dinero,  había  estada  la  gente  cuatro  se- 
manas sin  pagársele  su  salario.  Que  los  gastos  ibao  creciendo 
á  medida  que  se  iban  ahondando  los  pozos,  y  que  en  aque- 
lla época  no  habia  mrtal  alguno. 

Que  convenia  no  aflojar  la  labor ,  pues  era  cuenta  averia 
^uada  que ,  siguiendo  la  vena  en  orden ,  el  gasto  no  líega^ 
ba  ni  á  un  tercio  de  su  producto  ordinario, 

Y  que  las  acémilas  estaban  muy  viejas  y  gastadas  ^  tanto 
que  algunas  tenian  ya  diez  y  ocho  años. 

3  de  octubre  de  iSjS.  Con  fecha  de  3  de  octubre  del 
referido  año  se  despachó  una  Real  cédula  para  que  los  dichos 
oficiales  diesen  á  la  parte  de  Juan  Pérez  de  Canales  un  tras- 
lado de  las  partidas  de  plata  que  habia  entregado  del  desecho 
de  las  minas. 

a6  de  octubre  de  iSyS.  En  a 6  de  octubre  fue  nombra- 
do el  licenciado  Andrada  para  médico  de  las  minas  de  Gua- 
dalcanal ,  con  treinta  y  siete  mil  quinientos  raaravedis  de  ea- 
bfio  al  año* 

Sirvió  hasta  ao  de  mayo  de  iSyó. 

#  *  #  * 

Al  Consejo  de  la  contaduría  mayor  de  hacienda  de  S,  ilf, 
de  1 3  de  diciembre  de  1^75  años, 

Cantadaríft  de  l&t  minas,  nuin.^  ¿4* 
i3  de  dicíembro  de  i5^S. 

C  R.  M Con  Giraldo,  correo  ordinario  desta  fiibríca, 

recibimos  una  carta  de  V.  M.  de  quince  de  noviembre  pasa- 
do, y  uua  cédula  de  cuatro  mil  ducados  para  los  gastos  tiesta 
mina.  Mándanos  V,  M.  enviar  la  relación  de  muchas  cosas 
locautes  al  estado  desta  mina,  á  todo  lo  cual  satisfaremos 
en  ésta, 

Eq  lo  que  toca  á  metales  sacados,  por  fundir  no  íiay  nin- 
gunos, ni  menos  los  hay  por  sacar  de  los  pozos  en  6 jo,  ni 
x^Sk  puentes,  ni  testeras^  porque  todo  está  apurado^  ni  hay  ter- 
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reros  algunos  de  que  se  pueda  sacar  plata  alguna  sin  mayor 
coeta  que  provecho. 

Hay  al  presente  doscientaa  ochenta  y  cinco  arrobas  de 
plomo  plata ,  procedido  de  relaves^  muy  pobre,  que  en  este  día 
se  comienzan  á  afinar^  y  ciento  cuarenta  y  cinco  arrobas  de 
rico,  que,  según  los  ensayes  que  se  han  hecho  del  dicho  plo- 
mo, entendemos  que  valtlrá  y  se  sacarán  dcllo  quinientos  y 
cuarenta  marcos  de  plata ,  poco  mas  ó  menos  <,  de  que  se  trae« 
rá  la  cantidad  de  dineros  que  montare  para  cuenta  de  los  cua- 
tro mil  ducados;  y  ni  desta  partida  ni  de  otras  de  las  últimas 
que  este  año  se  han  llevado,  se  debe  ni  debei*á  nada  en  la 
casa  de  la  Contratación ,  y  si  algo  está  en  su  potler  de  atras^ 
se  podrá  ver  mejor  por  sus  relaciones  de  los  oficiales  de  la  di-* 
cha  casa. 

El  gasto  ordinario  tiestas  minas  es  segiin  el  tiempo.  Por  lai 
relaciones  que  desta  fábrica  se  envían  cada  cuatro  meses  lo 
podrá  V.  M.  mandar  ver,  siempre  que  sea  servido,  muy  distin- 
tamente- El  primer  tercio  deste  presente  año  montó  un  cuen-- 
to,  ochocientos  ochenta  y  dos  mil  novecientos  sesenta  mara- 
vedís. El  segundo  tercio  sumó  dos  cuentos,  treinta  y  seis  mil 
novecientos  ochenta  y  cinco  maravedís.  Este  último  tercio^ 
por  lo  que  está  gastado,  y  entendemos  sumarán  los  gastos  que 
se  harán  hasta  fin  deste,  montará  dos  cuentos,  doscientos  y 
cincuenta  mil  maravedís;  que  todo  el  año  suma  y  monta  seis 
cuentos,  ciento  sesenta  y  nueve  mil  novecientos  cuarenta  y 
cinco.  Según  lo  cual  potlrá  V,  RL  considerar  el  gasto  desta  fá-» 
brica  que  cada  día  es  mas,  por  la  hondura  de  los  pozos,  y 
por  la  mucha  agua  que  á  ellos  acude,  esjMícialmente  en  tiem- 
pos lluviosos;  lo  cual  y  el  mal  recado  de  acémilas  para  el  in- 
genio del  agua,  nos  hacen  jx>ner  duas  en  dos  ó  tres  otros  pozos, 
conforme  á  la  necesidad  del  tiempo ,  en  que  se  gasta  mucha 
suma  de  maravedís,  que  en  esta  semana  pasada  se  pagaron  de 
solo  esto  veinte  y  seis  mil  y  tantos  maravedís. 

Las  lamas  y  terreros  que  se  beneficiaban  con  azogue  y 
fuego,  loque  era  algo,  Francisco  Pérez  lo  Ijenefició.  Lo  que 
al  presente  hay  es  cosa  de  muy  poco  provecho,  y  que,  á  lo 
que  entendemos ,  no  lo  puede  beneficiar  hombre  que  no  lo 
haga  por  sus  manos  para  S3'^'>^  *'^  jornal  de  su  tral>ajo.  Juan 
Pérez  ha  muchos  dias  qur  aquí,  y  muchos  masque 
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'hace  beneficio  alguno,  porque  no  debe  hallar  provecho. 
Aquí  se  nos  ha  ^>edklo  muchas  veces  por  muchas  gentes  sus 
terreros,  y  otros  que  después  se  han  hecho ,  y  lama»  que  se 
han  juntado,  que  son  las  que  últimamente  pedia  el  dicho 
Juan  Pérez.  Entre  los  que  las  piden ,  son  los  fundidores  y  afi- 
nadored  desta  íábrica ,  que  como  y  en  acabar  esta  hacienda ,  y 
que  ya  no  hay  en  que  ocuparlos  ni  entretenerlos,  querrían 
esperar  y  entretenerge  ganando  allí  sus  jornales,  aunque  fue- 
sen tasados.  V.  M.  no  tiene  eu  que  los  ocupar,  y  faltando  es- 
to ,  ellos  no  son  desia  tierra ,  y  todos  han  de  disparar,  de  suer* 
te  que,  cuando  eca  menester  juntarlos  para  cosa  que  se  ofrez- 
ca ,  ha  de  ser  trabajo.  Seríamos  de  [larecer  que  se  les  diese  á 
efita  gente,  aunque  fuese  por  menos  partido,  por  no  desba- 
ratar loe  cficialesque,  habiendo  minas,  son  tan  necesarios,  y 
00  se  hallarán  en  España,  ni  aun  creo  que  en  otras  partes; 
porque  de  lo  que  aquí  es  menester,  se  ha  llegado  al  punto 
con  la  experiencia. 

Los  esclavos  que  V.  M.  tiene  en  esta  fábrica  son  catorce, 
y  cinco  esclavas  y  un  negrito.  Toilos  trabajan  y  aliorran  mu- 
cho gasto  que  sin  ellos  se  haría.  Son  bien  trabajados  y  can- 
tados, y  algunos  viejos,  y  uno  ciego,  y  oüo  manco  de  los 
pies.  Todos  sirven,  aunque  valen  bien  poco. 

Las  acémilas  son  catorce,  y  están  tales,  que  es  milagro 
sustentarse ;  porque  lo  uno  son  pocas  para  el  trabajo  del  in- 
genio, y  viejas ,  y  tan  maltratadas  y  flacas  que  es  lastima.  Al- 
guna hay  que  ha  diez  y  siete  años  que  sirve.  Ya  hallemos  es- 
crito otras  veces  la  necesidad  que  hay  de  comprar  otras  ocho 
muy  buenas  que  puedan  sufrir  el  trabajo,  por  falta  de  las 
cuales  se  hace  mucho  gasto  en  las  duas  que  dicho  habemoe, 
si  esta  fábrica  se  ha  de  continuar.  V.  M,  las  mande  proveer  de 
esa  tierra,  ó  á  nosotros  dé  comisión  y  dineros  para  hacer  la 
provisión  en  esto  y  en  todo  como  convenga ,  porque  en  la  di- 
facicn  se  pierde  mucho  tienifK) ,  y  se  hace  mayores  gastos  de 
lo  que  ellas  podrían  costar,  Al  presente  está  la  cadena  del  in- 
genio del  agua  quebrada,  y  demás  desto  hubo  cierto  hundi- 
I  miento  en  el  horno  de  la  mineta  donde  anda  el  ingenio ,  lo 
I  cual  se  ha  remediado  con  mucha  priesa;  y  se  va  desaguando 
el  pozo  para  sacar  la  cadena  y  tornarla  á  poner.  Entanto  se 
bace  excesivo  gasto  en  las  duas  que  deciing«,  por  haberse  di 


I 


464  AÑO  1S7S. 

sacar  toda  el  agua  de  la  veiia  á  brazos.  Entanto  lian  deflcan- 
sado  y  descansarán  las  acémilas,  que  Íes  será  de  harto  prove- 
cho. También  se  hicieron  las  fundiciones  pasadas  por  falta  de 
acémilas  con  caballos  á  mucha  costa ,  porque  seis  caballos  y 
sus  duefios  que  los  gobernaban »  costaban  cada  dia  á  seis  rea- 
les cada  uno  treinta  y  seis  reales. 

Mándanos  V.  M.  junto  con  esta  relación  enviar  nuestro  pa- 
recer sobre  si  será  bien  continuar  esta  fábrica  y  labor  della, 
ó  que  cese.  En  cuanto  á  esto  no  entendemos  que  habrá  nadie 
que  se  determine  á  lo  uno  ni  lo  otro,  porque  ni  se  puede  dar 
esperanza  cierta  de  lo  que  está  deljajo  de  la  tierra,  ni  perder- 
la del  todo.  La  vena  se  continúa  siempre  con  su  grosedad  or- 
dinaria ,  y  no  marca  las  señales  en  la  color  de  la  tierra  y  ca- 
lidad del  guijo  en  que  ordinariamente  se  sude  dar  en  metal, 
Ei  Blanco  tuce  y  los  demás  capataces  que,  según  el  estado  de 
la  vena,  no  dudan  ellos  que  habrá  metal,  sino  el  cuando  y 
cuánto  será  menester  para  hallarlo.  La  labor  que  al  presente 
se  hace  son  dos  pozos.  Van  tan  duros,  qtie  lo  que  solía  costar 
veinte  ducados  no  se  hace  boy  con  sesenta.  De  suerte  que 
se  va  deteniendo  la  labor  mucho  por  la  dure/a,  y  también 
con  el  agua  que  cava  contino  en  ella,  y  les  hace  mucho  es- 
torbo. Nuestro  parecer  y  de  Blanco  es  que,  si  V.  M.  es  servido 
de  continuar  esta  labor  >  presupuesto  lo  susodicho,  ha  de  ser 
con  mas  largueza  que  al  presente  se  hace,  proveyendo  esta  fá- 
brica largamente  de  todo  lo  necesario,  y  no  perdonando  al- 
gún gasto,  cuanto  á  lo  que  toca  al  romper  y  cavar  la  vena, 
que  es  lo  que  se  pretende,  aunque  en  lo  demás  se  cercene 
conforme  á  como  V,  M,  lo  ordenare;  jjorque,  yendo  tan  limi- 
tados los  gastos  Y  provisión ,  será  lo  mejor  tlejarlo  y  no  hacer 
gastos  de  poco  provecho.  Es  el  punto  mas  necesario  de  enten- 
der y  saber  que  el  mayor  gasto  que  aqui  se  hace,  y  los  doi 
tercios  de  todo  el  dicho  gasto ,  es  solamente  en  disponer  esta 
mina  para  la  labor ,  y  tenerla  desaguada ,  ademada  y  limpia, 
lo  cual  no  cuesta  mas  para  solo  un  pica  yo  que  para  ciento; 
y  todo  e^to  se  gasta  para  cavar  y  rasgar  la  tierra ,  en  lo  cual 
con  ver  nía  extremada  diligencia  y  cuidado,  para  que  lo  que  se 
pudiese  hacer  en  un  raes,  no  se  ocu pascan  dos,  y  ahora  ni  se 
liaoe  ni  puede  hacer  con  la  limitación  con  que  V.  M.  provee 
esta  hacienda ,  y  piérdese  el  tiempo ,  y  por  la  mayor  paríe  soo 


I 
I 


aSo  1575.  v46S 

I  g9it06  de  poco  fruto.  Si  V.  M.  la  mandare  labrar,  aera  ser- 
lo de  proveer  largamente  de  dineros,  y  dar  rienda  suelta  á 
oBciales,  ó  á  Ja  persona  qne  lo  hubiere  de  hacer,  para  cjue 
n  en  lo  que  toca  al  ahondar  y  cavar  los  pozos  todo  lo 
ble. 

Es  muy  necesario  que  V.  M.  sea  servido  de  mandar  ae  to- 
me resolución  de  lo  que  se  debe  hacer  eii  todo  dentro  de  bre- 
ire  término,  que  seráá  nuestro  parecer  á  lo  mas  largo  dos  me- 
iea,  en  los  cuales  se  podrá  entretener  esta  hacienda  con  los 
iniatro  mil  ducados  que  V,  RL  mandó  librar  últimameote  coa 
^  iimitacion  ordmaria ,  porque  de  otra  minera  hi  hay,  ni  m 
pspera  haber  de  donde  se  puetla  esta  fábrica  sustentar,  ni  su- 
fre dilación  la  paga  de  la  gente,  porque  el  diaque  no  hay  di- 
peros  ,  00  hay  quien  con  palabras  entretenga  un  hombre ,  ni 
ile  donde  haber  socorro  alguno,  y  no  es  cosa  esta  vena  que 
fc  puetle  dejar  un  dia  para  labrarla  otio,  porque  si  una  ve» 
se  agua,  no  se  remediará  con  graai  suma  de  ducado»,  y  se 
perderá  para  siempre*  Snplicanxís  á  V.  M,  lo  miie  y  advier*- 
ía ,  con  lo  cual  entendemos  qiietlar  descargados  para  lo  que 
podría  suceder  de  la  dilación,  que  en  otros  tiempos  na  impor- 
taba ,  y  ahora  sería  de  mucho  [^)erigro. 

Mande  V.  M.  despachar  este  correo  luego  con  toda  brc^ 
vedad,  pues  nos  podrá  traer  resolución ,  y  en  principio  de 
enero  volverá  con  las  relaci(]«es  ordinarias,  y  lo  que  hubie-- 
re  de  nuevo,  y  entonces  podrá  traer  resolución  de  lo  que 
y*  M.  fuere  servido. 

Con  esta  van  las  relaciones  ordinarias*  V*  M.,  riendo  ser- 
vido, las  podrá  mandar  ver.  Nuestro  Señor  la  Católica  Real 
Persona  de  V.  M.  guarde  con  acrescentamiento  de  mayores 
reinos  y  señoríos,  como  sus  vasallos  y  criados  lo  deseamos. 
Destas  sus  minas  de  Guadalcanal,  trece  de  diciembre  de  mil 
quinientos  setenta  y  cinco  años* (EuáJirmadQ  délos  oficia^ 
les  de  las  minas,) 
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16  cíe  enero  de  1576.  En  diez  71  ms  de  epero  de  nd 
quioieniM  (teiéactf  y  etís  psfádjpAUln  kis  ófiiúiiAeé*  dé'láé  ;itf¿ 
Bttt  que  él  dia  anterior  foé  11^  ifekivk^^^  A  Ú 

contador  .dellae  Martm'Lopea  dé  Tdribor,  hab^^ 
ada  tres  dias  aa  enfermedad  '  '  '^ 

Qoe  loa  libros  de  la  contadmÜL  y  todo  lo  densa  totene* 
táqnlie  á au  o6do  ae  habiañ  eírtr^adó  pC3fc;\!armiiti^ 
ún  de  Tcr^^'S^  hijo,  ¡^wi¿yfaiiloéé  tiÍA  áútó'  ¿Mará ¡[fáiflS^ 
cieae  laa  Tecas  de  an  padre,  eil  atención  'á  ^ueera  sn  6fidá( 
y  persona  de  toda  confianza  y  Suficiencia ,  hsafái  qiié  Su  M.  á^ 
terminase  otra  cosa;  y  que  al  cabo  de  diez  y  néte  añoa  qiké 
el  padre  hab^a  estado  en*  laa  tnilias,  no  dejaba  caú^nin^ 

>     Que  dicha  conibdor  difotitjó  iteih^ 

itunas,  y  era  necesario  deterhiiiiar^  quién  haUa  deieempUK 
aarle  en  este  carga,  por  ser  cdaa  predsa  para  el  bnen  orééá 
de  aqueliestablecimieniOi      • 

Que  no  habia  novedad  alguna  de  metal^-y^qüe'  lasf  ao^ 
milaa  de  k  fíbriéa  ae  ibah'wAtfiéhdó  de  viejas^' dé -ni6d^ 
trabaja  '^'^''-    '*'   1-' m*  "     *-■'•■•  ^   .€?Tf 

^  .«  #■#  ií.i:-v    V    7     '. 1^ 

.     ■  ■       -     *  * 

M' consejo  de  hacienda  de  ISl  ñt, ,-  dé  diez  y  nuisve  de  eneii 
de  mU  quituéikó^  setéipmyskur.  '     '■    '         T 

'.  .y  -'.  :''.*   ''\ 

GoBtadiuria  de  lat  minas,  n&B.  24. 

19  de  enero  de  1576. 

C  R.  M.  Ante  ayer  martes  diez  y  siete  deste  mes  de  ene* 
10  se  despachó  desia  fábrica  uu  correo  para  Y.  M.  con  k 
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nueva  de  la  muerte  del  contador  Martin  López  de  Yeribar, 
que  esté  en  el  cielo ;  y  hoy  se  despaclia  el  portador  desta  coa 
k  respuedia  de  una  carta  que  recibimos  de  V,  M.  de  nueva 
de  enero  deste  año,  en  !a  cual  se  nos  manda  que  por  qué  no 
habernos  satisfecho  á  otra  que  se  iio«  escribió  ^  pvira  que  se 
pueda  tomar  resolución  cerca  d^  si  se  ha  de  continuar  esta  la- 
bor y  fabrica^  ó  cesar  de  aqai  adelante^  y  advktamde  las  cosai 


tjguiented. 
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Dice  V.  M.  que  decimos  en  nuestra  carta  qne  se  nos  pro* 
yea  de  dineit)  con  larguexa  para  la  labor  destas  minas,  y  que 
quiere  V.  M.  sal>er  si  entendemos  que  este  se  ha  de  librar  de 
i^  hacienda  de  V,  M*  de  allá »  ó  si  habrá  plata  de  la  aicada  ó 
que  fie  sacare  de  estas  minas  ^  para  cumplir  y  pagar  la  laljor  de* 
Uds;  porque,  si  esto  falta  ac-á-,  será  luego  necesario  se  trate  de  de* 
jarlas;  á  lo  cual  decimos  que,  si  V.  M,  es  servido  de  continuar 
e&ta  labor,  presupuesto  que  en  ella  no  hay  de  qué  sacar  un 
real ,  ha  de  ser  coa  mas  largueza  que  al  presente  se  hace  *  y 
mo  mismo  dijimos  en  nuestra  carta,  proveyendo  dineros  de 
«u  Real  hacienda,  porque,  como  escrebimos,  aquí  no  hay  pía-» 
la,  ni  plomo,  ni  metalen  puente,  testera,  ni  fijo,  ni  en  terre* 
ro  en  que  se  pueda  ahoiTar  de  la  costa  nada,  sino  antes  ha- 
cer roas  costa  que  provecho;  lo  cual  entendido  podrá  V.  M- 
hacer  desta  mina  lo  que  mas  fuere .aecvido,  aates  que  se  acá- 
ie.el  dinero  queeaelb  hay.  ►  ,    .  I      ,im*i%/   •  s   •• 

En  cuanto  á  dejarse  la  labor  6  cbntlnuarse ,  si  V.  M.  no 
lia  de  proveer  dineros  de  su  Real  hacienda,  y  aquí  no  hay 
deque  sacar  un  real,  como  está  dicho,  no  hay  que  tratar; 
porque,  presupuesto  esto,  como  V,  M.  lo  dice,  y  que  esta  mina 
jpo  tiene  de  qué  sacar  el  gasto,  ai  aun  de  qué  ayudarse  en 
|)3rte  j>ara  él,  necesariamente  ha  de  aguarse  y  desampararse 
mra  siempre.  Pero  como  criados  de  V.  M.  advertimos  que  ea 
bien  se  considere  mucho  antes  de  la  determinación  deste  ne« 
l^io  (el  cual  una  vez  hecho  no  terna  remedio)  algunas  cosa* 
de  sustancia.  .n   ).i^<  .   lisl 

Cuanto  á  lo  primero,  es  de  advertirla  riqueza  que  lia  va* 
lido  esta  mina  destlc  que  jxireció,  y  la  que  seria  fKJsible  quo 
iraliese  yendo  como  va^  con  su  caja  v  vena  de  tan  buen  p  ae- 
cer,  que  no  se  duda  (como  i  *)  de  quo 

sino  de 
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Lo  ^egiiTiído ,  ^  de  doler  iiMicho  perder  del  todo  la  'típt^ 
nnsa  deita'fenav  que  si  una  vez'Be  agua,  lio  la  podrá íiida»# 
tria  humana  desaguar,  en  caso  que  se  quiera  volver  á  ellaj 
y  cuando  esto  se  pudiese  hacer,  las  ademaciones  se  perderíaa 
y  habrían  podrido,  y  seria  irreparable  negocio,  porque  debe 
de  haber  veinte  y  cinco  mil  carretadas  de  madenn  dentro  dé  loa 
pozos,  y  {lo  que  no  es'dé  tener,  en  poco)  se  acabaña  est» 
nombre  de  la  mina  de  Guadalcanal ,  que  no  ha  dado  poca 
envidia  á  los  Reyes  y  Príncipes  extraños,  de  los  cuales  hay 
algunos,  que  con  mas  costa  que  provecho  labran  minas  ea 
io  tierra  para  solo  tener  plata  de  su  cosecha. 

Lo  tercero,  es  de  advertir  álos  edificios  de  oficinas,  y  ca- 
tas, y  nyqtúnas  dé  iogénios^^ '  y  pertrechos  que  hay  en  esta 
hacienda,  que  son  de  mucho  valor  en  el  ser  que  están,  y  con- 
taron gran  suma ;  y  desbaratados,  no  valen  ni  pueden  servir 
de  nada;  con  lo  cual  entra  el  perderse-  la  induscria  del  heno- 
ficiade  las  minas,  asi  en  la  labor  como  en  las-  fiíndiciones^ 
afinaciones,  lavaderos  y  otras  coiMn> juntas  y  llegadas  aqui  eil 
esta  hacienda  con  roncho  trabajo,  costa  y  éxperienda';  dé 
tal  manera ,  como  no  se  •  podrá  ver  en  todos  los  reinos  de 
V.  M.  ni  por  ventura  en  los  extraños ,  que  si  se  desbarata  y 
deshace  no  aera  pequeña  pérdidia; 

Ofrécese  también  considerar  el  recurso  qne  aquí  tienen 
los  mineros  de  Azuaga,  Fuente^vejúna,  Gastuera  y  üet^ 
hngá,  y  otras  partes  doiíde  sé  les  hacen  sus' ensayes, 'y  se 
les  desengaña  de  mil  errores  que  por  allá  se  les  ofirece,  ^ 
se  animan  á  su  obra. 

Todo  lojcual  psfece  eonsideraUe dntes  de  venir;  a  la  def 
terminación,  presu^niendo  aue^  con  imano  ú  dos  que  %fe 
podría,  probar  á  lalM^ar'  está  mina  á  gran  furia',  ésta  hacienda 
se  podría  aventurar  á  gastar  la  costa  que  hiciese,  que  enten- 
demos as  haría  cada  año  con  quince  mil  ducados ,  y  sería 
posible  tiendir;  una  'gran  riqueza  ^  y  suma,  come  otras  veces  ae 
ha  hallado  en  esta  mina. 

--^  Dice  y.  M.  que,  haUendo  de  desampararse  esta  mina,  qué 
orden  áé  podría  dar  eñ  la  venta  de  los  esclavos  y  acémilas, 
pertrechos,  hen*amientas  y  otras  cosas  que  se  tienen  para  el 
servicio  dellas ,  y  m  '  eonvernía-  quedar  aquí  alguna  persona 
para  deponer:  d¿UO|  y  ^ién  dos  parece  que  sea ,  y  con  qué 
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diario.  A  lo  cual  decimos  que ,  si  V,  M,  no  ha  de  proveer 
de  ni  Real  hacienda  dineros  con  qiie  se  pase  adelante  la  dicha 
hhcK^  que  hiera  mas  acertado,  habiendo  de  parar  de  aquí  á 
un  mea,  cesar  luego  á  la  hora,  porque  se  ahorraría  muchos 
dineros  que  de  aquí  allá  se  han  de  gastar,  los  cuales  pudie- 
níii servir  para  rebuscar  las  tierras,  escorias,  cobrizos  y  otras 
coea^ que  hay  en  esta  hacienda^  de  que  se  sacaría  algo ;  á  lo 
que  entemlemos,  con  que  se  ayudase  á  la  costa  qne  V,  M.  ha 
de  tener  forzosamente  aquí  para  deshacer  y  desbaratar  esta 
fábrica,  y  vender  los  esclavos,  acémilas  y  pertrechos  dcUa^ 
y  las  casas,  lo  cual,  aunque  puede  servir  para  esto,  no  pue^ 
de  bastar  pra  toda  la  costa  que  ahora  tiene  la  vena.  Los  di- 
clios  esclavos  y  acémilas  valen  bien  poco,  |Xirque  son  muy  vie- 
f»  y  trabajados.  Creemos  habrá  salida  de  los  dichos  eslavos 
en  esta  tierra  razonablemente,  y  cuando  no,  está  cerca  Sevilla, 
donde  se  venderán  como  hacienda  quebrada.  Las  accmilas  no 
«eran  jamas  cjue  para  atahonas  ó  norias,  y  no  faltará  quien 
-las  compre  en  esta  comarca;  y  no  trabajando,  el  iiem|x>  es 
iliueno  y  no  terna n  costa  ,  que  el  camjjo  les  dará  de  eonier 
mirando  hebrero.  La  prsona  que  lo  fiodrá  hacer,  será  aque- 
de  quien  V.  M.  lo  confiare  y  le  mandare  asistir  por  la  or- 
Jen  y  forma  que  V.  M.  fuere  servido,  segnn  la  instruccioa 
ftie  se  le  enviare,  dejándole  por  inventario  todo  lo  cjne  fuere 
leienda  de  V*  M. ;  y  habiendo  de  ser  una  ¡>ersona,  no  hay 
ijqiiien  con  mas  comodidad  lo  pueda  aceptar  y  haccT  que  es 
]  Andrés  de  Tolosa,  mayordomo  de  V,  M.  en  esta  fábrica,  qne 
jiestá  en  Guadalcanal  su  casa ,  y  está  hecho  cargo  de  las  menu- 
dencias de  los  jjertretlios  y  esclavos,  y  acémilas  y  casas;  y 
#í  algo  faltase,  se  hará  dcllo  inventario^  y  se  le  entrégala  por 
:uenfa.  El  salario.  Y-  M.  conoce  su  persona  y  le  mandará  se* 
l£a]ar  lo  qne  fuere  servido,  pues  lo  conoce  y  sabe  su  habili-' 
[dad  y  confianza*  Las  casas   no  creemos  que  habrá  quien  las 
Duipre  ni  haya  menester  en  este  sitio.  La  madera  de  ellas 
t^  materiales  de  teja  y  ladrillo  que  se  pudiere  sacar  es  lo  que 
venderá,  y  habrá  de   ser  haciendo  barato,   jx>rque  será 
[mucho.  De  todas  las  herramientas  no  hay  que  hacer  caso  sino 
[iconx)  hierro  viejo.  Be  les  ingenios  no  mas  que  de  leña  para 
el  fuego,  cosa  que  dá  lastima  considerarlo.  De  algt»nas  cosas  ae 
•padfia  hacer  alguu  aloiacen,  siquiera  para  que  quedase  cooio 


470  aSo  1576. 

por  nioddo  por  mudios  aao8,  y  también  pana  qué,  si  algoiM 
náfUL  parecieie  por  cM  comarca  ,  te  pudiese  aénrir  dé  latdW 
chas  cosas. 

Dice  Y.  M.  qué  se  ha  de  hacer  de  los  terreros  y  lamas ,  y 
desechos  y  otros  meules  que  quedasen  aqui:  á  lo  cual  deci- 
HKMqne,  habiendo  dineros  y  tiempo,  primero  q^e  cata  ha^ 
Oleada  se  deje  del  todo,  seria  razón  dar  otra  -vuelta  &  las  es<» 
eorias»  y  cobrisos,  y  tierras  de  los  corrales,  y  con  el  metal 
del  Gitorrillo  fundir  y  aprovechar  todo  aquello  en  que  se 
Mntiese  ganancia  para  mas  que  la  costa,  que  sería  posible 
servir  de  algo  el  trabajo ,  y  no  entendiendo  en  otra  cosa ,'  ni 
habiendo  otro  gasto ,  se  desenvolvería  en  tres  mf^ses,  y 
cuando  no  saliese  bien,  dejarlo.  Todo  lo  que  se  dejase,  después 
de  hecho  esto,  de  las  dichas  escorias  y  cobrizos,  junto  con  los 
terreros  y  lamas  y  arroyo,  y  otros  cualesquier  rehusrs  que 
ee  hallasen,  seria  bien  darlos  á  partido  en  cualquiera  ferma^ 
porque  de  no  los  dar  no  se  gana  nada,  y  todavía  se  sacará 
alguna  cosa.  Siempre  hemos  sido  de  parecer  se  dé  á  los  afina* 
doreS'  y  fundidores  destas  minas  que  lo  piden  i  porque  elloa 
lo  harán  por  sus  manos,  y  ganarán  algo,  y  no  dejarán  cosa 
en  que  puedan  sacar  sus  jornales  tasados ,  y  seri  gran  cosa 
tenerlos  aqui  juntos  para  cuando  fuere  menester  en  otra  cosa 
^ue  se  ofrezca ,  que  si  se  desperdigan  será  trabajo  jootarlosi 
Ofrecen  la  cuarta  parte  de  la  plata  que  sacaren ,  horra  de  to- 
toda  costa;  y  en  lo  que  toca  á  las  condiciones,  dicen  que  V.  M. 
les  dé  casas  en  que  vivan,  y  hornos  y  buitrones,  en  tanto  que 
•estuvieren  en  pie  {que  será  razón  que  sean  estas  oficinas  las 
postreras  casas  que  se  deshagan),  y  será  condición  que  ellos, 
'eupndo  hayan  de  afinar,  al  pesar  el  plomo-plata,  y  sacar  la 
•plata ,  se  haya  de  hallar  presente  y  llamen  la  persona  que 
aqui  estuviere  que  Y.  M.  les  señalare,  á  que  cobre  el  partido 
de  Y.  m,  poniéndoles  penas  si  no  lo  hicieren,  sin  otras  con- 
diciones que  les  impidan  su  labor;  y  mandará  les  Y.  Bl  dar, 
-por  lo  que  otros  dieren,  las  herramientas  que  hubieren. me- 
nester; Guando  se  hayan  de  vender,  también  podría  ser  esto 
de  algún  provecho  para  si  se  haHase  alguna  mina  por  aquí 
al  derredor,  porque,  estando  estos  hombres  en  sn  hacienda 
oomo  mineros,  saldrían  por  la  comarca  á  hacer  algunas  catas 
•^oon  codioía.de  hallar  fAgOi  y  seria  posible  descubrir  algunf^ 
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de11o«  lo  qae  otroe  ban  hallada  7  pasado  por  ello ,  como  hizo 
Martio  Delgado* 

Dice  V.  &L  en  su  carta  asi :  T  también  las  mismas  minas 
habiéndose  de  desamparar ,  dejando  en  ellas  á  los  oficiales 
que  decís  que  las  labren ,  qué  asiento  se  podría  tomar  con 
ellot  ó  con  otros  S(^re  esto.  Cuanto  á  esto,  respondemos  que 
aquí  no  hay  gente  de  tanto  caudal  que  pueda  tomar  las  mi- 
nas é  pOKOS  á  partido,  ni  se  enteodió  en  esto  nuestra  carta» 
porque  aqui  00  hay  quien  trate  dello  ni  de  otra  cosa  que  do 
lanías^  terreros  y  escorias,  cobrizos  y  arroyos,  y  tierras  ma* 
las,  n¡  sabemos  quién  pueda  ponerse  en  ello,  si  ya  no  fuese 
los  Fúcares,  ú  otra  gente  tan  poderosa  que  quisiese  aventu- 
rar á  gastar  ( lo  que  V.  M.  no  es  servido  de  bacer)  por  su  ín- 
teres, fundado  en  la  esperanza  de  lo  que  podría  ser  de  mina 
que  tanta  prosperidad  ha  tenido.  Cuando  hubiese  quien  á  es- 
to arrostrase,  no  íaltariao  condiciones  convenientes  al  servi- 
cio de  V,  M.;  pero  ya  nos  parece  tarde  para  tratar  deste  par- 
ticular, presupuesto  que  es  menester  tiempo,  asi  para  consi- 
derar Y.  M*  como  da  su  mina ,  como  para  ver  como  la  toma 
el  que  quisiese  ponerse  en  ello,  y  en  el  dicho  tiemjx»  se  liai^ 
de  gastar  dineros  cu  tenerla  en  pie  y  desaguada ,  que  ni  la 
dicha  mina  tiene,  ni  V.  M.  se  los  ha  de  dar  de  su  hacienda 
Real ,  y  como  decimos,  no  sabemos  quién  trate  de  tal  cosa. 

Mándanos  V.  M.  que  vamos  en  todo  con  presupuesto  que 
V*  M,  no  ha  de  proveer  para  la  labor  destas  minas  de  aqui 
adeianie  ningún  dinero,  si  no  fuere  el  que  se  sacare  dellas 
mismas,  y  que  veamos,  faltando  este,  en  el  término  en  que  se 
ha  de  venir ,  para  que  con  tiempo  se  vea  y  prevenga  !a  or- 
den que  en  esto  se  debe  tener,  antes  que  se  acaben  los  cuatro 
mil  ducados  que  úhlmaraente  se  proveyeron.  A  lo  cual  de- 
cimos que  basta  hoy  están  librados  de  los  últimos  dineros 
t]ue  se  trajeron  de  Sevilla ,  que  fueron  les  expresados  cuatro 
füílducacJos,  mas  que  diez  y  ocho  mil  reales,  y  el  resto  nos  pa- 
rece que  se  habrá  de  gastar  brevemente,  y  antes  de  que  se 
tome  resolución  en  lo  que  se  debe  hacer.  De  nuestra  parte  no 
se  ha  podido  hacer  mas  que  escribir  á  V,  M.  la  carta  que  lie* 
tA  Giraldo  últimamente,  fie  trece  de  diciembre  <le  setenta*  y 
einco  ,  para  que  «Kindára  V.  M  tornar  á  ver  cu  qné  dUñnta^ 
^outieae  el  esti  ^ta  mina ,  y  lo  que  podrá  esp^ 
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rarse  1a  retoldcion  con  este  dioero  qíieiíUtiaMiiiieiitejferttijb 
de  Sevilla.  Ahora  se  despacha  el  portador.  Luego  qiie'tttré^ 
cibió  la  carta  de  V,  M.,  con  tanta  claridad  como  hémoa  talM- 
do  de  todo,  antes  que  se  acabe  el  dinero»  qbe  podrá  Ikgac 
de  aqui  á  cuarenta  ó  cincuenta  diaa,  daremos  orden  dé  >  foa- 
dir  una  semana  de  tierras  bien  pobres ,  que  se  han  llegado 
después  de  la  última  fundición  para  ayuda  de  pasar  adelanten 
No  sabemos  lo  que  procederá ,  que  es  metal  de  tres  ó  cuatro 
onzas  por  quintal.  Con  el  metal  del  Gotorrillo  Terna  á  ser  al- 
go que  ayude.  V.  SI  mando  enviar  cédula  .coo  que  se  trat* 
gan  dineros  de  la  plata  que  se  llegare,  que  será  bien  poca,  y 
será  mucho  si  se  llegan  cien  marcos ;  y  en  tanto  que  hubie- 
re cou  qué ,  siempre  se  procurará  de  ayudar  el  caudal  coa 
toda  diligencia.  Suplicamos  á  V.  M.,  sin  dilatarlo  mas  ni  que* 
rer  ser  mas  informado  de  nosotros ,  sea  servido  de  dar  reso«* 
Ilición  en  este  negocio  acerca,  de  si  se  ha  de  pasar  adeianC» 
con  esta  labor  ó  si  ha  de  cesar ;  y  si  pareciere  convenir  lo» 
mar  acuerdo  con  menos  priesa  y  mas  información,  mando 
V.  M.  proveer  esta  mina  de  dineros  de  su  real  hacienda, 
pues  ella  no  tiene  de  donde  sacarlos  para  el  gasto  que  lienCt 
respecto  de  loque  se  escribió  que  se  gastó  el  año  pasado  de 
setenta  y  cinco ,  que  monta  en  todo  el  dicho  año  el  dicho 
gasto  de  la  mina,  seis  cuentos  y  docientos  mil  maravedís;  y 
aunque  se  haya  de  dejar  esta  labor  de  los  poios  y  desampa- 
rar la  vena,  somos  de  parecer  que  V.  M.  delieria  proveer  de 
elguuos  dineros,  presupuesto  que  cuando  á  esta  se  responda 
con  resolución,  estarán  gastados  los  que  aqui  quedan  y  se  po- 
drán haber  sacado;  los  cuales  dineros  servirán  para  desen- 
^ver  los  escoriales  y  cobrizos,  y  traer  meul  del  Cbtorrlllo» 
leña  y  carbón,  y  para  beneficiar,  como  dicho  habemos,  lo 
que  se  hallare  de  provecho,  y  en  tanto  se  disporná  de  la  par- 
te que  fuere  posible  de  esta  hacienda  y  pertrechos  della^  y  lo 
que  della  resultare,  se  hará  dello  lo  que  S.  fil  fuere  servido 
de  mandar. 

Aunque  sea  para  una  hora,  mande  Y.  M.  enviar  la  comi- 
sión de  juea,  porque  es  muy  necesario  para  el  buen  despa** 
chó  de  los  negocios  de  esta  hacienda ,  aunque  sea  para  desba-- 
eer  esCH  fábrica ;  y  esto  mucho  mas  respecto  de  la  tierr-^ 
qw  «Manos.  Ayer  qulsieror  ^^-v^t  á  la  cárcel  á  el  ^ 
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i    dcsta  fábrica  en  Guadalcdnai,  y  le  quttaroo  la  vara  y  la  e*-^ 
pada  diciendo  que  ya  no  habia  juez  en  esta  mina.  En  tocio 

I  mandará  V.  M.  hacer  lo  que  aias  fuere  servido,  despachando 
al  portador  ó  al  otro  correo  que  allá  está  con  la  brevedad  po- 
sible» porque  entretanto  no  se  dejará  de  hacer  en  la  labor  de 
la  mina,  como  sí  hubiese  de  continuarse,  ateneo  á  que  se  h^ 
de  desaguar,  que  es  el  mayor  gasto  della. 
Nuestro  Señor  la  Católica  Real  Persona  de  V.  M,  guarde 
y  prospere  con  mayor  estado  de  reinos  y  señoríos,  como  f»or 
•US  criados  y  vasallos  de  V,  M  es  deseado,  Destas  minai*,  y  de 
eaero  diez  y  nueve  de  mil  quioicntos  setenta  y  seis  anos. 


•  #  •  • 

7  de  febrero  de  iSj6,     En  siete  de  febrero  del  dicho  ano 

e9cribÍ4n  los  oficiales  que,   habiendo  recogido  todo  lo  que 

existia  en  la  casa  de  los  metales,  y  las  barreduras  que  pudie* 

ron  juntarse,  se  sacaron  ¿iquella  noche  tres  planchas  de  plata 

fina  que  pesaron  trescientos  setenta  marcos,  y  que  de  lo  pro» 

cedido  del  partido  de  Azuaga  y  otras  partes  se  juntarian  otrot 

cincuenta   luarcos;  que  habia  otros  veiute  y  seis  marcos  del 

asiento  de  Juan  Pérez  de  Canales;  que  se  proveyese  de  dine- 

J  ros  á  la  fábrica,  pues  se  hallaba  en  la  mayor  necesidad,  y  lof 

rmachos  ó  acémilas  que  andaban  al  ingenio  de  desaguar  esta* 

il)an  totlos  desollados  y  se  iban  muriendo;  que  no  habia  ya 

[tnas  que  once,  y  se  necesitaban  doce  para  la  máquina,  y  falt 

taban  todos  los  demás  artículos  indispensables 

Que  en  aquella  sazou  se  hacia  mucha  y  buena  labor  ea 


«  #  #  # 


En  quince  del  mismo  mes  de  febrero  se  despachó  título 
^  S.  M.  á  favor  de  Martin  de  Yeribar,  nombrándole  conta- 
dor de  las  minas  en  lugar  de  su  padre  cou  quinientos  duca- 
clos  al  año.  Sirvió  hasta  fin  de  enero  de  1577. 

17  ríe  mnrr^  dr  1576.     Con  fecha  de  diez  y  siete  de  mir- 
Wó  pouiar  ^cia  de  S.  M.  los  referidos  oficiales  que  d 
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trece  de  febrero  anterior  bnbo  tanta  agua,  que  fue  predMH 
con  dictamen  de  todoa»  comprar  oCho  acémilas  para  desaguar 
los  poros. 

Que  era  preciso  renovar  la  cadena  del  ingenio  y  muchaa 
piezas  de  las  ruedas,  para  cuyo  gasto  y  los  demás  precisos  no 
había  en  caja  mas  que  mil  quinientos  ducados. 

Que  si  no  se  les  proveía  de  lo  necesario,  se  veían  preci- 
sados á  enviar  uno  de  los  oficiales  á  la  corte  á  dar  cuenta 
personalmente* 

9  de  abril  ¿le  i  $76.  En  nueve  de  abril  del  mismo  año 
escribieron  los  oficiales «  que  después  de  los  avisos  que  tenian 
dados  á  S.  M.  del  estado  de  las  minas  con  toda  particularidad, 
habia  ocurrido  en  ellas  una  gran  novedad,  «y  era  un  hun* 
ndimiento  que  se  hizo  en  el  pozo  nueoo,  el  cual  hundinuento 
»ha  trocado  las  cosas  de  tal  manera,  que  noe pareció  era 
»>muy  necesario  dar  á  V.  M.  cuenta  de  ello;  y  ansí  se  acordó 
i»que  Francisco  Blanco»  capatas  mayor,  fuese  en  persona 
»>con  esta  carta  á  dar  cuenta  de  esta  necesidad,  como  perso» 
ft>na  que  lo  entiende,  y  está  á  su  cargo  la  labor  de  los  poros» 
t»y  sabe  los  rincones  de  ellos.** 

Con  el  hundimiento  se  aumentó  el  coste  de  desaguar ,  y 
dicen  los  oficiales  que  acaso  no  bastarían  los  ingenios  y  mi- 
quinas  que  habia. 

Que  se  continuaba  lo  que  se  podia  la  labor  de  laa  miii^ 
tas  basta  que  S.  M.  ordenase  otra  cosa. 

Que  del  metal  que  habia  y  de  las  barreduras  se  halñan 
juntado  otros  trescientos  marcoa  de  plata. 

Y  finalmente,  que  se  tomase  resoludon  si  se  balñan  de 
abandonar  las  minas ,  pues  en  tal  caso  todo  lo  que 
era  perdido^ 


1%  de  mayo  de  iS^S^Ig^Con  feeha  de  doce  de  mayo  del 

rererido  año  escribieron  íós  »  '-  aguardaban  con  ifli- 

Eactcncia  la  resolunr!^  tq  habtati  escrito  so- 
re  el  estado  de  las  •i^e  peligro  que  h^bia 
en  U  íÜbcion^  pue^  .  t  1  t  ofia  hacerltt 
despuei  ittipoiiMi"-^  ^^^^h 

Que  el  día  <Ju  .  ^  ^^^■feoQQpcer  d 
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pofo  rico  cíespucs  del  hundimleata,  y  halló  que  al  parecer 
habla  hecho  asiento,  y  que,  aunque  se  veían  algunas  hendi-* 
duras  en  las  peñas ,  todavía  podía  trabajarse  en  dándole  á 
destajo  t  y  que  asi  se  habia  hecho. 


•  #  #  # 

Treslado  de  la  carta  original  al  consejo  de  la  contaduría 

mayar  de  Iiacienda^  de  veinte  y  dos  de  mayo  de  núl 

quinientos  setenta  y  seis* 

%%  dd  mayo  do  1S76W 

C  R*  M.  La  resolución  que  tantos  días  ha  esperamos  do 
V,  M.  para  lo  qoe  se  habla  de  hacer  desta  mina ,  nos  la  ha 
dado  ella  mesraa  con  haberse  quebrado  el  Ingenio  del  agua^ 
y  hundido  el  pozo  de  la  mlneta  donde  estaba  el  dicho  inge- 
nio, y  por  el  consiguiente  imposibilitado  el  poder  pasar  ade- 
lante con  su  labor.  Hicimos  toda  diligencia,  y  resultó  de  loa 
pareceres  de  todos  los  que  lo  entienden  convenir  al  servicio 
de  V.  M.  que  cesase  la  labor  de  los  pozos,  por  muchas  razo- 
DCfl,  asi  de  peligro,  costa  y  b*abajo,  corao  de  poco  caudal^  y 
menos  esperanza  de  remedio.  Cesó  dicha  labor  á  los  diez  y 
aeis  deste  mes  de  mayo.  Sacáronse  luego  con  presteza  todas  las 
herramientas  y  pertiecbos  que  se  pudieron  escapar  de  los  po- 
joa,  y  pagóse  la  gente  el  sábado  diez  y  nueve  deste,  y  despi- 
dióse la  que  se  pudo  excusar :  todo  lo  cual  mandará  V,  M.  ver 
por  extenso  en  el  traslado  de  las  diligencias  y  autos  que  «o- 
bre  ello  se  hicieron,  que  va  con  esta.  Lo  que  al  presente  resta 
C8  que  V,  M.  mande  enviarnos  con  brevedad  orden  de  lo 
que  se  debe  liacer  de  todas  las  herramientas  y  pertrechos, 
casas  y  oBcinas,  Ingenios  y  otras  cosas  que  aquí  quedan, 
negros ,  y  machos ,  para  que  del  todo  cese  la  costa ,  y  i 
cada  imo  de  los  oficíales  y  mayordomo  desta  fábrica  lo  que 
debe  hacer  de  lo  que  restare  de  las  cosas  de  su  cargo;  al 
tesorero  de  la  plata  y  dineros  que  hubiere  en  la  caja:  al 
contador  de  los  libros  de  la  contaduría,  (que  deberían  e^ 
lar  en  parte  distintos  y  apartados  de  otros  papeles,  y  en 
poder  de  quien  los  guardase,  para  la  claridad  de  las  cuea- 

60: 


47^  aSo  1576. 

tÉt  que  deita  nuna  resaltasen);  y  al  mayordomo  de  las  00- 
ias  de'sa  cargo,  comeáendo  la  expedición  de  todo  á  quien 
V.  M.  fuere  servido ,  para  que  (x>n  brevedad  se  haga ,  y  no 
se  consuma  lo  que  hay  aquí,  y  lo  que estascosas  valoo, aa- 
laríos  y  dilaciones. 

Es  menester  que  Y.  M.  advierta  si  será  necesario  la  con- 
servación de  algunas  casas  y  oficinas  de  las  que  aquí  hay, 
respeto  de  la  esperanza  que  podría  haber  de  hallarse  en  este 
ñtio  alguna  mina  de  sustancia ,  ó  de  seguirse  algún  dia  esta 
mesma  vena  por  lo  sano,  corriéndola  á  un  cabo  y  á  otro,  ó 
buscar  .el  origen  de  cierto  oro  que  realmente  se  ha  hallado  en 
un  cerro  que  está  á  la  parte  del  norte,  por  donde  atraviesa 
la  misma  vena ,  el  cual  lo  vierte  por  todas  partes,  y  dello  se 
dará  cuenta  á  Y.  M.  á  tiempo,  con  la  muestra  y  reladon  en- 
tera; y  también  respeto  de  conservar  algunos  ingenios  que 
aquí  hay  de  sacar  agua ,  fundir  y  moler ,  que  costaron  mu- 
raos dineros;  y  en  esta  tierra  y  sin  otra  ocasión  de  nuna,  no 
se  pueden  aprovechar  dellos  sino  como  de  leña  para  d  fue- 

Eo ,  en  especial  una  rueda  grande  de  veiute  y  odio  pies  de 
ueco ,  del  ingenio  del  agua  que  sirve  de  pie  deredio  y  tie- 
ne ciento  cincuenta  y  cuatro  puntos,  que  es  principal  ooea, 
y  día  y  su  linternilla  podría  servir  en  cualquiera  otra  cosa, 
y  es  de  tanta  perfección  y  valor,  que  se  podría  llevar  por  sus 
|Hezas  docientas  leguas  para  servirse  della  como  primero  mo- 
vimiento para  otro  cualquiera  ingenio;  es  cierto  cosa  digna 
de  conservar  y  guardar ,  y  costó  mas  de  cuatro  mil  ducados 
hacerse,  y  está  muy  sana  y  entera;  y  asimismo  otras  cuales- 
qnier  herramientas  de  las  que  se  podrían  conservar,  aunque 
no  fuese  sino  para  modelo  y  muestra  para  adelante. 

'  También  es  menester,  si  se  han  de  vender  estas  cosas,  en- 
viar comisión  ,  ó  que  la  traiga  quien  lo  hokiere  de  hacer 
para  poderlas  fiar  á  plazos  convenientes,  para  que  haya 
quien  lo  compre  todo  y  con  brevedad,  con  que  se  c' '' 
los  que  llevaren  las  tales  cosas  de  acudir  (á  quien  Y^ 
denare)  cchi  el  dinero  á  los  dichos  plazos,  6 
fuere  á  cobrar  su  salario,  lo  cual  será  cosa 
se  despachará  brevemente  y  se  vender/ 
uno  y  en  lo  otro  se  ganará  mucha  P 
•almoneda  en  todos  los  h  K? 


goas ,  y  al  Almadén  ,  de  donde  sería  posible  enviar  lo«  Fúca- 
res á  comprar  una  buen  suma  de  todas  estas  co«as:  y  se  irá' 
por  allí  el  portador  con  carta  nuestra,  y  V,  M.  podrá  man* 
dar  dar  av¡«o  al  Fúcar  que  reside  en  esa  Corte, 

También  es  menester  dejar  asiento  en  los  terreros  destas 
minas  en  cualquier  forma  que  sea  ,  como  está  escrito  á  V.  M* 
otras  \eces,  con  lo  cual  se  podrán  tener  aqui  juntos  algunos 
días  la  mayor  parte  de  los  fundidores,  afinadores  y  lavadores 
desta  tabrica,  para  cuando  los  hubiere  V.  M.  menester,  y  na 
•e  perderá  el  punto  destas  cosas,  con  no  usarse.  También  se 
debe  proveer,  si  se  les  dan  los  dichos  terreros,  á  quien  deben 
acudir  con  el  partido. 

Y  asimismo  á  quien  acudirán  con  el  partido  que  á  V.  M. 
pertenece  de  las  minas  de  Azuaga,  Fuente-Ovejuna,  y  sus 
partidos,  y  Ayllones,  que  se  cobraljan  en  esta  fábrica. 

No  menos  conviene  proveerse  lo  que  se  debe  hacer  des- 
ta iglesia,  y  cosas  que  tiene  suyas  propias,  unas  proveídas 
de  V*  M.  y  de  su  hacienda,  y  otras  hechas  de  Hmosnas,  y 
penas  aplicadas  para  lo  susodicho;  cuya  conservación  sería 
muy  razonable ,  asi  por  las  rayones  arriba  dichas  de  la  eepe- 
ranzn  que  se  podría  tener  deste  sitio  y  comarca,  como  por 
su  buen  edificio ,  que  será  el  rastro  mas  antiguo  que  puede 
permanecer  desta  mina  en  donde  Dios  nuestro  Señor  dio  tan- 
ta prosperidad  y  riqueza,  y  en  cuyo  nombre  se  hizo.  Pa- 
rece que  esto  se  podria  hacer  sin  que  V.  M.  pusiese  un  solo 
maravedí  de  su  liacienda ,  porque,  con  venderse  todas  aque- 
llas cosas  que  la  dicha  iglesia  tiene,  que  para  ermita  no  son 
necesarias,  y  comprarse  con  su  valor  renta  lo  que  alcanzase, 
y  mandar  V.  M,  aplicar  á  esta  dicha  iglesia  y  capellanía  la 
tierra  que  esta  mina  contiene,  y  V,  51  pagó  tan  sobrada- 
mente á  sus  diieñuét;  bastaría  para  que  un  capellán  se  obli- 
gare íi  decir  algunas  misas  por  V.  M.,  y  á  la  conservación  y 
repGio  de  la  dicha  iglesia;  y  habría  comodidad  de  que,  si 
hubiere  de  conservarse  aqui  algún  edificio  ú  otra  coia,  el 
t«i:#^l.#t  empellan  ternia  cuenta  cou  ello,  sin  hacer  otra  costa 
I  que  lo  guardase,  y  el  que  al  presente  está  sir- 
-  que  es  el  pdre  Juan  Carrasco  que  se  ofrece  á  ^a- 
eremltica,  y  en  tanto  que  vi\iere  no  d 
aber  administrado  en  elU  los  Sacramento 
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estar  entnmdot  en  dh  modia  geme  de  loe  trabajMkTO  des* 
tas  nunas  y  esclavos  de  S.  M.  de  coyas  limosnas  se  ayudó  á 
hacer  alguna  parte  de  las  cosas  de  la  didia  i^eña.  Es  hombre 
de  muy  mucho  reco^miento  y  de  vida  ejemplar,  y  de  gran 
confianza.  Esto  que  uene  la  dicha  ig|eáa,  es  ya  dedicado  á 
Dios,  y  no  podrá  servir  mno  en  cosas  de  Dios;  y  la  tierra 
y  sitb  desta  nana  que  Y.  IL  tiene  pagado ,  ha  de  quedar 
perdido  y  para  baldío,  ó  que  se  entre  en  dio  d  primero  que 
JO  quisiere.  Parécenos  que  estaña  lo  uno  y  lo  otro  bien  dedir- 
cado  m  esta  capdlania,  enderazada  i  la  conservación  desta 
igleña  y  al  aumento  de  los  sacrifidos  que  por  Y.  M.  se  hacen* 
y  al  sufragio  de  los  didios  defuntos. 

Mudias  veces  se  ha  esciito  á  Y.  IL  sobre  derto  angut 
que  está  aquí,  que  se  embargó  i  Frandsoo  y  Joan  Peres  dé 
Canales,  y  como  la  mayor  parte  ddlo  está  cuajado,  y  de 
suerte  que  dd  no  se  puede  servir ,  mande  Y.  M.  lo  que  se 
debe  hacer  del,  y  si  se  puede  haber  d  dicho  Juan  Pérez  que 
lo  venga  á  redbir,  y  poner  en  fivmade  dar  y  redlÑr»  y  si  no, 
que  de  los  fiadores  se  cobre  todo  lo  que  por  raaeon  dcUo  se  les 
descontó,  porque  fue  una  maldad  y  engaño  grande  y  mar» 
ñifiesto. 

En  lo  sucedido  hasta  hoy  se  ha  tenido  cuenta  grande  con 
d  servicio  de  Y.  IL,  á  cuyo  blanco  hemos  enderezado  núes* 
tras  obras,  y  añ  se  hará  en  el  resta  No  se  venderá  cosa  algo» 
na,  ni  se  deshará  ñn  pardcolar  orden  de  Y.  M.  para  dio,  aten- 
to que,  en  la  diladon  de  quince  ó  veinte  dias,  no  se  puede 
perder  cosa  alguna  sino  antes  ganar,  porque  las  herramientas 
no  pierden  nada,  antes  algunas  ddlas  se  pomán  en  orden  re* 
paránddas  y  adobándolas  de  suerte  que  yalgan  masi  Los  es- 
clavos srven  y  servirán  en  tanlo  que  hubiere  algtmas  tier» 
ras  que  se  van  lavando  en  d  cornd  de^  los  lavaikros,  y  jun- 
tando para  la  úluma  fundición.  LaS'  aofoulas  están  de  noche 
en  el  campo;  y  de  dia  se-lcaen  á  la  caballeriza,  y  con  poca 
cebada  y  costaw  sossentan;  y  ganarán  mucho  en  gozar  de»- 
to  algunos  dias,  p  repararán  y  teman  lustre  para 

Venderlas  mejor  <.  rvitán  en  las  fundiciones.  Será 

taenester  qv^  *  determinado  lo  que  se  de- 

be hacer  <  ^  aeabedo  lo  que  aquí  hay 

qac  haa  |M  no  se  pudieren  ha- 
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'  Ijéf  áespacliaclo  aqiií ,  se  venderán  en  la  feria  de  Zafira  ,  que 
C8  el  dicho  día. 

Enviamos  á  Alonso  Martin  Cordoijés,  como  hombre  d© 
recado  y  ra7en,  para  que  lleve  este  despacho  y  solicite  la  or- 
den que  esperamos.  Suplicamos  á  V.  M*  le  mande  despachar 
con  brevedad. 

El  dinero  que  queda  al  presente  en  la  caja ,  pagada  la 
gente  despedida,  son  tres  mil  reales. 

La  plata  que  hay  en  la  caja  e»  nueve  planchas  que  se 
sacaron  de  la  ultima  afinación,  que  pesaron  docientos  f 
cuarenta  y  un  marcos* 

Dos  planchas  que  están  embargadas  á  Juan  Pérez  de  Ca- 
nales ,  de  que  se  debe  el  partido  á  V,  M.  por  razón  de  hat- 
ber  hallado  el  azogue  mal  acondicionado  >  que  pesan  veinte 
y  seis  marcos. 

Del  partido  de  Azuaga  cuarenta  marcos  de  plata. 

Mandará  V.  M.  lo  que  desto  se  debe  hacer ,  y  enviará- 
nos  orden  para  poder  vender  alguna  plancha  destas ,  en  ca- 
lo que  falte  el  dinero^  para  este  beneficio  que  se  va  hacien- 
do, que  se  venderá  mejor  que  en  Sevilla  y  á  menos  costa^ 
la  cual  orden  si  no  viniere  antes  de  la  necesidad ,  se  habrá 
de  hacer  sin  ella,  por  no  estar  aqui  de  valdc,  sino  acabar  lo 
que  resta ,  y  excusar  con  tiempo  todo  gasto.  Nuestro  Señor 
la  Católica  Real  Persona  de  V.  M.  guarde  y  acresciente  con 
mayor  estado  de  reinos  y  señoríos ,  como  los  criados  de  V.  M, 
deseanKSS.  Destas  minas,  veinte  y  dos  de  mayo  de  mil  qni- 
aientos  setenta  y  seis  años. 

Jtelacion  é  inventarío  de  las  cosas  qiie  S.  M.  tiene  en  estas 

minas  del  término  de  Guadalcanal  en  ser,  hasta  10  dios 

del  mes  de  junio  de  1 5 76  años. 

^^  10  de  luiiia  d»  1576, 


Las  casas  principales  donde  al  presente  viven  los  oficiales 
de  S-  M,,  y  han  vivido  los  que  han  sido,  y  el  mayordo- 
mo, 7  en  donde  está  el  almacén^  y  viven  al  presente  el 
escribano,  ensayatlor,  y  Beatriz  Veloz,  viuda,  y  donde  vive 

e  ochenta  v 


que 


piezag; 


^  Y».- 
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j&9 ,  mayores  y  menores»  en  que  entran  salas,  cámaras,  ood- 
ñas ,  casas  de  gallinas ,  caballerizas  y  otras  piezas  semejantes, 
cada  una  de  las  dichas  piezas  con  la  madera ,  puertas  y  ven- 
tanas que,  conforme  al  uso  della,  se  requiere,  coyo  valor, 
preBupuesto  que  se  ha  de  vender,  es  solamente  lo  que  dieren 
por  la  madera ,  teja  y  ladrillo  de  las  techumbres  que  está  por 
tabla ,  y  en  lugar  della ,  y  puertas ,  y  ventanas ,  y  rejas  que  á 
buena  estimación ,  y  respecto  de  estar  en  este  sitio ,  donde  se 
ha  de  venir  á  comprar  de  fuera  parte ,  y  por  el  consiguiente 
Venderse  á  menos  prescio,  es  la  moderación  de  las  techum- 
bres, puertas ,  y  ventanas,  y  rejas,  cuatrodentos  ducados,  po- 
€X>  mas  ó  menos. 

Las  casas  é  piezas  que  están  dentro  de  los  corrales  desta 
0brica,  conviene  á  saber ,  la  casa  del  metal,  y  la  pieza  donde 
está  la  greta  y  cendrada,  la  pieza  donde  está  el  plomo-plata, 
que  son  todas  cinco  piezas,  las  cuales  tenían  tres  llaves  en  to« 
das  sus  puertas. 

Los  hornos,  que  son  cuatro  piezas  grandes,  con  sus  car- 
boneras y  servicio,  donde  andan  los  ingenios  de  la  fundición 
y  están  los  fuelles,  todo  debajo  de  un  tejado,  el  cual  viene 
contiguo  con  las  piezas  dichas  en  el  capítulo  antes  déste;  y  tie^ 
ne  asimismo  una  pieza  pequeña ,  que  solia  ser  caballeriza  de 
los  machos  que  servian  á  los  hornos  ,  que  ahora  se  po- 
ne el  metal  de  relaves  en  ella ;  y  otra  pieza  cuya  puerta  sa- 
le cerca  de  la  puerta  de  la  casa  del  metal  que  está  deba- 
jo del  dicho  tejado ,  y  otra  pieza  donde  está  el  molino  don- 
de se  muele  la  carbonilla,  con  un  colgadizo  que  sirve  de  car- 
bonera. 

Los  buitrones ,  que  es  una  pieza  grande  con  un  zaguán 
pequeño  antes  de  entrar  en  ella,  y  una  pieza  pequeña  en 
que  está  la  cernada,  que  tiene  doce  buitrones,  con  el  servi- 
do necesario  para  los  fuelles,  todo  debajo  de  un  tejada 

Tres  piezas ,  que.  están  ^tre  los  buitrones  y  los  hornos  en 
la  acera  que  está  frontero  de  la  puerta  del  corral ,  las  dos  de 
•las  cuales  están  dobladas,  y  servian  lo  alto,  que  es  sola  una 
pieza,  de  echar  cebada  para  las  acémilas. 

La  casa. del  ii  'b  moler  metal,  que  es  una  pieza 

g^ide, 

La  casa  de-  §  qu^  es  un  colgadizo  y  una 


I 
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pieza  pequeña,  y  la  caballeriza,  que  gon  do6  piezas  que  se 
continúan  con  la  carpintería ,  con  cierta  parte  de  la  diclia  ca- 
ballerÍEa  dobLiila  j»ara  pajar. 

Un  colgadizo  á  la  puerta  de  la  fábrica  y  corral. 

Unas  casas  que  están  junto  a  la  puerta  del  dicho  corral 
y  fábrica,  entre  la  dicha  puerta  y  la  casa  del  metal ,  que  soa 
piezas  altas  cuatro,  y  una  baja,  y  el  r^to  de  lo  bajo  es  un 
corredor  con  sus  arcos,  sobre  que  está  el  dicho  edificio,  la 
cual  servia  de  acogerse  allí  las  panaderas  y  gente  que  vendía 
provisión. 

La  casa  que  vivía  el  zaquero,  que  está  arrimada  á  la  ca- 
sa del  metal,  que  tiene  cuatro  piezas  pequeñas, 

Otra  casa  que  está  junio  á  ésta,  que  vive  Cordobés,  que 
tiene  tres  piezas. 

La  casa  que  vive  el  herrero,  que  tiene  cuatro  piezas  pe- 
queñas, y  la  pieza  de  las  herrerías,  que  está  continuada  con 
el  tejado  de  la  dicha  rasa ,  donde  hay  cuaüo  fraguas  ,  y  otra 
pieza  que  sln'c  de  carbonera;  y  otra  casa  que  solía  vivir  otro 
herrero ,  que  es  sola  una  pieza  baja ,  y  encima  della  y  de  la 
dicha  carlxjnera,  doblado. 

Una  casa  que  está  junto  al  arroyo,  el  cual  pasa  por  sus 
espaldas,  que  caen  al  corral  de  los  lavaderos,  que  tiene  tret 
piezas  pequeñas  y  humildes. 

Unas  casas  que  están  detrás  de  los  corrales  que  dicen  del 
Rey  ,  junto  á  los  terreros  que  sacan  de  los  dichos  corrales,  en 
que  vive  Pedroche,  afinador;  y  otra  que  está  junto  á  ella, 
ambas  debajo  de  un  tejado,  que  tiene  cuatro  piezas,  cada 
fina  dos* 

Siete  casas  que  están  á  las  espaldas  de  los  buitrones ,  que 
tienen  siete  piezas. 

La  casa  y  aposento  de  los  negros,  que  es  un  corral  de  vi- 
vienda cson  veinte  é  tres  piezas ,  y  en  la  delantera  la  pieza 
donde  amasan  el  pan  de  los  dichos  negros  y  está  el  horno,  qnt 
ton  tres  piezas,  encima  de  lo  cual  está  el  aposento  que  se  hizo 
para  la  persona  que  había  de  tener  cargo  con  los  dichos  es- 
clavos, que  tiene  cuatro  pie/üs. 

La  casa  donde  está  la  íuslina  de  Juan  Pérez ,  que  tiene 
tres  piezas,  y  la  Ixxlega  donde  se  echa  el  vino  para  los  ne- 
gros ,  y  los  pajares ,  que  son  otras  tres  piezas. 

IL  61 
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La  casa  qne  ae  hizo  para  Cótúdüb  jonto  al  oorral  donde 
beneficiaba  loa  terreros,  con  otra  casilla  que  está  junto  á  bus 
espaldas,  en  que  tenia  la  afinación  por  azogue  el  dicho  Juan 
Ferez  y  su  padre,  que  son  todas  cuatro  piezas  ;  y  otra  pieza 
pequeña  que  está  dentro  del  corral  junto  á  la  puerta  dé! ,  y 
un  colgadizo  grande  que  está  ák  siano derecha de.la  esquí* 
aa  del  dicho  cbnraL  ! 

La  casa  donde  está  la  carnicería,  que  üene  dos  piezas,  y 
otra  casa  que  está  á  las  espaldas  de  la  dicha  camiceria ,  que 
üene  cuatro  piezas. 

Una  casilla  que  está  alli  cerca  á  un  destajero,  que  huy¿ 
y  quebró  en  pago  de  la  pérdida  que  hizo ,  porque  no  deí& 
otra  prenda. 

Una  casa ,  que  es  la  postrera  de  las  casas  que  están  en  lo 
alto  del  cerro  camino  de  Guadalcanal,  en  que  solia  yvm  Sa- 
ñudo, ademador,  que  es  una  pieza. 

La  casa  del  mesón ,  de  buen  oficio  ,  doblada ,  que  tíene 
cuatro  piezas  bajas  y  una  caballeriza  grande  con  cuatro  pie* 
zas  altas:  la  casa  en  que  vive  Benito  del  Valle ,  afinador, que 
es  del  propio  edificio ,  y  altos  del  dicho  mesón ,  que  son  tres 
piezas. 

La  casa  en  que  vive  Tamayo,  herrador,  que  dene  dos 
piezaa 

La  casa  donde  vive  Francisco  del  Valle ,  afinador,  que 
áene  tres  piezas  y  una  caballeriza  pequeña. 

La  casa  donde  vive  María  Alonso,  viuda,  obligada  á  traer 
carbón  de  brezo,  que  tiene  cinco  piezas  y  la  caballeiiza. 

Dos  casas  pequeñas  é  humildes  que  están  en  la  acera  de 
las  dichas  casas  de  María  Alonso,  áda  Guadalcanal,  que  tíe» 
nen  cuatro  piezas,  cada  una  dos. 

Una  casa  que  se  hizo  para  donde  se  acogen  los  vende-» 
dores  en  medio  de  la  plaza  que  está  junto  al  arroyo,  y  ñrve 
de  tener  cal,  que  es  una  pieza. 

La  casa  del  ingenio ,  que  es  una  pieza  grande,  alta ;  y  de 
buen  edificio,  con  dos  arcos,  y  una  pieza  dentro  de  dila  p^ 
quena. 

Nueve  casas  pequeñas  de  á  une  pieza  cada  una,  que  se 
edificaron  encima  de  loeioiv  lUaia-  l^iBed',  Ja  Travie^ 

sa,  Quinto,  CuartOg  9  i^madilla. 
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Otra  plecccita  que  está  juoto  al  pozo  Quinto,  muy  pequeña, 
que  sirve  á  la  carpintería. 

La  iglesia  destas  minas,  de  buen  edífício,  de  una  nave 
con  tres  arcos,  de  ancluira  de  veinte  y  cinco  pies,  y  de  pro- 
porciouíida  altura,  con  su  capilla  de  Wveda ,  y  el  resto  de  la 
dicha  iglesia  bien  enmaderado,  conforme  á  la  tierra,  ladrillo 
por  tabla,  de  ochenta  y  tres  pies  de  largo,  y  una  sacristía» 
buena  pieza,  y  conforme  para  lo  susodicho. 

Los  aposentos  del  cura  y  capellán  destas  minas  que  están 
arrimados  al  edificio  de  la  dicha  ijilesia,  qnc  son  dos  piezas 
bajas,  en  la  una  de  las  cuales  está  la  botica,  y  cuatro  piezas 
altas  de  buen  edificio,  y  ladrillo  por  tal>la. 

Todas  las  dichas  casas ,  ecepto  la  ii;lesia  y  aposentos  del 
capellán,  que  no  se  tasa  cosa  alguna  della,  y  las  casas  conté* 
nidas  en  el  primero  capítulo,  cuya  tasación  se  puso  en  él, 
valdrá  la  madera  <!ellas  ,  puertas  y  ventanas ,  cuatrocientos 
ducados,  poco  mas  ó  meaos,  y  las  unas  y  las  ooras  cosas  de 
la  partida  primera  de^ta  relación  como  las  demás,  ecepto  la 
dicha  iglesia  y  aposentos  della  ,  tienen  sesenta  mil  ladi  illos, 
poco  mas  ó  menos,  haciendo  cuenta  solamente  del  ladrillo 
por  tabla,  que  es  lo  que  se  puede  aprovechar,  y  no  de  so- 
lado alguno  ni  de  otro  ladrillo  alguno  que  esté  en  rajas  ni 
paredes,  de  lo  cual  no  se  potlrá  sacar  provecho  alguno;  y 
ternan  las  dichas  casas  ciento  y  sesenta  mil  tejas ,  poco  mas  ó 
menos ,  las  cuales  tejas  y  ladrilla ,  habiendo  quien  las  com- 
pre, se  ternian  por  bien  pagadas  á  quinientos  maravedís  el 
millar ;  y  lo  uno  y  lo  otro  se  entiende  que  se  venderá  con  di- 
ficultad ,  aunque  se  fie  -pov  la  cortedad  de  la  tierra  donde  es- 
tá y  por  ser  mucha  cantidad,  y  no  se  po<ler  aprovechar  de- 
lla otra  gente  que  la  de  Gnadalcanal  sin  mas  costa  que  pro- 
Techo;  por  manera  que,  sumado  lo  que  monta  la  madera  de 
la  primera  partida,  que  son  cuatrocientos  ducados,  é  los  qui- 
nientos de  las  demás  partidas,  y  trescientos  ducados  de  la  te- 
ja y  ladrillo,  suma  y  monta  todo  mil  y  docientos  ducados. 
fecbo  en  las  minas ,  á  seis  días  del  mes  de  julio  de  mil  qui* 
setenta  y  seis  años. 


^v. 
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Traslado  de  la  original  que  se  eseriUó  d&Mf.  en  7 
de  julio  de  1576. 

7  de  julio  de  \Sj6. 

C  R.  M.  —  Cosí  Alonso  Marán  Oxtlobés  recibiinos  dos 
cartas  de  Y.  M. ,  la  una  de  sds  y  la  otra  de  nueve  de  junio 
próximo  pasado. 

Mándanos  Y.  M.  enviemos  relación  de  los  esdavos  que 
aqui  han  quedado  9  y  de  sus  fuerzas  y  edad,  y  que  se  ven* 
dan  los  inútiles  solamente.  Con  ésta  va  relación  de  todo  por 
sí :  Y.  M.  mandará  hacer  dellos  lo  que  mas  fuere  servida  Has* 
la  ahora  han  trabajado  y  trabajan  en  lo  que  se  anda  lavando, 
y  por  esto  no  se  han  tratado  de  vender;  y  laminen  porque 
nos  pareció  que  no  era  ropa  para  feria,  sino  que  se  hana  me- 
jor hacienda  en  venderlos  en  esta  üerra  fiados. 

Las  acémilas  de  Y.  M.  que  aqui  han  quedado ,  que  son 
diez  y  siete,  se  llevaron  á  la  didia  feria  de  Záira ,  y  no  se 
vendió  una  sda,  que  fue  mala  feria.  Está  acordado  que ,  por 
evitar  costa  y  salir  dellas  presto,  se  den  fiadas,  sin  esperar 
mas  resolución  de  Y.  M.  Suplicamos  á  Y.  M.  lo  tenga  por 
bien,  pues  esto  se  hace  por  el  beneficio  desta  hacienda;  y  asi* 
mismo  que  se  nos  mande  brevemente  lo  que  debemos  hacer 
de  todas  las  demás  cosas,  porque  de  la  dilación  no  se  puede 
recrecer  sino  gasta 

En  la  dicha  feria  de  Zafra  se  vendieron  cincuenta  y  seis 
marcos  de  plata  fina  á  razón  de  dos  mil  y  trecientos  marave- 
dís, que  no  hubo  quien  diese  mas  por  ella,  y  del  dinero  se 
hizo  cargo  al  tesorero  Anuncibay. 

Manda  Y.  M.  que  cese  la  costa  en  lo  que  fuere  posible. 
Es  cierto  que  se  hace  toda  dil^encia  en  ver  lo  que  se  puede 
excusar ,  y  que  no  se  gasta  mas  de  lo  que  es  muy  necesario  y 
urgente. 

También  se  nos  manda  enviar  relación  del  provecho  que 
se  puede  sacar  de  los  terreros.  Mn  veces  se  han  ensayado, 
y  ahora  se  ensayaron ;  y  se  <^  1.  loe  ensayes  de  todo 

lo  que  se  entiende  que  *'  a  de  poca  sustancia, 

y  tanto'  que  apenas  p  que  benefi- 


^ 
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dar  en  que  se  gane  alguna  cosa  fuera  de  la  costa,  y  aun  va- 
iiM»  con  tiento  por  no  perder.  Siempre  hemos  dicho »  y  asi  lo 
dcciiiK>s ,  que  le  estará  á  V.  M.  mejor  darlos  á  cualquiera  par- 
tido, que  Ijeneficiarlos  por  su  cuenta*  El  mejor  será  el  que  mas 
ofi'eciere,  si  va  no  es  que  V.  M,  sea  servido  de  conservar  aqui 
estos  oficiales,  y  dárselos  por  loque  ellos  lian  prometida  V  M. 
hará  en  esto  y  en  todo  lo  que  mas  fuere  servido. 

Algunas  tierras  se  van  lavando  y  juntando  para  la  fun- 
dición ,  en  lo  cual  se  \x>ne  toda  diligencia  y  cuidado,  y  al  pre- 
lente  hay  en  la  pieza  de  las  trrs  llaves  doscientas  diez  arrobas 
de  plomo-plata  de  la  iihiina  fundición.  En  acabándose  lo  que 
ee  va  lavando,  junto  todo  el  metal  (  que  no  se  puede  saber  lo 
que  será  por  irse  sacando  debajo  de  un  gran  terrero  antiguo) 
se  fundirá  todo,  y  se  aliñará  con  lo  demás,  como  V,  M» 
manda. 

Lo  que  toca  á  la  cueva,  que  dicen  es  un  rastro  de  mina 
antigua^  aunque  del  la  solo  se  ven  los  pozos  é  minas  ,  está  en 
el  derecho  tiesta  vena  *  y  se  tiene  por  averiguado  no  ser  ella, 
sino  otra.  Estará  desta  mina  menos  que  medio  cuarto  de  le- 
gua acia  el  norte.  Unos  alemanes  trataron  de  ver  lo  que  había 
en  ella,  y  la  comenzaron  á  limpiar,  y  hallaron  unas  minetas 
grandes  cegadas  á  mano  con  tierra  ,  y  entre  ella  algunas  cosas 
que  en  el  talle  dallas  dieron  bien  á  entender  su  antigüedad. 
Huesos  grandes  de  hombres  y  vasos  de  extrañas  maneras;  y 
monedas  que,  por  su  antigüedad  y  vejez,  y  por  haber  estado 
alli  entre  la  tierra^  no  se  pudo  saber  de  qué  tiempo  eran,  ó 
por  la  poca  curiosidad  de  los  halladores.  Halláronse  alli  tam- 
bién unos  pedazos  de  cobre  casi  de  una  tercia  ,  cuya  liechurs^ 
nunca  se  pudo  saber  para  que  podría  servir,  los  cuales  eran 
largos  de  uikí  tercia ,  jx)co  mas  ó  menos  ,  tan  anchos  de  lo  mas 
ancho  cíonio  tres  deilo»,  y  de  lo  angosto  como  un  dedo,  con 
un  lomo  [K>T  medio  como  espada:  en  lo  mas  ancho  (enian  al 
cabo  tres  ó  cuatro  agujeros  gruesos  como  una  pluma  de  gan- 
•o,  en  los  cuales  estaban  puestos  unos  clavos  de  plata  de  poco 
menos  grueso  que  el  agntero,  y  largos  de  un  devlo  de  través, 
.con  dos  cabezas  de  un  cabo  y  de  otro,  que  00  f»cjdian  salir, 
-ea»!  como  pnra  zacar  Esto  es  lo  que  de  la  cueva  se  sabe.  Par 
l€cc  que  da  deseo  de  ver  aquella  antigüedad  qué  fue  ^  ó  qué 
es  y  y  saber  qué  dejaron  alli  los  que  cegaron  á  mano  aquelUe 
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minas  ^  y  tanto  mas  9  cuanto  está  mas  cerca  desta  vena'  rica 
de  Guadalcanal. 

En  cuanto  á  lo  que  se  podría  hacer  acerca  de  las  minas 
que  de  nuevo  se  descubriesen  en  el  distrito  desta  mina,  para 
animar  á  ello  las  gentes ,  y  salir  de  sospecha  en  lo  que  dicen 
que  hay ,  y  que  no  se  descubre  por  no  haber  pragmáücas  que 
cuadren,  debería  V.  M.,  siendo  servido,  hacer  una  ley  y 
pregmática  roas  larga  en  los  partidos,  y  mas  breve  en  las  con- 
diciones; y  con  menos  ocasiones  de  pleitos;  con  lo  cual,  y 
con  contentarse  V.  M.  con  poco  á  los  principios  hasta  haber 
interesado  el  hallador  una  cantidad,  cual  pareciere  razonable, 
seria  posible  que  se  hallase  algo  bueno ,  que  si  lo  fuese,  pres- 
to satisfaria  al  hallador,  y  sería  después  otro  partido  niejor,| 
lo  mas  para  V.  M. ,  y  lo  menos  para  el  hallador.  Y  porque 
en  esta  materia  hay  mucho  que  decir  y  advertir  mas  de  lo 
qué  se  sufre  en  carta,  se  deja  para  cnando  Y.  M.  sea  servido 
de  lo -poner  por  obra ,  con  disignio  de  llevar  adelante  esta  ai> 
te  de  labrar  minas ,  y  no  dejarla  del  todo  perecer,  lo  cual  es- 
tá en  la  mano  si  no  se  remedia  y  se  da  mas  valor  y  largueza 
á  los  plomeros  en  todo. 

Mándanos  Y.  M.  enviar  relación  pardcular  por  géneros  de 
todas  las  cosas  que  han  quedado  en  esta  mina,  y  que  de  las 
que  no  estuviere  hecho  cargo  el  mayordomo  se  le  haga  de 
nuevo.  Son  tantas  menudencias  y  de  tan  poco  momento  y 
Talor ,  mayormente  no  siendo  menester  para  lo  que  ellas  se 
llegaron ,  que  nos  pareció  tiempo  perdido  el  que  se  habria  de 
gastar  en  hacer  la  dicha  relación,  que  no  se  hará  en  dos  me- 
ses ,  porque  sabemos  de  experiencia  que  se  tardó  mas  tiempo 
«nhacer  el  cargo  al  mayordomo  Andrés  de  Tolosa de  las  cosas 
que  quedaron  por  muerte  de  Juan  López  Ordoñez ,  su  ante- 
cesor, y  es  dilación  que  no  la  sufre  la  calidad  ni  canddad 
desta  hacienda.  Enviamos  «a  Y.  M.  un  traslado  del  memorial 
por  el  cual  se  Jiizo  cargo  al  dicho  mayordomo  Andrés  de  To- 
losa, con  algunos  apuntamientos  de  cosas  consumidas  y  gas- 
tadas, y  de  otras  que,  aunque  tienen  mmátm^  no  soo  de 
valor  alguno,  por  el  cual  verá  Y 
que  en  esta  fábrica  hati  quedadi 
yo  vdlor  es  nUnos  de  lo  que» 
mas  dificultoso  el  tá»arlas¿*  ' 


» 
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Enviamos  asimismo  la  memoria  y  simia  de  las  casas  y  el 
valor  dellas-^  de  la  madera,  teja  y  ladrillo,  puertas  y  venta- 
nas ^  que  es  lo  qne  se  podrá  \enden  E  asimismo  la  memoria 
de  las  cosas  de  la  iglesia,  romo  V.  M.  lo  manda,  y  el  edificio 
y  suerte  del.  Todas  las  dichas  relaciones  llevan  su  pie  y  reso- 
lución, lo  cnal  mandará  V.  M.  ver  para  mas  claridad  del 
negocio* 

En  lo  que  toca  á  lo  que  V.  M.  manda  que  avisemos  de  la 
disposición  que  aqni  liay  para  liacer  población  y  vecindad, 
de  suyo  no  tiene  este  sitio  mas  que  las  casas,  de  que  se  envía 
á  V.  M.  memoria.  Tiene  una  fuente  pequeña  dentro  del  que 
falta  el  verano,  aunque  bien  cerca  tiene  agua ,  de  donde  sienv- 
prc  96  ha  proveido  esta  fábrica.  No  es  nada  saludable  vivien- 
da, ni  tiene  tierra  que  poder  labrar  los  vecinos,  ni  donde  pi-^ 
sar  fuera  de  bs  tejas;  y  aun  dentro  deste  sitio  son  hoy  opri- 
midos los  que  aquí  viven  de  la  villa  de  Guadalcanal  cu  cual- 
quiera animal  que  crien,  diciendo  que  están  en  dehesa,  por- 
que algiuia  parte  de  lo  que  ocupan  las  dichas  casas  es  dehesa; 
de  manera  que  si  no  fuese  dándole  y  adjudicándole  algún  tér- 
mino, egido  y  tierras,  y  comodidad,  no  hay  que  pensar  qne 
en  tal  sitio  se  potlria  nadie  conservar;  lo  cual  no  se  puede  ha- 
cer sino  quitándolo  á  Guadalcanal  del  suyo ,  y  de  su  dehesa 
y  de  sus  tierras  que  alcanza  realengas,  y  á  Alanis  de  unas 
qne  tiene  media  legua  de  aquí,  y  le  hacen  al  dicho  Alanis 
bien  poco  provecho;  con  lo  cual ,  si  pareciese  cosa  permitida, 
y  con  dar  á  los  vecinos  alguna  franqueza,  nos  parece  que  se 
conservaría  aquí  población  de  mineros^  y  no  de  otra  manera, 
porque  aunque  el  tiempo  que  »e  hallare  que  rebuscar,  no 
faltarán  aquí  mineros,  si  V.  M.  lo  da  á  partido,  acabado,  lo 
desampararán  luego  todo  sin  duda  alguna. 

En  cuauto  á  los  partidos  que  se  pagan  de  minas  de  par- 
ticulares, y  los  registros  que  atjuí  se  suelen  venir  á  hacer  y 
la  orden  qne  acjui  ha  de  quedar  en  las  cosas  qne  quedaren, 
tío  podemos  nosotros  decir  lo  que  nos  parece,  primero  que  ae 
determine  lo  que  se  ha  de  conservar  en  pie  destas  coeas,  y  la 
e  V.  M.  manda  acerca  de  las  diligencias  que  se  podrían  ha- 

«^  esta  \cna  jxjr  lo  largo,  ó  en  la  cueva  arriba  diclia,  ó 
Wü  de  que  hicimos  mención  en  nuestras  cartas  pan 
Oto  que  aquí  estuviédeinoe^  m  sigue  y  seguirá  U^ 
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ina  orden ;  y  cnándo  no  se  hiibieoe  determinado  otra  kxM ,  ee 
poma  reoaiido  cuando  se  deje  esto  del  lodo,  pora  que  los  íst* 
lores  lo  cobren  y  tengan  su  cuenta  y  raaon  como  algunos  b 
úenen ,  para  que  acudan  con  ello  adonde  y  oomo  Y.  M.  man» 
daré;  y  lo  mesmo  se  podría  hacer  en  lo  de  los  re^Miüs,  para 
que  los  dichos  Sitores  ante  cualquiera  ddlos  se  re|pMtrare  y 
tuviese  cada  cual  su  libro  y  razón  de  los  dichos  r^istros,  to- 
do lo  cual  se  excusa  n  ha  de  haber  para  que  haya  de  quedar 
aquí  persona  con  salario  por  V.  M. ,  la  cual  haría  todo  eslOy 
y  también  lo  podria  Y.  Bf.  señalar  en  cualquiera  lugar  de  la 
comarca  á  quien  acudiesen,  oomo  acudían  aquí  á  los  ofi^ 
4áales. 

Por  las  rdaciones  dichas  que  enviamos  á  Y.  M. ,  se  ver( 
daro  la  calidad  desta  hacienda  y  ú  poco  valor  ddla;  y  oomo 
no  se  gana  nada  en  la  dilación ,  conviene  que  Y.  M.  nos  man» 
de  enviar  con  brevedad  resolución  de  lo  que  se  debe  hacer 
éfí  todo,  y  que  lo  que  se  hubiere  de  vender,  se  nos  envié  or» 
den  para  lo  dar  fiado  por  el  dempo  que  pareciere  convenien* 
te  para  que  se  gaste,  porque  de  otra  suerte  no  se  podrá  ven- 
der,  ni  se  sacará  dello  un  maravedí,  y  aun  asi  fiado, creemos 
que  no  se  podrá  gastar  s^un  está  esta  tierra  (alta  de  dineros 
y  de  todo,  y  poco  mene9tax)sa  de  las  cosas  que  aquí  se  pue^ 
den  vender. 

Con  esta  van  las  relaciones  ordinarias  que  Y.  M.  siendo 
servido  mandará  ver,  cuya  Católica  Real  persona  Nuestro  Se- 
ñor guarde  muchos  años  con  acrescentamiento  de  mayoies 
reinos  y  señoríos,  como  estos  sus  criados  é  vasallos  lo  desea- 
moa.  Destas  sus  OHnas  y  de  julio  ñete  de  nal  quinientos  sa- 
itenta  y  seis  años. 


•  •  •  • 


a3  de  setiembre  de  1576.  Con  ftcha  de  veinte  y  tres  de 
aetiembre  de  mil  quinientos  setenta  y  seis  dijeron  los  ofidales 
de  las  minas  que  no  kabia  Ááo  posible  (concluir  rodos  los  ne?- 
gocios  en  la  fi)rma  que  S.  BI.  ordetió  en  su  cédula  de  diea  y 
ocho  de  agosto,      jr/ 

Que  las  afinactones  no  pudieron,  concluirse  de  todo  pun- 
-lD;pcar  fidca  db  «carboia i  que^       '^  *  ^ba  ya  que  vender  sin» 
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cinco  esclavos  y  iina  acémila ,  y  que  todo  lo  demás  se  había 
Yemlido  al  fiado  y  con    conveniencia. 

Que  en  Fuente  el  Arco  se  habían  comprado  cuatrocien- 
tas encinas,  y  pues  ya  no  eran  necesarias  para  las  laborea^  ee 
podría  aprovechar  su  importe. 

Que,  después  de  hechas  todas  las  funditiones ,  sería  preci- 
so de^jfundar  los  hornos,  en  que  eolia  quedar  cantidad  de 
piorno^  y  ademas  hacx*r  los  ensayes  de  los  terreros  para  sa- 
ber á  cómo  acudían  ,  y  asentar  ó  concertar  sobre  ellos  con 
algún  conocimiento. 

Concluido  tafo,  decían  qite  se  vendrían  a  la  corte,  des- 
pidiendo al  ensayador  y  al  escribano,  y  cpie  llevarían  consi- 
go los  libros  de  la  contaduría  de  las  minas. 

Qne  respecto  del  caj>ellan  ,  habiendo  Sacramento  ,  como 
lo  había  en  la  iglesia ,  no  se  atrevían  á  despedirlo  sin  expre- 
so mandato  de  S.  M. ;  pero  que  les  parecía  conveniente  su 
permanencia ,  pues  contemplaban  que,  habiendo  de  vivir  allí 
alguna  gente,  era  precisa  la  iglesia  y  su  servicio,  y  que 
harían  en  aquella  soledad  alguna  compañía  al  tesorero,  que 
tenia  que  quedarse  en  dllio  sitio. 

Que  se  habían  vendido  doscientos  ochenta  y  cuatro  mar- 
cos ,  dos  onzas  y  seis  ochavas  de  plata ;  y  quedaban  existen* 
tes  cuatrocientos  dos  marcos  y  seis  ochavas. 

«  •  #  # 

iS  de  agüito  de  1S76. 


Oficiales  de  S.  M.  en  las  minas  de  Guadalcanal :  vucíítra 
carta  de  siete  del  pasado  recibimos  con  las  relaciones  ordína- 
fia»  y  con  las  de  las  rosas  del  servicio  dcsas  minas,  que  que- 
dan asentadas  en  los  libros  del  las. 

Visto  lo  que  escribís  y  las  dichas  relaciones,  y  las  demás 
que  antes  liabíjtlcs  enviado,  y  el  estaito  de  esas  minas  y  me- 
tales dellas,  y  qtie  decís  que  íbades  juntando  el  que  se  iba 
sacando^  lo  cual  se  entiende  será  ya  acabado.  tiuuTido,  y  afina-» 
do ,  y  que  en  esc  sitio  no  había  en  que  se  orupen  los  oficiales 
que  hasta  aqui  lo  han  hecho  esclavo©  y  enclavas*  machos  y 
acémilas,  daréis  luego  onlen  que,  acabado  de  sacar,  fundir,  y 


y  ft 
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afioar  los  dicbñ  flMilttvy  l^^ñetadó  «oo|^  lot^jiadileB  j- 
herramientas,  y  otros  petsedios  con  qiie«e  ha'lMBcbo  yÜMe, 
y  habiéndose  todo  entregado  por  cuenta  y  nvh,  y  anfte  es- 
cñhanoi  Andrés  de  ToAon,: ihabiéndose hecho  y  tooiadodd 
fianzas  á  vuestro  contento,  demás  de  las  que  tona  ómóm»  pa* 
m  «cguñdad  de  b  que  de  nuevo  se  le  •ot]:)^are;.y  hedió  car- 
go ddlo  vos  el  contador,  ee  despidan  iodos  ios  dichas  ofidaka, 
pagándoles  sus  salarios  y  jonuues  hasta  ei  dia  que  los  deapi- 
diéredes^  y  vendereb  los  esclavos  y  esclava»,  machoa  y  acé- 
nulas  de  contado  á  precios  justos  y  moderados  que  aean  loa 
que  valgan,  y  entregarse  ha  lo  (pie  procediere  cfello  á*  vos  el 
dicho  tesorero,  de  que  le  haréis  cargo  vos  el  dicho  oontador, 
metiendo  para  este  eficcto  en  vuestros  libros  los  pr^ones,  re- 
mates y  diligencias  que  para  vender  las  cosas  susodichas  se 
hicieren;  y  las  que  dellos  no  se  pudieren  vender  de  contado^ 
las  fiareis  á  personas  abonadas  á  plazosoonvinicntes,  de  manc^ 
ra  que  se  asegure  la  deuda ,  y  se  obliguen  de  <Jue  la  pagarán 
á  vos  el  dicho  nuestro  tesorero,  ó  á  quien  nosotros  oitlenáre- 
mos,  de  que  ansimismo  le  habéis  de  hacer  cai^  vos  el  dicho 
nuestro  contador,  para  los  plazos  en  que  se  cumplieren  los 
de  las  casas  qne,  como  dicho  es,  se  fiaren;  y  no  habiendo  co- 
modidad de  vender  en  esa  tierra  á  buen  predo  los  dichos  e^ 
clavos ,  los  enviareis  á  Sevilla,  donde  se  entiende  la  habrá  por 
la  necesidad  que  hay  dellos  para  pasar  á  Indias,  usando  des- 
to  de  lo  que  viéredes  mas  conviene  para  que  lo  susodicho  se 
venda  por  lo  que  vale,  y  se  salga  dello,  cobre,  y  pague  con 
brevedad. 

Enviareis  á  la  ciudad  de  Sevilla  á  poder  de  los  ofidales 
de  la  casa  de  la  G)ntratadon  de  las  Indias  toda  la  plata  que 
ahí  hobiere,  y  entregarla  heispor  la  orden  y  s^un  habds 
hecho  con  la  demás  que  ha  procedido  de  esas  minas,  de  que 
nos  enviareis  relación;  y  hecho  y  prevenido  todo  lo  susodicho, 
y  k)  demás  que  ocurriere  y  os  paresciere  proveer  y  ordenar 
para  la  buena  guarda  y  custodia,  asi  de  las  cosas  del  servicio 
dd  culto  divino,  como  del  de  esas  minas,  y  habiéndose  en* 
trc^do  lo  uno  y  lo  otro,  conso  se  ha  dicho,  al  dicho  mi  mayoiv 
domo,  y  tomando  del  fianvaft  ,  y  habiéndose  despedido  á  los 
dichos  oficiales,  y  pagái  iarios  y  jornales,  como  di-* 

eho  es,  TOS  d  dicho  t  lador  os  verneis  luego  á 
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corte  á  darnos  cuenta  particular  del  estado  desas  minas,, 
y  del  asiento  que  se  del)e  tomar  sobre  los  desechos  dellas,  j 
sobre  la  conservación  y  vecindad  dése  sitio  y  de  la  iglesia! 
del,  y  sobre  del  ílescubrir  minas  en  las  leguas  reservadas,  pa- 
ra que,  habiéndose  platicado  eol>re  ello  y  sobre  lo  demás  que 
se  ofreciere  y  ocurriere,  y  habiéndose  consultado  con  S.  M,^ 
se  tome  la  resolución  que  mas  convenga  á  su  sei*vicio. 

En  todo  esto  habéis  de  usar  de  mucha  diligencia,  y  par» 
ticularraente  en  la  venta  de  los  esclavos  y  esclavas,  y  acémilas, 
porque  no  hap;an  costa,  y  en  recoger  y  poner  en  poder  del 
dicho  mayoriloino  las  herramientas,  perti^choa  y  todas  las 
otras  cosas  desa  tal  mea,  sin  dejar  ninguna,  inventar  iándolo  to- 
do por  ante  escribano,  y  |Kiniendo  el  inventario  en  los  libros 
de  la  contaduría  con  el  recaudo  original  de  como  queda  en 
poder  del  dicho  mayordomo,  para  el  cargo  que  de  ello  se  le 
ha  de  liaccr;  y  tomando  del,  como  está  dicho,  nuevas  fianzas 
en  la  cantidad  que  os  pareciere,  demás  de  las  que  tiene  da- 
das, que  dará  buena  cuenta  con  pago  de  lo  que  quedare  á  su 
cargo;  que  también  se  han  de  poner  en  los  dichos  libros  de 
la  contaduría  dcsas  minas,  mirando  también  lo  que  toca  á 
los  metales  que  están  por  fundir  y  afinar,  para  que  se  haga 
ein  alzar  la  mano  dellos,  y  enviando  toda  la  plata  que  está 
sac^ida  y  se  sacare  á  Sevilla,  de  que  se  tomara  recaudo  de 
k»  oficiales  de  la  casa  de  la  Contratación:  y  hecho  todo  esto^  y 
dejando  á  buen  recaudo  á  cargo  del  dicho  mayordomo  esa 
hacienda ,  os  verneis  aquí  con  los  libros  y  relación  de  todo 
b  que  se  hobiere  hecho,  00  quedando  allí  ninguna  (x^rsona 
entretenida  sino  el  dicho  mayordomo,  si  ya  no  os  pnemrre 
dejar  algún  hombre  para  que  gnanle  los  terreros  de  dia  y  de 
noche,  y  las  casas,  para  que  no  se  hurte  ninguna  cosa,  ni  se 
hagan  otros  desórdenes,  li  quien  se  podrá  señalar  un  salario 
moderado,  á  razón  de  un  tanto  por  año ^  y  porque  venidos 
vosotros  aquí ,  con  vuestro  paresrer  y  relación  se  ha  de  tra- 
tar luego  de  tomar  asiento  sobre  el  l)en*'ficio  de  los  dichos  ter- 
reros, y  por  esta  causa  se  ha  dejudo  de  hacer  con  Juan  Perex 
de  Canales,  que,  como  si^íbeis,  ha  tantos  días  que  trata  delloJ 
seri  bien  que  lo  bagáis  ansi  pul)lirar  y  pregonar  si  fuese  no* 
cesario,  en  esa  comarca,  para  que  sí  hubiere  algunas  fiermnai 
que  quieran  hablar  en  cato,  acudan  aqui  quince  días  Je»- 
1  62  :  i 
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pues  que  Toeotros  hábreiB  llegado;  y  será  bien  que » aunque 
Be  hayan  ensayado  estoe  terreroe,  m  tornen  á  ensayar  otra  ycz. 
por  David  Lucas  roas  de  propósito  y  en  vuestra  presencia,  1 
catando  cada  terrero  por  cuatro  ó  cinco  partes  difinrentes,  ansi 
de  la  haz  como  de  lo  demás  adentro ,  para  que  se  pueda  me- . 
jor  entender  qué  ley  tienen ,  porque  este  ha  de  ser  el  funda- 
mento para  el  asiento  que  se  hobiere  de  tomar,  que  aunque 
se  pase  algún  trabajo,  será   muy  bien  empleado;  y  traeréis 
con  vosotros  todos  los  dichos  ensayes ,  y  entre  tanto  se  queda 
miramlo  acá  lo  que  se  lia  de  hacer  desas  casas  y  edificios,  y 
Qo  deja  de  ser  de  consideración,  si  seria  bien  hacer  alguna 
población,  de  manera  que  se  conservasen  para  vivir  mineros 
y  otras  gentes,  especial  si  se  da  licencia  para  catar  y  labrar 
minas  en  las  leguas  reservadas  por  la  premátíca,  lo  cual  pro- 
curareis traer  bien  entendido,  para  que  podáis  dar  vuestro 
parecer  en  ello;  ya  veis  el  servicio  que  haréis  á  S.  M.  en  que 
se  dé  y  ponga  en  esto  la  buena  orden  y  recaudo  que  conven- 
ga, y  de  vuestras  personas,  diligencia  y  fidelidad  ^  confia 
de  manera  que  no  haya  falta  ni  dilación  en  ninguna  cosa,  y 
que  se  excuse  la  costa  y  gasto,  pues  veis  lo  que  importa.  De 
Madrid,  diez   y  ocho  de  agosto  de  mil  quinientos  setenta  y 
seis. — Francisco  de  Garnica, — £1  doctor  Lope  de  BaiUa 

Relación  de  los  ensayes  de  los  terreros  y  lamas  y  escorias 
y  cobrizos  y  desechos  de  las  minas  de  S.  M.  término  de 
Guadalcanal ahecho  por  David  Lucas ^  ensayador  aellas^ 
estando  presentes  los  oficiales  de  S.  M.  de  las  dichas 
minas  y  y  el  escribano  deltas. 

Gontidunat  geneíAlct,  núa.  85l. 

9  de  octubre  de  1576. 

En  las  minas  de  S.  M.  término  de  la  villa  de  Cuadalca* 
nal,  nueve  dias  dd  mes  de  octubre  de  mil  y  quinientos  v  ser 
tenta  y  seis  anos,  los  señores  Gerónimo  de  Auuncibay  Bohor- 
ques,  ^  TiMnim  de  Yeribar,  contador,  ofí- 

¿al  hÉs  «auoM^  por  presencia  de  mi  Juan 

f  k9Ljf  4ela  £Unca  dellas,  dijeron 
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q¿e,  por  cuanto  S,  M  y  los  señores  sus  contadores  mayores* 
por  una  su  carta  á  ellos  dirigida  fecha  en  Madrid  á  diez  y« 
ocho  dias  del  mes  de  agosto  dcste  presente  año ,  que  está  en^ 
la  contaduría  destas  tuinas,  les  manda  que  será  bien  que, 
aunque  se  hayan  ensayado  los  teireros  dellas,  se  tornen  á  en- 
ttyar  otra  \ez  por  David  Lucas  mas  de  propósito  y  en  su 
presencia ,  catando  cada  terrero  por  cuatro  ó  cinco  partes  di- 
ferentes, asi  de  la  haz  como  lo  demás  adentro,  para  que  se 
pueda  mejor  entender  qué  ley  tienen ,  porque  este  ha  de  ser 
el  fundamento  para  el  asiento  que  se  huliiere  de  tomar  sobre 
los  dichos  terreros ,  según  que  lo  susodicho  y  otras  cosas  mas 
largamente  en  la  dicha  carta  se  contienen  á  que  se  refieren: 

En  cumplimiinto  de  la  cual,  mandaron  al  diclio  David 
Lucas ^  ensayador,  que  tomando  de  cada  terrero  por  las  cua- 
tro ó  cinco  partes  diferentes  y  mas,  asi  de  la  haz  como  de  lo 
demás  adentro ,  como  S.  M*  lo  manda  ,  los  ensaye  é  haga  los 
dichos  ensayes  en  presencia  de  ios  dichos  seilores  oficiales,  pa- 
ra que,  hechos  los  dichos  ensayes,  con  su  declaración  se  lleve 
k  razón  dcllo  á  S.  M.,  lo  cual  se  le  mandó  al  dicho  David 
Lucas  por  presencia  de  mí  el  escribano,  de  que  doy  fe,  é  asi 
se  lo  notifiqué. 

Luego  el  dicho  David  Lucas  en  presencia  de  los  díclios 
señores  oficiales  y  de  mí  el  escribano ,  comenzó  á  tomar  de 
los  terreros  que  habia  en  estas  minas,  y  de  cada  uno  dclloa 
que  abajo  irán  declarados,  piedras  y  tierra  de  la  que  en  ellos 
estaba,  tomándose  de  cada  uno  por  ocho  é  diez  partes  diferen- 
tes, asi  de  la  haz  como  de  lo  demás  adentro,  echando  las  pie- 
dras y  tierra  de  cada  terrero  y  nx)nton  en  sus  espuertas  aparte, 
y  teniéndose  gran  cuenta  y  razan  de  qué  terrero  y  montón 
era,  se  moha  en  im  almirez  grande.de  hierro  que  para  lo  su- 
sodicho hay  en  la  pieza  de  los  ensayes,  y  yéndose  moliendo 
con  gran  cuenta  y  razón,  se  iban  haciendo  los  dichos  ensa- 
yes, y  á  ellos  se  lialiaban  presentes  los  señores  oficiales,  ó  el 
uno  dellos  sin  faltar  del  dicho  ensaye  al  tiem|30  que  íe  hacían 
los  dichos  ensayes,  y  estando  presente  asimismo  yo  el  dicho 
^cribano,  tic  que  doy  fé.  E  asi  por  esta  orden  en  diversos 
dias  y  tiempos  como  habia  dispusicion  y  ojKjriunidaíI  para 
ello,  se  iba  tomando  la  tierra  y  piedras  de  los  montones  y  ter- 
reros, y  se  iba  aiolieado  como  dicho  es^  y  haciéudose  los  di- 
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Los  deseclios  del  corral  del  Jtey^  que  están  detrás  dd  que 
benejiciaba   Juan  Peres. 

.  I.  Ensayóse  ua  terrero  que  está  junto  á  las  casas  en  que 
vivia  Pedroche,  desde  la  cumbre  del  acia  la  dicha  casa  y  icia 
una  puerta  del  corral  del  Rey ,  y  de  la  dicha  cumbre  acia  la 
Fuente  el  Lobo  de  una  parte  y  de  otra.  Responde  á  cuatro 
ochavas  por  quintal. 

II.  Otro  terrero  que  está  junto  y  arrimado  al  de  arriba 
acia  iiu  liuertecillo  que  está  arrimado  á  la  diclia  casa  de  Pe- 
droche, el  cual  es  de  piedras  gruesas,  y  liega  hasta  donde  se 
descubre  el  agua  que  viene  por  Atenores  acia  la  Fuente  del 
Lobo  de  una  parte  y  de  otra.  Responde  á  dos  ochavas  por 
quintal. 

III.  Ensayáronse  otros  montoncillos  de  piedras  gruesas 
que  están  por  bajo  de  los  terreros  de  suso  acia  el  arroyo  que 
viene  de  la  Fuente  el  Lobo  ,  y  llega  cerca  de  otro  huerteci- 
11o  que  tiene  el  dicho  Pedroche  junto  al  dicho  arroyo  é  junto 
á  nu  regajo  que  baja  de  la  dicha  agua  que  viene  por  los 
Atenores  hasta  el  arroya  Responde  á  otras  dos  ochavas  por 
quintal. 

IV.  Ensayáronse  otros  dos  nK>ntones  que  están  desde  la 
dicha  agua  que  viene  por  Atenores  acia  el  arroyo  é  la  punta 
del  tlicho  huerto  de  Pedroche,  yendo  acia  la  Fuente  el  Lobo 
de  una  parte  y  otra.  Responde  á  otras  dos  ochavas  por 
quintal. 

V.  Ensayóse  un  montón  grande  que  está  mas  adelante  acia 
la  dicha  Fuente  el  Lobo,  que  tiene  tierra  gruesa  y  menuda, 
que  está  junto  al  montón  de  arriba ,  y  ll^a  hasta  la  punta 
del  dicho  huerto  de  una  parte  y  de  otra.  Responde  á  dos  ocha* 
vas  por  quintal. 

VI.  £nsay()se  otro  montón  que  comienza  desde  el  canto 
donde  ¡xircsce  el  agua  que  va  al  corral  de  la  Sibrica,  entre  el 
camino  de  la  Fuente  el  Lobo  y  f  iA.aHada  ame  va  ,al  arroyo^ 
y  otros  niontoucs  que  están  ios  acia 
el  arroyo,  que  los  ataja  i  I0A  d» 
Ranx)s  «  y  ionecen  jual  poodb 
toilo  á  cuatro  ochavas 
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Vn.  Ensayáronse  otros  tres  montones  désele  el  dicho  re- 
gajo que  viene  de  la  viña  de  Ramos  al  arroyo  acia  la  Fuen- 
te el  Lol)o,  que  llegan  á  la  senda  que  se  aparta  del  camino 
de  la  dicha  Fuente  el  LoW  al  dicho  aiToyo.  Responde  á  cua- 
tro ochavas  por  quintal. 

VIIL  Desde  la  dicha  senda  por  donde  van  al  arroyo  acia 
arril^a  se  ensayaron  otros  dos  montones  de  granzas  niienudas 
que  fenecen  en  unos  carrascos,  en  lo  cual  entra  unas  poca» 
de  graneas  gruesas  que  están  al  cabo  del  postrero  desto«  do« 
montones.  Res[x*ndeti  á  cuatro  ochavas  |x>r  quintaL 

IX.  Otros  montones  que  comienzan  destle  el  fin  de  los  dos 
monlones  de  arriba  acia  el  camino  qne  va  de  las  minas  á  la 
Fuente  el  Lobo ,  con  lo  cual  se  acaban  toilus  los  desechos  que 
«tan  desde  la  casa  de  Pedroche  acia  la  dicha  Fuente  el  Lo-» 
bo.  Responden  á  dos  ochavas  por  quintaL 

Ensayes  de  las  lamas ^  y  montones,  y  desechos  cobrizos^ 
y  escoriales  que  están  dentro  del  corral  del  Mey^ 

L  Ensayóse  una  lama  que  está  dentro  del  corral  del  Rey 
junto  á  la  reja  de  palo  arrimada  á  la  pared  de  la  casa  que  di- 
cen de  Nieto  y  mas  allá  del  arroyo.  Responde  á  onza  y  me- 
dia por  quintaL 

II*  Ensayóse  otra  lama  que  está  mas  adelante  en  la  misma 
acera  debajo  de  los  perales.  Responde  á  onza  y  mcilia  por 
quintaL 

III.  Ensayóse  un  montón,  que  es  el  primero  que  está  fron- 
tero de  las  tinas  de  los  lavaderos,  pasado  por  harnero  gordo» 

I  Kespoude  á  cuatro  ochavas  jx>r  quintaL 

IV.  Ensayóse  otro  montón  de  tierra  que  se  sacó  del  ter- 
I  rero  junto  á  casa  de  David  ,  que  está  junto  al  albcrca  del 

corral  del  Rey*  Responde  á  dos  ochavas  pir  qniataL 
L  V.  Ensayóse  otro  montonrlHo  |3eqiieño  f!c  metal  lavado, 
Ique  está  en  el  dicho  corral  del  Rey  junto  á  ta  tasa  del  inge- 
■iio  de  moler  metal.  Responde  á  seis  ochavas  por  quintal, 
^B  Ensayáronse  las  lamas  que  procedieron  del  lavadero 
^H  Uo,  que  comienzan  destle  el  dicho  lavadero  donde  la- 
^H  le  rodillo,  y  van  continuando  frontero  de  la  casa  del 
^H        de  molcí*  metal,  hasta  dar  frontero  de  una  reja  graa- 
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am  BwpoDik  iodo  a  dos  ceba- 


de p  MiMy  que  comieiiza 

<fe  ■nkrmettl,  y  U^ 

Rrspoode  á  dos  ochavas  por 

^  cooMenB  dcade  la  puer- 

h  njt  ffMoác  de  hknro 

á  cnalio  odiavas  px 

DL  EHiiiiiff  dos  — ¡ümillos  ida  d  arroyo  junto 
¿  ma  aifaeii|ulla •  <|oe  csttn  caire  námoD  6,0  núnmo  89 
al  cdio  de  dlosL  Bca|joiHle  á  cmiro  odiabas  por  quintaL 

X  Un  nwiawiiio  de  lanía  amando  al  montón  de  ade» 
que  era  núnoo  1 1.  BcaponJe  á  ciiKO  odiayas  por 


XL  Un  UMMUnnriBo  de  dorra  amarSb ,  qoe  alinda  con 
nunmo  ic.  Responde  á  cuatro  ochavas  por  qnintaL 

SIL  Ensayóse  otro  montoocillo  de  tierra  bermeja,  que 
csd  animado  i  las  tapias  dd  oorral  de  la  esooiia.  Acude  á  una 
onza  por  quintaL 

XIU.  Unos  momoncillns  de  tierra  bermeja  que  están  en 
el  díclio  corral  junto  a  los  que  adelante  dirá.  Acuden  á  cin-^ 
co  ochavas  por  quintaL 

XIY.  Un  montón  grande  que  está  arrimado  á  la  pared 
que  está  acia  la  casa  de  Pedroche  en  el  dicho  corraL  Respon* 
de  á  dos  ochavas  por  quintal. 

'  XV.  Ensayáronse  los  cobrizos  requemados  que  están  den- 
tro en  los  requemaderos,  que  es  en  poca  cantidad  Acuden á 
:un  marco  y  seis  onzas  por  quintaL 

XVL  Ensayóse  un  montón  grande  de  escoria  que  está  e& 
erdicho  corral  del  Rey  en  un  corral  donde  se  solía  echar  la 
leña  de  encina ,  el  cual  responde  á  dos  ochavas  por  quintaL 

XVII.  Ensayóse  otro  montón  de  escoria,  que  comieoza 
desdo  la  pittrta  del  dicho  corral  donde  se  solía  echar  la  leña 
dicha  ,  6  \a  acia  los  hornos  arrimado  á  la  pared  del  dicH^ 
corraL  Ri'spondo  á  cuatro  ochavas  por  quintal. 

XVUL    Ensayáronse  unos  montoncillos  de  cobr 
qutinari  que  son  en  poca  c9  í  todos  estai 
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^  éícho  corral  que  dicen  del  Rey  en  diversas  partes ,  los  cuales 
responden  á  siete  onzas  por  quintal 

XIX.     Ensayóse  una  escoria  menuda  que  está  en  el  dicho 
carral  acia  la  casa  donde  solía  vivir  Alonso  Martin  Cordo- 
bés ,  y  llega  hasta  el  agua  que  va  por  el  dicho  corral  ^  á  los 
lavaderos  de  abajo,  y  acude  á  seis  ochavas  por  quintal. 
XX     Ensayóse  otro  montón  de  escoria  que  está  junto  al 

i  de  arriba,  ácia  el  camino  que  va  de  los  hornos  al  corral  de 
abajo ,  y  acude  á  cuatro  ochavas  por  quintal 

XXI,     Ensayóse  otro  montón  de  una  escoria  que  está  arri- 

I  jnada  á  la  pared  de  los  hornos  de  arriba  que  están  ácia  Pa- 
lacio ,  y  otro  montón  cernido  de  la  dicha  escoria  que  está  ácia 

í  los  buitrones.  Acode  todo  á  dos  ochavas  por  quintal. 

XXIL     Ensayóse  otro  montón  de  escoria  que    está  entre 

[  ambos  montones  de  arriba ,  que  es  la  postrera  que  se  sacó, 
y  acude  á  cuatro  ochavas  por  quintal 

Todod  los  cuales  dichos  ensayes  se  acabaron  de  hacer  y 
ensayar  por  el  dicho  Da vitl  Lucas,  ensayador,  en  la  forma 
que  dicha  es,  jueves  treinta  é  un  dias  del  mes  de  enero  de 
mil  quinientos  y  setenta  y  siete  años  :  y  el  dicho  David  Lu- 
cas juró  á  Dios  y  á  la  cruz  ,  en  forma  de  derecho  ,  que  los 
dichos  ensayes,  y  cada  uno  de  ellos,  van  ciertos  é  verdade- 
ros, y  que  no  hay  en  ellos  ni  en  ninguno  dellos  fraude  ni 
engaño,  ni  encubierta  alguna  ,  y  que  los  ha  hecho  con  todo 
cuidado  y  diligencia ;  y  lo  firmó  de  su  nombre ,  y  asimismo  la 
firmaron  los  señores  Martin  de  Ycribar  ,  contador  de  S.  M,,  y 
Andrés  de  Tolosa ,  mayordomo  de  S.  M. ,  oficiales  de  S,  M,  en 
las  dichas  minas,  que  se  hallaron  presentes,  cuándo  uno, 
cuándo  otro,  al  hacer  de  los  diclioií  ensayes,  y  certificaron 
que  van  bien  y  fielmente  hechos,  de  lo  cual  yo  el  escribano 
doy  fe.  —  Mardn  de  Yeribar. —Andrés  de  Tolosa.  —  David 
Lucos. —  Juan  de  Castro  Escribano  de  S.  M. 
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JOonctáon  de  cuatro  esclavos  d  Migael  Sánchez  de  Ana» 
y  Diego  de  fferrera. 

GontaduriM  genertlfif  t  n&n.  307»* 

%i  d»  octvlyxe  de  1576* 

El  Bet.  — Por  la  presente  hacemos  merced  á  vos  Ifi- 
gnel  Sánchez  de  Araiz  y  Di^o  de  Herrera,  nuestroe  contado- 
res de  rentas  y  quitadcHies,  por  iguales  partes,  de  cuatro  es- 
clavos, dos  varones  y  dos  hembras ,  que  se  llaman  Andrés  y 
Manuel,  Mónica  y  Catalina  ,  de  los  cjue  servian  en  las  minas 
de  Guadalcanal ,  que  se  habían  de  vender  por  orden  nuestra 
con  otros  esclavos,  por  haber  cesado  la  fiíbrica  de  las  didbas 
minas ,  que  podrán  valer  todos  cuatro  esclavos  trecientos  du- 
ca<los  ,  como  constó  por  cierta  rdacion  que  por  nuestro  man- 
dado dieron  los  nuestros  contadores  mayores ,  que  ante  algu- 
nos de  los  áei  nuestro  consejo  fue  presentada ,  teniendo  consi- 
deración á  lo  que  nos  habéis  servido  y  servís  en  tener  libro 
y  cueuta  particular  de  lo  que  toca  á  las  dichas  minas  y  las 
demás  ileslos  reinos  por  nuestro  mandado,  con  el  salario  or- 
dinario que  tenéis  con  los  dichos  oficios  de  rentas  y  quitacio* 
lies.  Y  inaixlamos  á   cualquier  persona  ó  personas  en  cuyo 
poiler  están  los  dichos  cuatro  esclavos,  que  os  los  den  y  en- 
treguen á  vosotros  ó  á  quien  vuestro  poder  hubiere,  ó  el  pre- 
cio  que  ilellos  hubiere  procedido  ha¿a  en  cantidad  de  los  di- 
cIkis  trecientos  ducados,  que  dindoodos  y  entr^ndoodos 
a>u  esta  nuestra  eédula  y  vuestra  carta  de  pago,  ó  de  quien 
el  didio  vuestro  poder  hohiece,  los  damos*  por  bien  dados, 
y  )XMr  lil^  á  eHos  y  á  sus  bienes  y  herederos  para  siempre 
|aiiu!i ;  \  «i  aim  cumplir  no  lo  qmñeren,  mandamos  á  cua* 
)e^|uier  nuestros  justicias  y  jueces  que  los  costringan  y  apre- 
ndí al  cumplimiento  dello  conforme  á  justicia.  Y  mandanga 
i^\ie  K^uei^  imu¥fTamente  la  razón  de  esta  nuestra  cédala ."" 
cií^\>  %W  líximica  ^  niKscro  contatlor ,  é  Juan  Ddgsr 
trv>  «e\nYiari^>«  y  los  iUk^km  nuestros  contadores  mr 
en  el  Turxlo  a  vriiHe  v  uno  de  octubre  de  luP 
•eietWA  \  9ei$  ^licsk^  Yo  EL  Rky*-^  ' 
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gestad —  Juan  Vázquez. — Se&iiada  de  loe  del  consejo  de  la 
Cámara.  '  ',     '^ 

#.«•«.  ^  /.:  ,  j. 

11  de  diciembre  de  1S76.  En  11  de  diciembre  del  re- 
ferido año  escribieron  los  obélales  que  se  hablan  dado  la  ma- 
yor priesa  á  rematar  las  últimas  fundiciones,  y  que  por  fin 
desfiíndaron  los  hornos ,  habiénddse  juntado  todavía  de  rela- 
ves, escobillas,  lavaduras  y  firagmentos  hasta  por  dma  de  cua- 
tro mil  ducados. 

Que  pasado  el  día  de  los  Reyes  sakbrian  pora  la  cortea  oo** 
mo  S.  M.  habla  mandado. 

•  ao  de  diciembre  de  1676.  Con  fecha  de  aé  del  mismo 
mes  y  año  dijeron  que ,  aunque  hablan  pensado  acabar  todas 
las  fundiciones  en  el  día  de  la  fecha ,  las  barreduras  de  aque- 
lla hacienda  tenían  tanto  jugo  que ,  cuando  pensaban  coo^ 
cluir ,  era  preciso  acudir  de  nuevo. 

Que  de  las  espumas  y  escobillas  se  sacaron  doscientos  mar* 
eos  de  plata. 

Que  se  reconocieron  los  rincones ,  y  se  allegó  todo  para 
no  dejar  nada  fuera  de  cobro  y  recado :  que  se  juntarían  has- 
fa  mil  marros  de  plata ,  y  que  deseaban  fuesen  cien  mil. 

Que  tal  vez  necesitarían  alguna  mas  de  lo r que  habían 
dicho  para  despachar  de  todo  punto.  « 

«  «  *  « 


■!.        M 
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-  !5  de  meró^de'iS'ff.  -Ea  5  de  enero  de  ^577  papúdpt- 
ion  IO0  refieridoB  ofiGtalefque  el  tesorero  Gerónimo  de  Anuih- 
dbay  ,  viniendo  de  hacer  diligencias  del  Real  servicio  en  lai 
minas  de  Homackos  >  faabia  Ulecido  en  el-  logar  de  los  Ay* 
Uones,  fiormalizando  su  testamento  ^  en  d  ciuil  declaró  que 
en  nada  era  en  cargo  á  la  Real  hacienda ;  pero  que  sin  em- 
faargo'sé  pondría^  la  diligenda  aebesana  para  asegurar  cual- 
quiera  alcance. 

-  ? ;  Qjué)  el  último  que  saldría  de  las  minas  seria  el  contador 
láartin  de  Yeribar:,- porque  tenia  quei  dejar  rematados  los 
asientos;  pero  que  le  parecía  poder  finalizarlos  en  todo  d 
mes  de  enera 

Que  de  todo  lo  que  era  de  la  Real  hacienda  en  las  minai 
le  quedaba  hecho  cargo  al  mayordomo  Andrés  de  Temosa ,  y 
se  neceñtaba  enviarle  provisión  para  usar  el  oficio  de  jues 
de  las  minas;  porque  de  otra  manera  los  de  Guadalcanal ,  y 
de  otras  cualesquier  partes,  si  llegaban  á  entender  que  no 
habia  quien  se  lo  defendiese ,  se  atreverian  á  hacer  muchos 
hurtos  y  otros  insultos  ,  como  ya  habian  comenzado* 

*  *  *  * 

Cargo  de  los  maravedís  que  se  libraron  al  depositario  de 

las  minas  de  Guadalcanal  Francisco  JRuiz  de  Anuncibaj^ 

para  los  gastos  de  la  fábrica  de  ellas  y  de  su  comarca  deS' 

de  el  año  de  mil  quinientos  y  sesenta. 

GontadnnM  generalet  nfim.  Zoyi, 
Desde  %S  de  diciembre  de  iSS^  4  iS  de  dióamlnre  úb  iS6a« 

Cárganse  al  depositario  de  la  dicha  mina  de 
Guadalcanal  veinte  y  seis  cuentos  é  docien- 


ANO  I 
tas  cincuenta  mil  maravedís,  que  hacen  se- 
tenta mil  ducados,  que  S.  M.  por  su  cé- 
I  dula,  fecha  á  veinte  é  cinco dias  del  me» de 
diciembre  de  mil  quinientos  cincuenta  y 
nueve  años,  mandó  al  obispo  de  Lugo  é 
oficiales  de  la  casa  de  la  Contratación  de  las 
Indias,  que  residen  en  la  ciudad  de  Sevilla, 
que,  de  lo  procedido  de  las  minas  de  Gua- 
dalcanal,  diesen  y  pagasen  al  dicho  deposi- 
tariQ  ó  tesorero  dellas  por  libranzas  de  don 
Francisco  de  Mendoza,  administrador  gene- 
ral de  las  minas  destos  reinos,  á  buena  cnen-^ 
ta,  para  los  gastos  de  la  mina  de  Guadatca- 
nal ,  y  otras  de  su  comarca ,  del  año  de  qui- 
nientos y  sesenta,  los  cuales  le  han  de  dar  y 
pagar  prorata  en  loa  doce  meses  fiel  dicho 
año,  en  cada  uno  dellos  cinco  mil  é  ocho- 
cientos 6  treinta  y  tres  ducados  y  un  tercio  de 
ducado,  anticipando  siempre  la  paga  de  un 
mes,  de  manera  que  estén  proveídas  de  un 
roes  para  otro,  según  parece  por  la  dicha 

cédula.     ,  ,  • ♦.*.*..... 

S.  M*  por  cédula  fecha  á  cuatro  mayo  de  mil 
quinientos  sesenta  años  mandó  á  don  Fran- 
cisco de  Mendoza,  administrador  general  de 
las  dich^js  minas,  que  todos  los  maravedís 
que  procedieren  de  cualesquter  condenacio- 
nes que  se  hicieren  aplicadas  á  la  cámara 
de  S.  M.  por  el  dicho  don  Francisco,  ó  por 
el  alcalde  de  las  dichas  minas  en  las  fábri- 
cas de  las  de  Guadalcanal,  Aracena  y  Caza- 
lia,  por  cuaiesquier  casos  y  delitos  que  en 
ellas  subcedan  agora  y  de  aqui  adelante,  ha- 
ga que  se  den  y  entreguen  al  tesorero  de  las 
dichas  minas  de  Guadalcanal,  al  cual  se  le 
de  hacer  cargo  de  los  dichos  maravedís 
;1  contador  de  la  dicha  fábrica,  para 
inga  cuenta  y  razón  aparte  dello,  para 
aten  y  distribuyan  en  adrezos  y  re- 


É 
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paroa  de  eamtnnfl ,  j  pasos  de  las  dichas  fá-> 
bñcat  y  en  gasto»  de  jtidticia,  por  orden  y 
libran^as  del  dicho  dou  Francisco,  teniéndo- 
se en  ello  el  mistno  eeiUo  que  ge  tiene  y 
guarda  en  las  libranzas  y  gastos  que  se  ha* 
cen  en  las  otras  cosas  de  las  dichas  fábricas, 
aqgun  por  la  dicha  cédula  paresció ,  cuyo 
treilado  está  sentado  en  los  libros,  en  la  cnal 
S.  M.  manda  que  se  guarde  y  cumpla  lo  su* 
•odicho  por  el  tiempo  que  su  líol untad  fue-* 
re^QO  embargante  cualesquier  mercedes  quo 
de  aqui  adelacite  bicieca  de  las  dicLias  peoa& 

AÑO   i56i.  

Cárganse  mas  al  tesorero  ó  depositario  de  lat 
dichas  minas  de  Cuadalcanal  setenta  mil  du- 
cados^ que  valen  veinte  y  seis  cuentos  é  do- 
cientaa  é  cincuenta  mil  mará  ved  is^  que  S,  M., 
por  su  ceJuIa  fecha  á  veinte  y  cuatro  de  he- 
brero  de  mil  qui[iientos  sesenta  y  un  años, 
iDandó  á  los  diclios  oficiales  de  la  casa  de  Se- 
villa (¡uf*,  de  la  plata  que  procediese  y  se  sa- 
case de  las  dichas  minas  de  Gciadalcanal ,  le 
diesen  y  entregasen  por  libranzas  de  don 
Francisco  de  Blendoea,  admíoístradfMr  gene- 
ral de  las  mloaadéttoi  ceinoft  ^rjS.  M.^  á 
buena  cuenta,  para  los  gaaiot  deate  presente 
año  de  mil  qi]|iiiieQtoéaeiQnlaMy;uDo  de  las 
dichas  minas  de  GuadalcaoaLíy  laa  otras  de 
su  comarca,  loa  cuales  le  pagaieth  prorata  en 
cada  uno  de  loa  doce  meaea  del  dicho  año 
cinco  mil  oclioeientos  treinta  y  tice  ducaitos 
é  un  tercio,  anticipando  siempre  la  paga  dei 
un  mest  de  manera  que  estén  proveídos  de 
un  mes  para  otro,  según  por  lii  jdtr^lia  cé* 
dula  paresció*  .  .  * 


es  siin^ái 
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Gárganse  mas  al  dicho  tetorero  ó  depositario 
de  las  dichas  minas  setenia  mil  ducados,  qoe 
valen  Teinte  7  seis  cuentos,  doscientos  cin* 
cuenta  mil  maravedís,  que  S.  Bl  por  su  cé- 
dula fecha  á  quince  de  diciembre  de  qui- 
nientos sesenta  y  dos ,  mandó  á  los  dichos 
oficiales  de  Sevilla  le  entregasen  por  libran- 
zas de  Pablo  de  Melgosa  y  Martin  López  de 
Yeribar,  veedor  y  contador  deMas  dichas 
minas,  á  buena  cuenta,  para  los  gastos  dellas 
de  mil  quinientos  sesenta  y  tres,  en  cada  mes 
cinco  roit  ochocientos  treinta  y  tres  ducados 
y  un  tercio  de  ducado,  según  y  como  los 
años  pasados. • a6.25oooo 

Cargo  y  data  de  los  maravedís  que  recibió  Francisco  Ruiz 
de  Jmmcihay^  tesorero  de  las  minas  de  Guadalcanal^  pa^- 
ra  los  gastos  de  las  mismas^  desde  primero  de  julio  de  mil 
quinientos  sesenta  y  tres  hasta  postrero  de  abril  de  mil 
quinientos  sesenta  y  cinco. 

GontaduTÍM  genenkt,  n6iii«  85i. 

AÑO  iS63. 

Pata.  Cargo, 

Hácese  cargo  á  Francisco  Ruiz  de 
Anuncibay,  tesorero  de  las  mi- 
nas de  Guadalcanal,  de  dos 
cuentos,  trescientos  treinta  y 
cinco  mil  quinientos  veinte  y 
un  maravedís  y  medio,  que  lia 
recibido  desde  primero  de  ju- 
lio de  quinientos  sesenta  y  tres 
fasta  6n  de  setiembre  del,  como 
paresce  por  una  relación  qu0 
et  dicho  tesorero  y  el  eontadqr 
IL  6\ 


5o6  CARGO  Y  DATiu 

Datff.  Cargo. 

enviaron  firmada,  fecha  en  pri* 
mero  de  octubre  del  dicho  año, 
en  la  cual  ponen  por  gastados 
en  las  dichas  minas,  y  en  las  de 
Aracena  y  Gasalla  un  cuenco, 
ochocientos  ochenta  y  tres  mil 

1.883.770  setecientos  setenta  maravedís.  .  a.335.5ai 
Rácesele  cargo  al  dicho  tesorero 
de  dos  cuentos,  doscientos  un 
mil  cuatrocientos  cincuenta  y 
dos  maravedís,  que  recibió  des* 
dt  primero  de  octubre  de  qui- 
nientos sesenta  y  tres  fasta  fin 
de  diciembre,  de  los  cuales  pa- 
resce  que  se  han  librado  en  él 
en  el  dicho  tiempo  para  gastos 
y  salarios  de  las  dichas  minas, 
y  de  las  de  Aracena  y  Cazalla 
un  cuento ,  novecientos  treinta 
y  cinco  mil  setecientos  cincuen- 
ta y  tres  maravedís,  como  pa-» 
resce  por  una  relación  firmada 
de  los  dichos,  fecha  en  primero 
de  enero  de  mil  quinientos  se- 

1.935.753  senta  y  cuatro. 2.201.4^^ 

nácesele  cargo  de  mil  trescientos 
sesenta  y  un  maravedís  que  re- 
cibió de  Pedro  Paez,  escribano 
de  la  fábrica  de  las  dichas  mi- 
nas, que  los  cobró  de  Alonso 
García  de  la  Puebla  y  de  Bal- 
tasar Diaz,  que  fueron  conde- 
nados en  ellos  para  la  cámara 
de  S.  M.,  como  paresce  por  un 
pliego  que  el  susodicho  conta- 
dor dio  firmado  en  primero  de 
"^néro  de  mil  quinientos  sesen- 
t£Í  y  cuatro.  .  ......  i.36. 


CiLHOO  T  DATA.'  .5^7 

DaU*  Cargo. 


ANO  1 564. 

Por  tina  reldclóo  que  enviaron 
el  dicho  tesorero  y  contador, 
fecha  en  postrero  de  marco  de 
mil  quioientoe  sesenta  y  cua* 
tro,  paresce  que  recibió  el  di- 
cho tesorero,  desde  primero  de 
enero  del  dicho  año  hasta  últi* 
mo  de  ina  rzo,  dos  cuentos,  cien^ 
to  noventa  y  seis  mil  ocfaoc¡en« 
tos  cincuenta  maravedís;  y  que 
se  libraron  en  él  para  gastos  de 
estas  minas,  y  de  las  de  Arace- 
na  y  Gázalla ,  dos  cuentos ,  no- 

097.067          venta  y  siete  mil  sesenta  y  siete,     a.196.830 
Por  otra  relación  que  los  dichos 
oBcialés  enviaron,  que  es  fecha 
en  postrero  de  julio  de  qui- 
nientos sesenta  y  cuatro^'  pares* 
•ce  que  reeibió  el  dicho  tesorero, 
desde- primevo  de  ábrih'deste 
año  fasta  último  de  julio  si- 
guiente ,  dos  cuentos,  quinien- 
tos diez  y  siete  mil  novecientos 
cincuenta   y  un  maravedís;  y 
que  en  el  dicho  tiempo  se  ha 
gastado  dos  cuentos,  ochenta  y 
seis  mil  quinientos  cuarenta  y 

.086.S44Í       cuatro  y  medio.  •  •  • a.Siy.pSi 

Por  otra  relación  que  los  dichos 
oficia  les  enviaron,  fecha  en  pos«  . 
trero  de  diciembre  de  mil  qui- 
nientos sesenta  y  cuatro,  pares- 
ce  que,  desde  primero  de  agos* 
to  del  dicho  año  fasta  fin  de  ' 

diciembre»  ha  recibido  el  dicVxi   . 

6v* 
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Pita»  Cajryi, 

tesorero  dos  coeotos,  doscien- 
tos cincuenta  y  tres  mil  cua- 
renta y  cuatro  maravedís;  y 
que  en  el  dicho  tiempo  se  han 
librado  en  él  tres  cnentos,  tres« 
okntos  treinta  y  cinco  mil  seis- 
á.3356o7i       cientos  siete  y  medio. a.a33o44 

AÑO  i565. 

Por  un  pliego  que  los  dichos  ofi- 
ciales de  Guadaleanal  enviaron, 
que  es  fecho  en  primero  de  ma- 
yo de  quinientos  sesenta  y  cin- 
co, paresce  que  el  dicho  Fran* 
cisco  Ruiz  de  Anuncibay  ha  re- 
cibido, desde  primero  de  enero 
de  este  año  fasta  postrero  de 
abril  dél,  dos  cuentos,  doscien- 
cientos  cinco  mil  seiscientos  ca- 
torce maravedís;  y  que  ha  ha- 
bido de  gastos  en  lasdidxA  mi- 
nas» y  en  las  de  j&racena  y  Ca- 
zalia  dos  cuentos,  seiscientos 
doce  mil  ochocientos  diez  y 
d.612819         nueve.   • •  •  •  «      9^.20^1114 


0AB60  T  DATA.  &09 


Cargo  y  data  de  los  maravedis  que  reábió  Gerónimo  de 
Jnuncibay^  tesorero  de  las  mmas  de  Guadalcanal,  para 
los  gastos  de  las  mismas  j  desde  veinte  y  ocho  de  junio  de 
mU  quinientos  sesenta  y  anco  hasta  treinta  y  uno  de  agos^ 
to  de  mil  quinientos  setenta  y  seis. 

Contadnxkf  genenlet,  n&n*  8Si. 

AÑO  i5^5. 

Dtta.  Cargo. 

Por  una  relación  que  los  oficíales 
de  Guadalcanal  enriaron,  fecha 
primero  de  sedembre  de  mil 
quinientos  sesenta  y  cinco,  pa- 
resce  que  recibió  el  dicho  Ge- 
rónimo de  Anuncibay,  desde 
veinte  y  ocho  de  junio  hasta 
postrero  de  agpsto  del  referido 
año,  dos  cuentos,  ciento  trein* 
ta  y  dos  mil  ochocientos  y  do- 
ce maraYcdis;  y  que  en  el  di- 
cho tiempo  se  libraron  en  él, 
ansi  e&  salarios  como  en  la  fá«- 
brica  de  las  minas  de  Guadal- 
canal,  y  Aracena  y  Gazalla,  dos 
cuentos,  doscientos  veinte  y  dos 
9.222^68^  mil  seiscientos  ochenta  y  dos.  .      2.i3a8i2 

Por  otra  relación  que  los  dichos 
oficiales  enviaron  en  treinta  y 
uno  de  diciembre  del  mismo 
año,  paresce  que  Irescibió,  des- 
de diez  de  setiembre  hasta  vein- 
te y  dos  de  diciembre,  tres 
cuentos,  ciento  cuarenta  y  tres 
mil  doscientos  treinta  y  tres 
maravedís;  y  que  en  d  mismo 
tiempo  se  han  librado  eo  ¿U 


5lO  CARGO  Y  DATiL 

Data.  Cargd. 

ansi  de  salarios  como  para  la  fá- 
brica de  las  dichas  minas  de 
Guadalcanal  y  Cazalla  descuen- 
tos ,  quinientos  noventa  y  siete 
a.597.776  mil  seiecienios  setenta  y  eeis.  •  3.143.223 
Por  otra  relación  que  remitieron 
los  oficiales  en  el  mismo  dia, 
paresce  que  Sancho  de  Paz,  vi« 
sitador  de  las  dichas  minas,  li- 
bró en  el  dicho  Gerónimo  de 
Anuncihay,  desde  quince^de  ju- 
nio hasta  veinte  y  cuatro  de 
diciembre  clel  misoK)  año,  cien- 
to diez  mil  ciento  cincuenta  y 
seis  maravedis,  para  los  sala- 
rios de  su  alguacil,  escribano 
iio.i56  y  otras  personas. 

AÑO  1S66. 

Por  otra  relación  que  los  dichos 
oficiales  enviaron  en  nueve  de 
marzo  del  dicho  año,  paresce 
que  recibió  el  tesorero  Anunci- 
bay  de  las  minas  de  Fuente- 
Ovejuna  y  Alanis,  por  el  cuar- 
to y  octavo  qoe  corresponde  á 
S.  M.  de  la  plata  que  procedió 
dellas ,  ciento  vemte  y  cinco 
marcos,  una  onza  y  diez  y  nue- 
ve maravedís,  en  odio  del  refe« 
rido  mes,  en  esta  forma:  en 
cinco  pbndiitas  de  plata  que 
pesaron  quince  marcos,  cinco 
onzas  y  <lo^  "^leDto 

nueve  V  ^ 

leo< 
lai 


CABGO  Y   DATA. 


5ll 


Data, 


)S,956 


I7"ll6 


Cargo. 


mil  Dovecientoa  noventa  y  tres 

maravedís,  de  los  cuales  se  le 

hace  cargo  al  tesorero,  porque 

la  piara  se  le  lleva  hecho  en  el  * 

pliego  de  plata  fina»  ...,,.         256.993 

Pur  otra  relación  qoe  enviaron 
los  dichos  oGciales  en  treinta  de 
abril  del  referido  año,  paresce 
que  el  dicho  tesorero  recibió, 
desde  dos  de  enero  hasta  trein- 
ta y  uno  de  marzo  siguiente, 
cuatro  cuentos,  seiscientos  se- 
senta y  tres  mil  quinientos  trein- 
ta y  tres  maravedís;  y  que  en 
el  tiempo  dicho  hobo  de  gastos 
en  salarios  y  otras  cosas  tocan- 
tes á  las  dichas  minas,  y  las  de 
Cazalla  y  Aracena,  tres  cuentos, 
ciento  noventa  y  ocho  mil  no- 
vecientos cincuenta  y  seis.  .  .  .     46^^'^^' 

Por  otra  relación  de  treinta  y  uno 
de  agosto  de  dicho  año  parece 
que  recibió  el  dicho  tesorero, 
desde  primero  de  mayo  hasta 
treinta  y  uno  de  agosto,  mil  no- 
vecientos cuatro  maravedís;  y 
que  en  igual  tiempo  se  gastó  en 
salarios  y  otras  cosas  tocantes  á 
las  dichas  minas  y  las  de  Ca- 
zalla y  Aracena  un  cuento, 
ochocientos  diez  y  siete  mil 
ciento  diez  y  seis.  * ^9^4 

Por  otra  relación  que  enviaron 
los  dichos  oficiales,  fecha  trein- 
ta y  uno  de  diciembre  del  di- 
cho año,  parece  que  recibió  el 
referido  tesorero  desde  primero 
de  setiembre  hasta  fin  de  di'- 


Sl%  GABGO  T  DATA. 

DaU.  Cargo. 

ctembre  •  dos  cuentos,  teUcien* 
tos  treinta  y  tres  mil  quinien- 
tos setenta  maravedis ,  y  que 
las  costas  y  gastos  en  salarios 
y  demás  de  las  minas  de  Gua- 
dalcanal,  Cazalla  y  Aracena, 
en  dicho  tiempo,  ascendió  á 
.dos  cuentos  ,  cuatrocientos 
cuarenta  y  ocho  mil  setecientos 
0448790  noventa a.633S70 

AÑO  1567. 

Por  otra  relación,  fecha  treinta 
de  abril  de  mil  quinientos  se- 
senta y  siete ,  parece  que  reci- 
bió el  dicho  tesorero,  desde  ocho 
de  enero  hasta  diez  y  siete  de 
abril,  cuatro  cuentos,  ciento 
treinta  y  dos  mil  trescientos  do- 
ce maravedís;  y  que  se  libra- 
ron en  ¿I  para  los  gaslos  de  las 
minas  de  Guadalcanal  y  Caza- 
lla dos  cuentos ,  trescientos 
treinta  y  ocho  mil  cuarenta  y 

^338046  seis  maravedís 4.i32  3ia 

Por  otra  relación  de  postrero  de 
agosto  de  dicho  año  ,  parece 
que  recibió,  desde  primero  de 
mayo  hasta  diez  y  siete  de  agos- 
to, ciento  cuarenta  y  un  mil 
veinte  y  seis  maravedís;  y  que 
se  le  libraron  para  salarios  y 
costas  de  las  minas  de  Guadal- 
canal  y  Cazalla  dos  cuentos, 
dosdentos  cuarenta   y   cuatro 

21.2^14040.  mil  quinientos  cuarenta 141026 

Por  otra  relación  de  postrero  de 


GABGO  Y  1>AT^ 


Si3 


D«t«< 


Cirgo. 


diciemy>re  del  referido  año,  pa- 
rece que  recibió  el  diclio  teso- 
rero, desde  dos  de  setiembre 
basta  diez  y  seis  de  diciembre, 
trcí  cuentos  ,  setecientos  cin- 
cuenta mil  maravedís ;  y  se  le 
libraroa  por  costas  y  salarios 
locantes  á  las  minas  de  Gua- 
dalcanal  dos  cuentos,  trescieo- 
109  setenta  y  siete  mil  ochocien- 
tos cuarenta ,  •  •      S.ySooco 


ANO  i568. 


*53d7 


Por  otra  relación  de  postrero  de 
abril  de  mil  quinientos  sesenta 
y  ocho,  paresce  que  recibió  el 
dicho  tesorero ,  desde  veinte  y 
Seis  de  febrero  hasta  veinte  y 
ocho  de  marzo  ,  un  cuento^ 
ocliocienros  ochenta  y  dos  mil 
trescientos  y  doce  maravedís;  y 
€e  le  libraron  para  los  salarios 
y  otras  cosas  tocantes  á  las  mi- 
nas de  ^Guadalcanal  dos  cuen- 
tos, trescientos  veinte  y  cinco 
mil  trescienios  sesenta  y  siete. . 

Por  otra  relación ,  fecha  postrero 
de  agosto  del  dictio  año,  pare- 
ce recibió  el  «licfiu  tesorero,  des* 
de  priiarro  de  mayo  hasta  últi» 
mo  de  agosto,  on  cuento,  no* 
vccientos  un  mil  doK'ientos  vein- 
te maravedís;  y  que  se  le  li- 
braron en  dicho  tiempo  para 
toílos  los  gastos  de  las  minas 
yn  cuento,  ochocientos  setenta 
65 


i.8825ia 
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PaU.  Cargo, 

ciembre  *  doa  cuentoi ,  ieíflcien- 
tos  treinta  y  tres  mil  quinteu- 
tos  setenta  mará  vedis ,  y  que 
las  costas  y  gastos  en  salarios 
y  demás  de  las  minas  de  Cua- 
dalcanal)  Caballa  y  Aracena» 
en  dicho  tiempo^  ascendió  á 
.dos  cuentos  ,  cuatrocientos 
cuarenta  y  ocbo  mil  setecientos 
^448790  aoYenta.  *  ...........      a.óSSS^o 

AfíO  1567. 

Por  otra  relación,  fecha  treinta 
de  abril  de  mil  quinientos  se- 
senta y  siete,  parece  que  reci- 
bió el  dicho  tesorero,  desde  ocho 
de  enero  basta  diez  y  siete  de 
abril,  cuatro  cuentos,  ciento 
treinta  y  dos  mil  trescientos  do- 
ce maravedís;  y  que  se  libra- 
ron en  ¿I  para  los  gastos  de  las 
minas  de  Guadalcanat  y  Caza- 
lia  dos  cuentos  ,  trescientos 
treinta  y  ocho  mil  cuarenta  y 

^338046  seis  maravedís. 4.i323ia 

Por  otra  relación  de  postrero  de 
agosto  de  dicho  año  ,  parece 
que  recibió,  desde  primero  de 
mayo  hasta  diez  y  siete  de  agos- 
to, ciento  cuarenta  y  un  mil 
veinte  y  seis  maravedís;  y  que 
se  le  libraron  para  salarios  y 
costas  de  las  minas  de  Guadal- 
canal  y  Cazalla  dos  cuentos, 
dosdentos  cuarenta  y   cuatro 

9.2i^o40.         mil  quinientos  cuarenta 1410^16 

Por  otra  rdacioa  de  postrero  de 


CttaWD  T  BAITA  SlSl 

dktémbre  dd  nferido  ifio^  pt* 
rece  que  reóbió  A  dicho  Mch 
cero,  desde  dos  de  tetieiiibra 
baata  dies  y  «eU  de  diciembre» 
tra  caentoi ,  eetecientoe  dn- 
-cuenta  mil  .marafedls;  y  te  le 
librarea  por  coiut  y^ttlariét 
tocantes  i  las  minas  de  GnlH 
dalcanal  dos  cuentos,  trescieni» 
tos  setenta  y  siete  nñl  odiodñ- 
».S7784o         IOS  cuarenta.  •••••;•••:•      3.7S0000 


AÑO'iSéd. 


Por  otra  rdacion  de  postrero  de 
abril  de  mil  quinientos  sesenta 
y  ocho,  paiieseeqte  recibió  A  ' 
dicho  tesorero,  desde  Veinte  y 
seis  de  febrero  hasta  veinte  y 
echo  de  man» ,  un  cuenio, 
ochocientos  (Otáhenta  y  dos  eail 
tresciena^s  y  doeenanrarod^  y 
ee  le  libraron  peta 'los  sahnto 
y  otras  cosas  tocantes  á  las  mi- 
llas de  ^Guadalcanal  dos  cuen- 
tos, trescientos  veinte,  y  cineo 
ft.3a5367  mil  trescientos  aséente  y  siete¿  '•      1 .88a3 1  a 

Por  otra  rebcioñ,iltdia  foáteté 
de  agosto  del  dicho  año,  pare- 
ce recibió  el  dicho  tfsoreroi  des- 
de prinnero  de  msryo  faasti  tíi» 
mo  de  agosto,  na  coente,  mi^ 
írecienioeun  ntil  doscienlos  vcuir 
te  manvcdis)  7  que  lie  le  li'^ 
braroo  en  dicho  tiempo  para 
todos '  lok  •gastos'^  las  minai 
un  cuoteevMhociafSDeiaeUnsí 
a  6S 


yochb  mil  cuatrocientos  diez  y 

1.878.419  nueve»,  ,.,,,.. 1.901,^30 

Por  otra  relación  de  postrero  de 
diciembre,  paresce  que  recibió^ 
-desde  ?eióte  y  cioca  de  octu- 
bre hasta   postrero  de  diciem- 
.bre,  UQ  cueoro,  ochocientos 
nñtFt^^Ém  «  Ana  rtjjj  euatrocien^ 
redis,  habién- 
en  dicho  lienspo 
00  >C  <  T  ?  yum    íps  gaiítOS   de   miiias    lio 

cuento,  novecientos  noventa  y 
1.993.073         trea  mÜ  setenta  y  tres.  ,  .  .  .  *      i. 8911408 

AÑOiSóo., 

Por  fffAüáíW ':  fi(cba  postrero  ót 
^ibfil  de  itiUfiíuinienlos  sesenta 
y  noéve,  parece  recibió  el  refo^ 
,sidQ  teaorero ,  desde  niieTe  de 
itfikfero'Jiastaífvante  y  siete  de 
fiianM»!«LU«icueiitq,  qujoieatoi 
4NMael  nii  duairocieoiosi  cibcuen» 
Ur  y  41Q  mansvedís;  y  que  se  le 
libraron  para  los  gastos  de  mp- 
nas  en  igual  tiempo  doa  cuen- 
tos, ciento  veinte  y  dos  mil  cua^  '   .  , 
2.1224^4         trocieutos  cuatro^  %  .  :  ^  «  *  1  .i  i.5íl45i 
Por  otra  relación,  fecha  postrero 
de  agosto,  parece  que  el  dicho 
tesorero  recibió  ^  desde  primero 
de  mayo  hasta  veinte  y  siete  de 
julio,  tres  cuentod,  ocho  mil 
quinientos  setenta  y  nueve  ma* 
ravedís,  y  que  se  le  libraron 
para   los  gastos  y  snlarios   en 
igual  tiempo  un  cueoto,  quí^ 


Date,     •  CéTgo: 

nientot  trea  mil  nofenta  y  tret 

i.5o3.093i       7  medb. •  •  •  •  •     3.008.579 

Por  otra  Ttiñeioa^ét  poétrér^de 
diciembre  del  umaomo^  j»* 
rece^oe  recibió /desde  am  de  r  "^^  • ! 

tetiembre  basta  trece .  de  no*  • 
viembre^  nn  cuento,  qainien* 
toe  dies  yoobo^nplnowfienma 
•obvénta  y  cidoo'  nura^wdUsf -y 
quetse  le  libraron  para  aalariei 
y  otros,  .gastoa  de-  Biinas  nn 
cuento  9  scáscientoa  cincneota 
mil  treinta  i  y  ocho  mam  tedia  y 
i.65o.o38i>       media   »  .  >•  l¿  .  -^  «'J  .u^  •  j     1.S18.995 

AÑO.  lS^ü..   i." 

*     i       .         -ir.'. 

:  Por  otra  rdadon  feoha  poatrero 
de  abril  de  mil  quinientos  se« 
tenta,  parece;4°^  fcéUsiió  el  re- 
ferido teaorero,desde  diez  y  nue- 
t6  de  enero  faiMta  veinte  y  aeia   ' 
de  mavaoi  tin  eueoto,  quinien* 
tes  ivijQiH  cni^lroeieDt^anoiiifn* 
ta  y  aéia  «larihredití'y  qne  ée 
libraron  en  él  para  loeaalarios 
^r  gaaloa  de-minaa  en-dic^ 
úempo  nn  cuento^  cuatrocien- 
toa  ochenta  y  cinco  mil  qoi« 
nientoa. noventa;  yilqea  marib^ 
1.485.593         vediA  ».••••••*  » :  •!,.  «4     1.501.496 

Por  otra  relación  fecha  dea  do 
aetiembre  del  referido  año,  pa« 
rece  que  dicho  tesorero  reciÚ6^ 
deade  aeia  (á^msíjQ  hffate  .Vflin-ii/l 
te  y  ctíbQ  tde  agoelo^  ua!cpeon 
to ,  €¡M|o!  aeia  fpUi  ciento  eiii^ 
qnqMtaflgiaravedlb;  j^qdf  flael 
65 : 
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DaU.   ,    í  Carféi^l 

.     ■  íl  II  II  mSmmmmmm' 

Por  otra  relación  ctc  postrero  de 
agosto  del  lefmdoaño,  parece 
se  lucraron  en  Juan  López  Or- 
doñez ,  defiíte  primero  de  mayo 
hasta  fm  de  agoeto^  para  los  gas- 
tos   de   las  dichas   minas    dos 
4f»fV>,|.            cuentos,  ciento  un  mil  ocho- 
%A0i^B2%          cieticos  veinte  y  dos  maravedís. ' 
**or  otra  relación  de  postrero  de 
iliciembre  del  referlílo  año,  pa- 
rece qae  recibió  el  tesorero  Ge* 
ránimo  de  Aunncibay ,  de^de 
siete  de  octubre  basta  postrero 
-     de  diciembre^  tres  cuenros^  dos 
mil   trescientos  noventa    y   «ii 
maravedís;  y  que  se  k  libra  ron 
en  igual  tiempo  para  los  gastos 
de  minas  dos  cuentos,  doscienH- 
!*?<tl^f '^  '        tos  tres  mil  seiscientos  cuarenta  i  ^  I" 

a.ao3,649         y  nueve. , 3.oox39t 

ANO   1 573. 

Por  una  relación  de  postrero  de 
abril  de  mil  quinientos  seten- 
ta y  tres,  parece  que»  desdo 
veinte  y  tr^  de  febrero  bas- 
ta cuatro  de  el  susodicho  mes 
y  año ,  recibió  el  tesorero  Ge- 
rómmo  de  Anuncibay  dos 
encntDSf  doscientos  cincuenta  y 
cinco  mil  cuarenta  y  cuatro 
marayedis ;  y  que  en  igual 
tiempo  se  libraron  en  el  niis- 
aio  para  Joi  gastos  de  las  tni-* 
Bas  dos  cuentos,  seiscientos  cin^ 
cuenta  y  cinco  mil  ciento  trciu- 
ítí     ta  y  ocho  y  naedio..^  .  *  .  •  .  .     a.2S5.o44¿ 


OAMO  T  UATái  S19 

.  .  Drta,  Caf||0» 

Por  Otra  reladon  de  poürero  áe  1 

agaHo  dú  referido  año,  pa^ 
reee  que  redbió  él  dicho  teao- 
rerts  desde  sieie  de  mayo  basta 
trea  de  junio,  doa  coentoe^  doa^ 
óentoa:  dncuenta  mil  ietecieoh 
tot  diex  y  noete  liMnravédit; 
y  qoe  se  libraron  para  los  Mbh- 
rioa  y  gastos  de  nmups'dos 
cuiEsitoa' cuatixKñeaiM  xdyema 

^480.3 18  nñl  trescieotos  dieK  y  odba V^.  s.a5a7i9 
Por  otra  rdacioD  de  postrero  de 
diciembre,  parece  que  recibid, 
desde  primero  de  setiembre  ' 
basta  diei  y  ;niieye  de  didenl* 
fare  y  tros  'coei^toSy  sctecietitOÉ 
docoeiitfl  y  '  binco^-'  mil  '^cietitD 
Veinte  y  dos  ñiara'fiedis;' Y  que 
«e  libraron  pawilotgMto»  «fe- 
ruios  «06  onentovv  seteMs  y 

a.065.076         cinco  oñl  y  teiéniíi  yiNÚ,.  .     d.ySS.iaa 

-    '  ■    ■'••••    '''    '   ■• 
ANO  ©B  1574.  •  I  ■ 

Por  una  relación  fecha  postróto 
ét  abril'  de  mil  qoimeottM  se^ 
lenta  y. cuatit>v*pareee 'oaefW^  -;'•- *  kíi- 

cibió  el  tes(»rero  Gerónimo  de 
Anuncibay,ren'Aei  ^¿A  mismo 
mes  y  año,  cuatro  mil  quiniela 
tos  ^nunravedi*  ddánfaodanKiK  ^ 
-tosde  un  ioñp  áifmak  Üagbqát 

&*Ilfb'i|p0Ía>'4HI|  flii^M  vnMW<^ 

hahifendflseto  lttrado^fMBr|i  Um 
gastos  :dci.elhls«  desde  prioMO 
de  enQPd^'<liasia;  féémhoik 
iixUyiné»  »oaenapS|>  'Ooa«áta>y 


I 


Sio 


C4BG0  Y   DATA, 


Data. 


a4ioSi4 


Cmrgf». 


4SDO 


liJ. 


1,847440* 


ravedís',   .   • •  *  , 

Por  otra  relación  fecha  postrero 
de  agosto  del  referido  año ,  pa- 
rece  que  recibió,  desde  tres  de 
mayo  hasta  cuatro  de  agosto» 
un  cuento  »  seiscientos  noyenta 
y  dos  mil  quinientos  tinco  ma- 
ravedís y  medio;  y  ae  libraron 
en  él  por  Balarios  y  otros  gastos 
de  ke  minas ,  un  cuento,  ocho- 
cientos cuarenta  y  siete  mil 
cuatrocientos  y  cuarenta  mara- 
vedís y  medio- irGjaSoSt 

Por  otra  relación  fecha  primero 
de  enero  de  mil  quinientos  se- 
tenta y  cinco 5  parece  que  reci^ 
bió,  desde  trece  de  octubre  has- 
ta primero  de  diciembre  de  mil 
quinientos  setenta  y  cuatro,  dos 
eu^Hm,  setecieiitos  setenta  y 
.t  dos  nal  setedentoe  setenta   y 

siete  maravedís;  y  se  libraron 
hasta  veinte  y  nueve  de  diciem- 
bre para  salarios  y  gastos  de 
minas  un  cuento,  novecientos 
noventa  y  tres  mil  treiuta  y  dos 
i.993o32i-        maravedís  y  medio.  ......       ^'77^711 

AÑO  DE  1S7I        lá 

Por  una  relación  fecha  postrero 
de  abril  de  mil  quinientos  se^ 
tenta  y  cinco,  parece  que,  des^ 
de  primero  de  enero  basta 
veinte  y  nueve  de  abril ,  reci- 
bió el  dicho  tesorero  Gerónimo 
de  Anuncibay  un  cuento^  ocho- 
cientos  ochenta  y  un  mil  nov^ 


Caigo  y  dat^  S%i 

D«f .  Cargo. 

cientos  Dorenta  ▼  dnoo  mará* 
Tedis;  y  ae  le  libraron  en  el 
mismo  tiempo  para  pago  de  sa- 
larios y  demás  gastos  de  las  mi- 
nas, un  cuento  ochocientos 
odienta  y  dos  mil  novecientos 

[.882960  y  sesenta.  • 1.88 1995 

Por  otra  relacioa  de  postrero  de 
agosto  parece  que  recibió,  des- 
de siete  de  mayo  hasta  diez  y 
sietede  agosto,  un  cuento  no-  *;  - 

vecientos  veinte  y  seis  mil  dos^'. 
cientos  cincuenta  maravedís, 
habiéndosele  librado  hasta  vdn- 
te  y  cinco  de  agosto  para  sa- 
larios y  demás  gantos  9.  doé 
cuentos  treinta  y  seis  mil  no- 
vecientos ochenta  y  cinco  iña- 

2.036985+        ravedís  y  media   .......       i.9a6a5o 

Por  otra  relación  fischa  diez  y 
seis  de  enero  de  mil  quinien- 
tos setenta  y  seis,  parece  que 
recibió ,  desde  primero  de  se- 
tiembre de  mil  qmnientos  se-' 
tenta  y  cinco  hasta  catorce  de 
enero  de  setenta  y  seis,  sete- 
cientos cincuenta  y  tres  mil 
setecientos  ochenta  y  cuatro 
maravedís;  y  que  se  le  libra- 
ron para  todos  gastos  de  las 
minas  hasta  postrero  de  diciem- 
bre  de  setenta  y  cinto. ,  dos 
cuentos  ciento  y  onco  mil  do»- 

ft.  1 1 1283  dentds  y  ochenta  y  tres.  •  «  .  •        763784 

AÑO   ¿576. 
Por.  rdacími  fecha  .postrero  dé  ./ 

n.  66 


5a»  Caboo  t  data. 

abril  de  ioul  qninkatoi' 
la  y  MM»  paralet{M  n 
desde  treB  de  enero  hasta 
te  y  dos  de  afañl^  tres  cuen- 
tos, cuatro  mil  quinientos  y 
odio  maraTcdís^  y  que'  sé  >  fe 
libraron  hasta  vontü  y  nae^t 
de  abril,;  para  todos  los  gulBs! 
de  minas  dos  cuentos»  ciento 
sesenta  y  noere  nñl  tnscienbos 
a.1693621  ecsenta'iydos  maravedisL  .^.'^  •  3.004S08 
Forioira!  Rlacioa  fecha 'posHOTo 

■  de  agosto  del  nnsmo  año,  fn* 
rece  que  redbió;  desde  dfes  y 
nueve ,  de  osayo  hasta  Yeiüte 

..y  dos  «de,  juliov  cuatrocienios 

••(Teinte  y  ^tres:  «mi  setecientos 
áacE  y  nueve^mararredis;  y  cpie 
t       .  se.lelibraron  hasta  fin  cíe  agos- 
to para  los    gastos  de  minas 

-  ocmcientos  sesenta  y  seis-  mil . 
876S85        '  quinientos  odienta  y  dnca  .         4^3719 

Relaáones  duplicadas  de. ló}^  mar  añedís  que  por  cédulas  i^ 
S.  M.  se  libraron  en  Sevilla  d  Gerónimo  dé  Jnuncibay,  f^- 
iorero  de  las  nünas  de  Guadalcanalj  peora  la  fábrica  de  ellas. 

GontadiiriM  g^nandat «  vSaau  6Sx. 

AÑO  1S66. 

Cargo. 
Por  cédula  de  S.  M^  de  dos  de  agosto  de  mil  qui- 
nientos  sesenta  y  sei»,  se  mandó  á  los  oficiales 
:•  de  la  casa  de  la  Gmtratadoo  de  Sevilla  le  die- 
sen para  la  fiibríca  de  las  n^nas  un  cuento, 
ciento  veinte  y  dnco  mil  maravedís,  por  la 
"irden  que  los  enviasen  á  nedir,  y  de  la  plata 
pie  de  las  dichas  núnas  se Weiivias¿«  ...  .    i.iaSooe 


■CáMBO.  .k:i:)  SaS 

ftir  ofra  cedida  de  S.  IL  de  din  y  CK^T4ii4)9tiH  '^ 
hce  del  mam»  aStr^  m  nmsM  ky^  .    ' 

daks  le  dieaen  tres  cuentos»  setmentMQ^^       . 
la  iml  marayedis,  por  di  orden  rdEerida  ....    3.7Soooo 

Fteotracédulide&'llde'imolejpilM  . 

w  de  núl  quinicntosi  sesenta  y  «019»' «b  ^1^6 
á  los  dichos,  oficiales  k  cntN|;affn  Ires  cuentos^ 
setedcntos  ringienta  ¿mI  jPBravedístÑ  ..  *i..  w  «i 
Ptar  otra  cédula id0./&tllde:difeaot  iiii0ve.de no^ 
(>vieDsh^,  se  mudó  áks.refiQr¡dQft:b6c¡ales:]e 
entregasen  tres  cuentos,  setecientos  cincuenta 
mil  marayedis. •: .  t»  .  • 


3L7Soo0éi 

r,   i.  r-'    \ 


3.750000 


A^  15^9.' 


■  •*!    l-^ 


/  tliviid-   *-..;, 


Por  otra  cédula  de  S¿:ILá  Yunte  yimte  detaiaiy      ' 
^  so  de  mil  quiaientos.sesenta.y  ocho^  señando 
á  los  dichos  oficiales  entregasen  ál  Befierido  te» 
•orero  tres*  cueofeüSj^  <iÍiscisn^osjCttioiiedtai..Hiil 

maraytídis,  ^ * .  ./-«Iw'Ai^'ia  -^k  iiMt.«/i..   2.75oóoc 

>  AÑO  156^. 

..  . '  ■  \i    1  ..*■..■ 

Por  otra  cédula  de  S.  M.  de  vetóte  y  seis  de  ene-^ 
ro  de  mil  quinientos' eeseufai  y  Quewf  se  man- 
dó á  los  referidos  oficiales  le  entregasen  tres  ^^ 

cuentos 'de  maravedís.  .1  *«.'•.  A  J 3.000000 

Por  otra  cédula  de  S.  M.  de  treinta  y  uno  de  ma- 
yo de  dicho  año ,  se  mandó  á  los  mismos  ofi- 
ciales le  entr^ahen.  tres  oueÉDasade  ma^vedíar  3*000000 
Por  otra  cédula  deñ¡sde''diciandvo.del  nnsmo 
año ,  se  mandó  tá  ka.  saiDdicliús;bfifáalesi  k^n^ 
tregasen  otros  tres  cuenlDade;nannnrédk: ^ ^i >••  •    3.oooooo 


AÑO 


iS^c. 


Por  otra  cédula  deSLj 


/|;    iii- 


schfauPi 
66: 


) 


Sii4           ^'^              Cabgq. 
mil  qumientOB  setcntaj  ee  mandó  á  los  referidcfl  ^  ^->T 

oficíales  le  entregasen  tim    cuentos  de  ma^ 
ravedís. ,  ,  ,  , ,    3*ooooco 

^  "'  AÑO    1671, 

Por  otra  cédnla  de  S.  M,  de  diez  y  nueve  de  fe- 
brero de  mil  quinientos  setenta  y  uno,  se  man- 
dó le  librasen  tre«  cuentos  de  maravedís.  ,  ,  .    3.00000Q 

Por  otra  cédula  de  S,  M.  de  catorce  de  agosto  del 
mismo  año,  se  mandó  le  librasen  otros  tres 
cuentos  de  maravedia •,.....,     3,ocoooo 

•^  AÑO    j57x 

Por  otra  cédula  de  S.  M,  de  doce  de  febrero  de 
mil  quinientos  setenta  y  dos,  se  mandó  á  los 
referidos  oficiales  le  entregasen  otros  trea  cuen-  ^  Til 

toe  de  maravedís*  •  .  ,  , S.oooooo 

Por  otra  cédula  de  S.  M,  de  seis  de  agosto  del  mis- 
mo año,  se  mandó  le  entregasen  los  dichos  ofi- 
ciales tres  cuentos  de  maravediSp  .  •  * S.ooooco 

Cargo  á  Gerónimo  JtuUde  Amihcibay^  tesorero  de  las 
minas  de  Guadalcanaly  hasta  ^8  de  enero  de  1576. 

Gootaduxías  genérale»,  nóm.  ^07 a  .  i .  i 

)j         ..     .                   CARGa 
-¿iin  

Hácese  cargo  al  diobo  G«rámiiio  itübt  de  lios 
mil  ducados  qpoeiiioiitBá^iaetstíeiMDfrcw 
ta  mil,  que  potf  a6did«ide&i  M¿(fiMduiá  ^mn-  * 

c  :oe:de  junio,  de  jqiaihiontXMí^seMnta:  y  doco ,  ae 
mandó  á  Juan  de  Lastur  le  inviase  á  las  mi- 
nas de  Guadalcaiial  á  Iména  ¿uenta,  para  que 
los  gastase  y  distribuyese  en  lo  tocante  á  la 
fiíbnca  ddiÁñkí^i^*-  •  •'m  •••••••  ^^  •• .  7S000Ó 


Cargo.  Sa5 

Cárgansele  mas  tres  mil  ducados,  que  montan  un 
cuento  ciento  veinte  y  cinco  mil  que  S.  M. 
por  su  cédula  fecha  á  dos  de  agosto  de  qui- 
nientos sesenta  y  seis  años,  mandó  á  sus  ofi- 
ciales de  la  Cx>ntratacioo  de  Sevilla  que,  de 
la  plata  que  se  les  inviase  de  las  dichas  mi- 
nas, diesen  y  entregasen  á  Gerónimo  de  Anun- 
cibay,  que  servia  el  oficio  de  tesorero  de  las 
dicljas  minas  ^  P^^^  H^^^  ^^^  gastase  y  distribu* 
yese  en  la  labor  y  íábrica  de  las  dichas  minas^ 
coid'orme  á  la  orden  que  sobre  ello  le  estaba 
dada , *       1.12S0CO 

Mas  se  le  cargan  diez  mil  ducados,  que  montan 
tres  cuentos  setecientos  c'mcuenta  mil,  qnc 
por  cédula  de  S.  M.  fecha  á  diez  y  ocho  de 
octubre  de  quinientos  sesenta  y  seis  años,  se 
mandó  á  los  dichos  oficiales  que  ,  de  la  plata 
que  de  las  dichas  minas  se  les  inviase,  diesen 
y  entregasen  al  dicho  Gerónimo  de  Anunci- 
bay ,  para  que  los  gastase  y  distribuyese  en  la 
labor  y  fáiirica  de  las  dichas  minas,  conforme 
á  la  orden  que  sobre  ello  les  estaba  dada  5  y 
fueron  demás  de  los  tres  mil  ducados  de  la 
partida  de  arriba. 3.75oooo 

ítem:  se  le  cargan  otros  diez  mil  ducados,  que 
nxintan  tres  cuentos  setecientos  cincuenta  mil, 
que,  por  cédula  de  S.  M.  fecha  á  veinte  y  uno 
de  marzo  de  quinientos  sesenta  y  siete,  se  man- 
dó á  los  dichos  oficiales  de  Sevilla  que,  de  la 
plata  que  de  las  dichas  minas  se  ks  invlase, 
diesen  y  entregasen  al  dicho  Auuncibay,  para 
que  los  gastase  y  distribuyese  en  la  labor  y 
fábrica  de  las  dichas  minas,  conforme  á  la  or-  i 

den  que  sobre  ello  les  estaba  dada,  y  eran  de-  '^ 

mas  y  allende  de  los  trece  mil  ducados  de  las 
dos   partidas   de  arriba.   *  . 3.570000 

Mas  se  le  cargan  diez  mil  ducados,  qne  montan 
tres  cuentos  setecientos  cincuenta  mil  marave- 
dís, que^  por  cédula  de  S,  M.  fecha  á  diez  y 


Sa6  Camgo. 
nueve  de  noyiyaihte  dbañl.qmmrnlM  i 
ta  y  mete,  BUidó  á  InlicfienlosoficialeB  d^ 
Sevilla  entrecaven  al  mencioDado  AnuDcUxiy 
para  el  stiaodicho  dbjeto, 3.7SoopC 

Gárgansele  inaa  por  qé^oU  de  veinte  y  8¡ete  de  . , 

marzo  de  qmnieolOB  aesenta  y  ocbo^  otros 
diez  mil  ducadps  que  mootam  loe  expiendot  -, 

tres  cuentoa»  tetecieotot  oiKnieQtaiml  marave- 
dís, que  debían  eotr^^ursde  para  el  reíerido 
objeto. ¿.ySoooc 

S.  M.  por  cuatro.  900  cédulas  .fechas  á  diez  y  seis- 

de  marzo  y  diez  y  ocho  de  julio  de  quinieii-  *   . 

tos  sesenta  y  sieie?,  y  veinte  y  uno  de  enero 
y  veinte  y  tres  de  agosto  de  quinientos  sesear* 
ta  y  ocho,  mandó  á  Juan  Jácome  y  Marcos 
Fúcar,  que  de.  lqS:,návil  y  doscientos  quintales 
de  azogue  <{ue  eran,  oUi^dos  á  entripar  á 
S.  M.  en  el  posfo  del  Almadén ,  diesen  y  en- 
tí^egasen  á  Francisco  y  Juan  Pérez  de  Canales^ , 
ó  á  cualquier  dellos  cuarenta  quintales  de 
azogue,  por  cada  una  d^  las  dichas  cédulas 
diez  quintales,  como  los  fuesen  pidiendo,  que, 
conforme  al  asiento  toqiado  con  ellos  por  los 
contadores  mayores  de  su  Magestad,  se  les 
ofresció  de  dar  para  el  beneficio  de  los  terre* 
ros,  lamas  y  cenizas  de  las  minas  de  GuadaU 
canal  y  Aracena ,  vendidos  á  r^oeon  de  cua- 
renta y  cinco  mil  maravedís  cada  quintal,  los 
cuales  hobiesen  de  pagar  en  esta  manera  de  la 
plata  que  procediese  de  lo  sobredicho  cada 
vez  que  la  sacasen,  quitada  della  Ja  parte  que 
á  S.  M.  pertenesciese,  conforme  al  asiento,  de 
lo  demás  que  á  ellos  les  quedase,  é  hoUesen 
de  dar  la  cuarta  parte  de  lo  que  debiesen  del 
dicho  azogue,  con  que  si  dentro  de  quince 
meses,  contándose,  desde  el  dia  que  lo  fuesen 
rescibiendo,  no  estubieso  acabado  de  pagar; 
y  por  no  haber  bastado  la  dicha>  cuarta  parte 
' '  plata  que  háUán  dft  dar  pasados  los  dichos 


Cabgo.  S27 
quince  meses,  todo  lo  que  entonces  restasen 
debiendo ,  lo  pagasen  luego  en  dinero  de  con- 
tado, de  la  cual  hobiesen  de  tomar  fianzas  y 
seguridad  los  oficiales  de  S.  M.  de  las  dichas 
minas: 1.800000 

Caígansele  mas  ocho  mil  ducados ,  que  montan 
tres  cuentos,  que  S.  M.  por  su  cédula  fecha 
á  Teinte  y  seis  de  enero  de  quinientos  se- 
senta y  nueve ,  mandó  á  los  oficiales  de  Sevi- 
lla le  diesen  y  entregasen  de  la  plata  que 
procediese  de  las  minas  de  Guadalcanal  al  re- 
ferido Annncibay  para  la  labor  y  fábrica  de 
ellas,  conforme  á  la  orden  que  estaba  dada, 
según  los  pidiese,  y  por  libranzas  firmadas 
del  contador  y  tesorero  de  las  susodichas 
minaa 3.oooc<io 

Cárgansele  roas  otros  ocho  mil  ducados  que 
montan  tres  cuentos,  los  cuales  mandó  S.  M* 
por  8u  cédula  de  treinta  y  uno  de  mayo  de 
quinientos  sesenta  y  nueve ,  á  los  oficiales  de 
Sevilla  se  los  diesen  y  entregasen,  para  los  fi- 
nes que  quedan  referidos .'  '  3.0ÓC000 

Cárgansele  roas  otros  ciento  y  oclienta  mi!  roa-  ' 

ra vedis  que  han  de  rescibir  y  cobrar  de  íran- 
cisco  y  Juan  Pérez  de  Canales,  por  el  valor 
de  cuatro  quintales  de  azogue  que  S.  M. ,  por 
su  cédula  fecha  á  quince  de  julio  de  quinien- 
tos sesenta  y  nueve,  mandó  á  los  Fúcares  les 
entregasen  para  él  beneficio  y  fábrica  de  las 
lamas  y  tierras  de  las  dichas  minas  de  Gua- 
dalcanal y  Aracena,  á  cuarenta  y  cinco  mil 
maravedís  cada  uno;  los  cuales  se  obligaron  y 
dieron  fianzas  en' esta  Corte,  que  qvuedaróh 
asentadas  en  los  libros  de  Minas  de  la  conta- 
duría mayor  de  pagar  á  los  dichos  oficiales  á 
los  plazos  y  segund  y  de  la  manera  que  se 
contiene  atrás  en  la  tercera  partida  antes  de»- 
la,  que  trata  del  azogue  que  se  ha  mandado  ' 

tábfti^T  4  loe  sobredídias.  .     .  .  •  *•  \  <  •'•^'   \%^^^^ 


5^8  Caico  T 


á  m  de  dioonlirede  oaüñeoiai  wmta/tM,  y 
mmre,  mandó  á  k»  oMtakide  Seviüi  le 
dieMí  y  cmregagcu  al  refisrído  Annnrihay 
para  einpicarloa  en  b  labor  y  beneficio  de  1» 
nñnaa  de  Gnadalcanal  y  comarcanas,  oon  laa 
ooodícíonei  qne  cjnedan  expreaada& Sjooooo 

Cárgaiuele  maa  dotcienioi  y  Teinte  é  cinoo  mil 
maravedí  que  bobo  de  reicibir  y  cobrar 
de  Juan  Peres  j  Frandaco  Pérez  de  Canales» 
vecinos  de  Toledo,  por  dnoo  quintales  de 
aaeogue  que  8.  M.,  por  ofalnla-  fiocha  á  tres 
de  marzo  de  quinientos  setenta,  mandó  á 
los  Fúcares  le  entregan  para  el  benefícb 
y  fábrica  de  las  hmas  y  tierras,  de.las  min^jB 
de  Guadalcanal  y  Aracena ,  á  razón  de  cua- 
rciiti  y  cinco  mil  maravedís  cada  quintal, 
\m  que  (lobbn  iatitiaccr  á  los  plazos  y  de  la 
iii;uicra  (¡lie  se  contiene  en  las  partidas  de  esta 
ciilidad  (pie  quedan  citadas. aaScc 

Cárgansele  mas  ocho  mil  ducados,  que  montan 
tres  euontosi  qne  &  AL  por  su  cédula  fecha  á 
dos  de  setiembre  de  mil  quinientos  setenta, 
mandó  á  los  antedichos  oficiales  diesen  y  en- 
tregasen al  referido  Anuncibay  para  los  obje- 
tos que  quedan  relacionados ,  y  en  los  mismos 
términos  que  se  manifiesta  en  la^  partidas 
anteriores  de  esta  oíase..  .•...•:•;.••.      3.0000C 

Cárgansele  mas  cuatrocientos  y  cincuenta  mil 
maravedís  que  ha  de  resciínr  y  cobrar  de 
Francisco  y  Juan  Pérez  de  Canales ,  por  diez 
quintales  át  azogue ,  á  cuarenta  y  cñnoo  mil 
maravedís  cada  uno,  que  mandó  S.  M.,  "pos 
su  cédula  de  quince  de  octubre  de  quinientos 
setenta ,  á  Juan  Jácome  y  Marcos  Fúcar  le  en- 
tregasen para  los  efectos  que  quedan  referi- 
dos en  los  asientos  anteriores  desta  clases  y  oon 
*  li.  núsmaf  .condiciones.  .      4$ock 


í 
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árgansele  roa»  seis  mil  ducados,  que  montan 
dos  cuento#,  do^ientos  cincuenta  mil ,  que 
S.  M* ,  por  su  céíkda  á  die2  y  ocho  de  diciem- 
bre de  quinientos  setenta ,  mandó  á  los  oficia- 
les de  Sevilla  que,  señaladamente  de  la  plata 
que  les  enviaren  los  de  las  minas  de  Guadal- 
canal  de  lo  procedido  dellas  ,  den  y  entreguen 
al  dicho  Gerónimo  de  Anuncibay  en  reales 
de  contado,  señaladamente  para  que  con  ellos 
cumpla  y  pague  dos  cédulas  de  la  misma ,  que 
está  librada  á  Alonso  Nuñez  y  Francisco  Bar- 
ragan, á  cuenta  de  lo  que  han  de  haber  los 
herederos  de  Diego  Nuñez  Ramírez  por  las 

minas  de  Aracena a.aSoooo 

Cárgansele  mas  ocho  mil  ducados,  que  montan 
i  tres  cuentos,  que  por  cédula  de  S.  M. ,  fecha 
r  ^  veinte  y  nueve  de  hebrero  de  quinientos 
setenta  y  uno,  se  mandó  á  los  dichos  oficiales 
que  ,  señaladamente  de  la  plata  que  le  envia- 
ren los  de  las  dichas  minas  de  Guadalcanal  de 
lo  procedido  en  ellas^  y  no  de  otro  ningún  di- 

knero ,  le  den  y  entreguen  para  que  se  gasten 
y  distribuyan  en  la  labor  y  fábrica  de  las  di- 
chas  minas ,  conforme  á  la  orden  que  sobre 

ello  está  dada 3,000000 

Cárgansele  mas  otros  ocho  mil  ducados,  que 
montan  tres  cuentos,  que  S.  M.  por  su  cédula 
de  catorce  de  agosto  de  quinientos  setenta  y 

Luno,  mandó  se  le  entregasen  para  los  objetos 
referidos, ....•.*.,       3.oooooo 
rgansele  mas,  por    igual  causa  que   la  ante- 
rior ,  otros  ocho  mil  ducados  ,  que   montan 
tres  cuentos,  según  cétUila  de  S*  M.  de  doce  de 

t hebrero  de  mil  quinientos  setenta  y  dos 3.oooooo 
;1  mismo  modo  se  le  cargan  otros  oclio  mil  duca- 
dos, que  hacen  tres  cuentos,  por  cedióla  deS.  M. 
de  seis  de  agosto  de  quinientos  setenta  y  dos,  ,  S.oooooo 
ra  Igual  efecto  que  el  de  las  partidas  anterio- 
res ae  le  cargan  doce  mil  ducados,  que  mon- 
W.                                          67 
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tan  cuatro  cuentos,  quinientos  nAl  maravedí^  > 

según  cédula  de  S.  M/de ido^de  JbebreiX)  de 

quinientos  setenta  y  trte «  •  •  •      4*^^^^^^ 

Cárgansele  mas  diez  mil  ducados,  que  montan 
tres  cuentos,  setecientos  cincuenta  mil ,  por 
cédula  de  S.  M.  de  trece  de  .junio  de  rquiniejaír-  : 
tos  setenta  y  tres,  para  ios  fines  Wéridos.  >  •  3.750000 
Cárgansele  mas  seis  mil  ducados,  que  montan 
dos  cuentos,  doscientos  cincuenta  núl,  que 
S.  M.,  por  su  cédula  fecha  á  veinte  y  fres  de  ^ 

marzo  de  quinientos  setenta  y  cuatro  mandó 

dar  ,  para  los  objetos  referidos. !2<.a5oooo 

Cárgansele  mas  otros  seis  mil  ducados,  que  mon- 
'    tan  los  dichos  dos  cuentos,  doscientos  cincuen- 
ta mil  maravedís  para  los  efectos  expresados,  > 
por  cédula  de  S.  M.  de  treinta  de  setiembre  de 
quinientos  setenta  y  cuatro.  .  •  •  .; .  .  .  •  •  v      a.a5oooo 
Del  mismo  modo,  y  para  los  fines  de  ks  para- 
das  anterieres,  se  le  cargan  otros  seis  mil  du- 
cados, que  montan  dos  cuentos,  doscientos 
cincuenta  mil  maravedís ,  por  cédula  de  S.  M.          1 
de  veinte  y  nueve  de  enero  de  quinientos  se- 
tenta y  cinco i.  ..........  é  .      a.^5oco€ 

Por  igual  razón  se  le  cargan  otros  seis  mil  duca« 
^     dos,  que  componen  los  expresados  dos  cuen- 
tos, doscientos  cincuenta  mil  maravedís,  por 
cédula  de  S.M.  de  quince  de  julio  de  quinien- 
tos setenta  y  cinco.  ...  .^i  ••••.••;•#  •      a.a5ocoo 
Cárgansele  mas,  por  igual  causa,  cuatro  mil  du- 
oi    <»dos,  que    montan  un  .cuento,  quinientos  1 

mil  maravedís,  por  cédula  de  S.M.  de  veinte  y 
dos  de  noviemlnre  de  quinientos  setenta  y  cinco.  i  .5oooos 
Cárgansele  ademas  otros  cuatro  mil  ducados  para 
los  efectos  indicados ,  que  mcHitan  un  cuento, 
quinientos  mil  maravedís,  por  cédula  de  S.  M. 
de  veinte  y  ocho  de  enero  de  quinientos  se 
lenta  y  seisi 


r.\ 
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ESTADOS  T  RELACIONAS  CEHERALES» 


delación  de  la  plata  Jina  que  procedió  de  las  minas  de 
Guadalcanal  y  se  remitió  d  Seviüa^* desde  veinte  de  novieni* 
hre  de  rtúl  quinientos  cincuenta  y  cinco  ^  hasta  diez  y  ocha 
I  de  julio  de  mil  quimentos  cincuenta  y  ocho, 

^b  AÑO  i551 

pD  veinte  de  noviembre  noventa  y  sie- 

1    marcos  y  siete  oazas 97         j 

^^  AÑO  1 556. 

En  nueve  de  enero,  frescientos  doce 

marcos,  tres  oozas  y  cuatro  ochavas.       3 1  a         3        4 

En  veinte  de  enero ,  trescientos  siete 

marcos   y  cuatro  ochavas $oj  4 

En  veinte  y  siete  de  enero,  ciento  se- 
senta y  dos  marcos,  y  seis  onzas  y 
siete  ochavas.  ,  .    .  *  -  ' l6a  6  7 

En  dos  de  febrero,  trescientos  cin- 
cuenta y  un  marcos  ,  uua  onza  y 
cuatro  ochavas.  ...*....•..       35 1  I  4 

En  diez  y  siete  de  febrero ,  trescientos 
veinte  y  seis  marcos,   tres  onzas  y 

h  eeis  ochavas 3^6         3         6 

xn  veinte  y  cuatro  de  febrero ,  siete 
mil  quinientos  veinte  y  dos  marcos, 

■  seis  onzas  y  tres  ochavas 7022         6         3 

Bq  catorce  de  marzo,  dos  mil  sete- 

I  cientos  cuarenta  y  tres  marcos  ,  dos 

P  onzas,  dos  ochavas *  •  .  .     ^74^  ^  ^ 

En  prinxTO  de  abril,  cuatro  mil  orho- 
ciento'  marcos )  tres  onzas.     4840         3 
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En  catorce  de  abril,  tres  iml  cuatro* 
clentos^beB  y  oc^  marco^}  y  dos 

onzas. 

En  veinte  y  siete  de  abril,  dos  mil 
seiscientos  tres  marcos,  seis  onzas  y 

tres  ochava^  ^  •  •. •     a6p3 

En  quince.  ¿Te  lóayó,  iníiatro  iWl  fcis^  '  '^ 
cientos  setedta  y  seis  marcos  y  tres 

'  onzas.  ...  . .  .   .  .     4^76 

En  id.,  ciento  setenta  y  seis  marcos  y 

una  ochava 176 

En  veinte  y  seis  de  mayo,  cuatro  mil 
quinientos  seiffifiia  y  ocho  marcos, 
tres  onzas  y  nna  ochava.  .  ....    4^78 

En  treinta  de  junio,   uete  mil  seis* 
cientos  treinta  y  tres  marcos  y  dos 

onzas .7633 

En  veinte  y  ocho  de  julio,  seis  mil 
trescientos  treinta  y  cinco  marcos,   ' 
seis  onzas,  dos  ochavas.  ......     6335 

En  primero  de  agosto,  iml  setecientos 
lioventa  y  dos  marcos  ^  seis  ochavas. 
En  catorce  de  agosto,  dos  núl  qui- 
nientos tres  marcos,  cuatro  ochavas. ' 
En  veinte  y  ocho  de  agosto,  dos  mil 
novecientos  veinte  y  cuatro  mar^ 
cos,  una  onza ,  siete  Ochavas.  ... 

En  Quince  de  setienoibre,  tres  mil  denp 
to  noventa  y  cuatro  marcos,  úete 
onzas,  cuatro  ochavagy  .......     3 194 

En  veinte  y  cuatro  de  eetiembre,  dos 
mil  ciosciento§  treinta  y  siete  mar- 
cos y  una  onza  ,  cinco  ochavas,  ,  *  * 
En*  nueve  de  octubre  ^  tres  nii\  cuatro- 
cientas sesenta  y  un  marcxis  -  i. 
onzas  y  una  ochava,  ,  . 
En  veinte  y  siete  de  octubi< 

sesenta  y  cinco  marcM.  s 
En  doce  de  no?  peiiibiv^  • 


179» 
a5o3 

29au^ 


aa37 


Tfm»  y 
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doadentos  cincuenta  y  odhomaiw  *.  ^    ')  .  "* 

coe  seis  onzas,  seis  ochayaiL  •  •  •  .;  4^^  ;  ^  •  ^. 
En  veinte  y  cuatro  del  nusmo  ,  tres  ^ 

inil  ciento  dos  marcos,  siete  onzas 

y  una  ochava  .  •  . 3ioa         7         1 

En  trece  diciembre  dos  mil   ciento 

ochenta  y  seis  marcos,  cuatro  on-- 

zas  y  cuatro  ochavas. ,.  • :ai86        4   .     4. 

Total  del  año  de  iS56. 747i5         7         4 

AÑO  .1557:; 

En  veiáte  y  nueye de  enero ,  tres  mil  v.' 

doscientos  sesenta  y  ua  marcos,  una 
onza  y  cuatro  ochavas. 3a6i          i         4 

En  ^catorce  de  fdirero ,  tres  mil  qui- 

mentos  cuatro  'marcos,  siete  onzas  .     \ 

y  dos  ochavas  .  *.   .  .  . .  .....  3o5o4  ".  .  7       .  ^'  * 

En   veinte   y  ocho  del*  mLupo,  xml  . 
ochocientos  setenta  marcos  ,  siete 

^  onzas,  tres  ochavas 187c         7         3 

En  veinte  y  ttete  de  m^rzo,  .tres  mil 

-^  cuatrocientDS-  cincoenta  y  nueve 
marcos  y  siete  ochavas. ^4%  7 

En  veinte  y  tres  de  abril,  tres  mil 
quinientos    setenta  y  seis  marcos,     ^     . 
cinco  onzas  y  una  ocjbaya. ..   •  .  .     3S76,  ,      5.        i 

En  diez  <Jc  mayo,  toes  nul  ciento  no- 
venta y  cuatro  ¿iarcos,.jduiobbn*  /  ^ 
zas  y  seis  ochavas.  •  .•,«../•.•.•  •  .;     ^^9^     . '  v         6 

En  veinte  y  seis  del  mismo,  cuatro 
mil  seiscientos  cuarenta  y  up  mar^ 
eos,  tres  onzas.  ...  .^  ........  •     4^4'         ^ 

En  diez  y  nuevcpdf  Í^9}  .quinientos 

diez  y  ocho  marcos  y  seis, onzas,  «  /  5i6> .  .     6    . 

En  nueve  de  agosto,  4occ  >nil  dos- 
cientos siete  marcos,  cuatro  onzas 
f  cuatro  odiavas:  .  L  .  ...  •  .  •  ..  ^21907        4'       4 
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En  treinta  de  setíembre,  tres  mil  sete* 
cientos  nueve  marcos ,  seis  onzas  y 
cuatro  ochavas.  .*..*-.,.,,     3709  6  Á 

En  diez  y  ocho  de  octubre,  tres  mil 
ciento  Yeinte  y  un  marcos  y  siete 
onzas ,  *  •  -     3iai  ^ 

En  veinte  y  ecis  del  mismo,  doscien- 
tos cincuenta  y  tres  marcos »  caatro 
ochavas.  ....*..,* aS3  ^ 

En  veinte  y  siete  del  mismo «  mil  no- 
vecientos sesenta  y  dos  marcos,  tres 
onzas. 196a  3 

En   siete  de    noviembre  ,   trescientos 

noventa  y  seis  marcos  ,.,,,.*       396 

En  treinta  del  mismo,  dos  mil  dos^ 
cientos  cuarenta  y  seis  marcos,  sie* 
te  onzas,  una  ochava.  .  ,  .  .  .\   .  .     %^6  f         *i*^ 

En  trece  de  diciembre ,  mil  quinien- 
tos die^  marcos,  tina  onza.  •  .  ••  .     rSio  i 

En  veinte  y  cuatro  del  mismo ,  Ciíatro 

mil  un  marcos ,  cuatro  onzas.  .  .  .     4^^^         4 

Total  del  año  de  15S7 53437         3  5 

AÑO  1 558.  ■  .!:••'>  >j^->   / 


En  trece  de  enero,  cuatro  mil  cua- 
trocientos treinta  y^óchoTnarcoíifeéis  '  ^    ' 
onzas  y  cuatro  ochavaa  1  *J  '.  i'.''.'^  ''4438  6    ^     4 

En  veinte  y  ocho  y  veinté'y  trtjc^é    ' 
del  mismo,  cuatro  mil  novecientos  • 
veinte  y  dos  marcos  y  seis  onzas.  •    '49^^  ^ 

En  once  de  febrero,  cinco  mil  tres- 
cientos cuarenta  y  cinco  marcos*  y  • 
cinco  onzas.  ....  .'1  .  .'.:'.  . . '   5345     '   '^5' 

En  siete  de  maraío ,  siete  mil  *  ciéHfto 
cincuenta  y  siete  marcos  y  cuatro 
ochavas. '.  .     7157  4 

En  diez  y  nueve  de  marzo,  cuatro  mil  *  '' 


4075 

5096 


^  DE   LAS  MINAS,  535 

cinco  raarcos  y  seis  onzas.  .....     4*^o5 

En  treinta  y  uno  del  misino ,  cuatro 

mil  veinte  y  cuatro  marcos,  ....     ^01^ 

En  diez  y  ocho  de  abril,  cuatro  mil 
setenta  y  cinco  marcos  y  cinco  ou-- 

zas.    *..... .... 

En  dos  de  mayo ,  cinco  mil  noventa 

y  seis  marcos  y  siete  onzas 

En  catorce  de  mayo  ,  cinco  mil  dos- 
—  cientos  catorce  marcos,  una  onza  y 

J  cuatro  ochavas Sai^, 

En  primero  de  junio,  cinco  mil  cua- 
trocientos sesenta  y  seis  marcos,  seis 
onzas  y  cuatro  ochavas.  ......     S466 

En  veinte  y  cinco  del  mismo,  cuatro 
H  iinU  cuatrocientos  cincuenta  y  cua- 
^  tro  marcos ,  cuatro  onzas  y  cuatro 

ochavas, 44% 

En  diez  y  ocho  de  julio,  dos  mi!  qui- 
nientos sesenta  y  seis  imrcoA  y  do3  , ' 

■  onzas .  .  *  .íf.rsi»ii#)   ^566 

TSn  diez  y  siete  de  setiembre,  mil  tres-  , 
cientos  ochenta  y  seis  marcos,  jsiete 

onzas  y  cuatro  ochavas. i386 

En  veinte  y  dos  de  octubre,  dos  niil. 
novecientos   veinte  xi^fpQ9    y,  t^is 

onzas.    ,,,....<  »?..  »r 

Ep  catorce  de  noviembre  ^  cuatro  mil 

— -V€Í4)te  y  ocho  inart-os  y  tres  onzas.  . 

En  cinco  de  diciembre  ,  cuatro  mil 

K sesenta  y  siete  marcos  y  cinco  onzas. 
I  treinta  y  uno  de  diciembre,  cuatro 
mil  novecientos  cuarenta  y  un  mar- 
cos y  UTS  onzas 


2920 
4028 
4067 


Tüt*ü  '^A  año  de  i5S8 74*  > 3 


4941 


5 

7 


4i^ 


4 
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AÑO  1559. 

En  tres  de  febrero,  cuatro  mil  me- 
cientes trece  marcos  "y  dos  onzáúk  .     4.71 5 

En  seis  de  marzo,  cuatro  mil  nove- 
cientos treinta  y  dos  marcos  y  seis 
ochavas. 493a 

En  doce  de  abril ,  cuatro  mil  seiscien^ 
tos  cuarenta  y  ocho  marcos  y  uaa 
onza .  .  .  .  .  »  .  .  ...     ¿¡,648  I 

En  veinte  y  tres  del  mismo,  cinco  mil 

diez  y  siete  marcos  y  seis  onzas.  .  .     5o  17  6 

Ett  diez  y  ocho  d^  mayo ,  cinco  mil 
trescientos  ochenta  ycüatio  marcos, 
tres  onzas  y  seis  ochavas.  .  •  ...  >  SSS^         4        € 

En  primero  de  junio,  cuatro  nñl  qui* 
nientos  diez  y  siete  marcos  y  una 
onza .-...•.• <j,Si7  i 

En  quince  de  junio ,  cinco  mil  dúá- 
ciento^  cuarenta  y  cuatpo  marco»  y 
cuatro  onzas.   ...;....  ^  ..  ,     S244         4 

En  cuatro  de  julio,  cuatro ^l  cuatro* 
cientos  sesenta  y  siete  marcoa  y  dos 
onzas. .^     4467  ^ 

En  veinte  y  ocho  de  juli^/ mH  cjlii- 
nientos  ochenta  y  dos  marcos,  do»         * 
onzas  y  dos  ochavas,  •  •  .  •  .^ .  ;  .     iSB%         a 


Total  hasta  este  cUa.  •  .  •  »-• ..  .  4o5o6        6         6| 


1^1 
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Pliarlia».     Itfirfoi,     Otaiaf.     Ocliiras. 


ín  los  dias  9 ,  1 1 ,  1 3  y  1 5  de  se- 
tiembre   se    sacaron    de   ciento 

■  veinte  y  cinco  arrobas  y  seis  libras 
de  metal  riro  menudo,  que  se 
oebaron  y  aBnaron  sobre  cuatro- 
cientas sesenta  y  cinco  arrobas  y 

^   ocho  libras  de  plomo  pobrc^  diez 

Íy  ocho  planchas,  que    pesaron 
cuatrocientos   cincuenta  marcos 

y  cuatro  onzas*  .  , 18       45o     4 

£ñ  los  dias  desde  el  a  al  3  1  inclu- 
sive del  mes  de  octubre  se  saca- 
ron de  catorce  arrobas  y  quince 
libras  de  metal  rico  menudo  y  de 
doscientas  cuarenta  arrobas  con 
veinte  y  dos  libras  de  plomo-po- 
bre; y  de  dos  mil  ocliocientas  cin- 
cuenta y  ocbo  arrobas  y  seis  libras 
de  plomo-plata,  noventa  y  nueve 
planchas,  que  pesaron  once  mil 
seiscientos  diez  y  siete  marcos, 
tres  onzas  y  seis  ocbavas*  .  .  .  , 

tn  los  dias  desde  el  ^  al  29  inclu- 
sive del  mes  de  noviembre  se 
sacaron  de  doscientas  cuarenta  y 
tres  arrobas  y  quince  libras  de 
plomo  pobre,  y  de  tres  mil  dos- 
cientas una  arrobas  y  diez  y  nue* 
I  ve  libras  de  plomo-plata,  ciento 
once  planchas,  que  pasaron  diez 
mil  setecientos  setenta  y  dos  mar- 
cos y  siete  ochavas iil    1077a 

Sn  los  días  desde  1.^  á  22  inclusive 

de  diciembre  se  sacaron  de  diex 

y  ocho  arrobas  y  cinco  libras  de 

o  menudo,  y  de  cierna 

68 
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ochenta  y  ocho  arrobas  y  dies  li- 
bras de  plomo  pobre,  y  de  mil     .;..:.     ')/  .\, 
ochocientas  oclicntft' y  ckího  arro- 
bas y  veinte  y  cuatro  librarfidbi 
plomo-plata,  sesenta  y  noemptao*: ' 
chas,  que  pesaron  cuatromlitiiiH^ ' ' 
trocieotos  diez  marcos  ikcua^i .  *    .:f¡  ..    ^  i¿.  u:. 
ochavas. •  •  •  ■¿v..:»iu<  ««  o^r-  ^^to  ,    r  ,    1 

¿97  a7aSo     \  . 
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En  los  dias  desde  el  9  al  sl6  iodu-.  .  .•  ^' 
si  ve  de  febrero  se  sacaron!  dei  las. 
dichas  minas  de  Guadalcanal  :y 
de  las  de  Cazalla  de  ciento  cuá** 
tro  arrobas  y  seis  libras  de  plomo 
pobre,  y  mil  cincuenta  y  tres 
arrobas  y  diez  y  ocho  libras  de 
plomo-plata,  cuarenta  y  dos  plan- 
chas, que  pesaron  dos  mil  coa* 
renta  y  nueve  marcos,  siete  on- 
zas y  seis  ochavas.  •...••••.    4^     21049 

En  los  dias  desde  el  4  al  %S'  inclu- 
sive de  marzo  se  «acarón  de  las 
dichas  minas  y  de  cuarenta  y  una 
arrobas  y  seis  libras  de  plomo  po- 
bre, y  mil  diez  arrobas  y  quince 
libras  de  plomo-plata,  treinta* y 
cinco  planchas,  que  pesaron  mU 
novecientos  cincuenta  y  seis  mar- 
cos y  cuatro  ochavas.  .  .,•..  .  .     35     1956 

En  los  dias  desde  el  2  al  ao  de  abril 
inclusive  se  sacaron  de  lasan-' 
mas  de  Gua^lalcanal  de  ocho,  ar- 
robas y  nueve  libras  de  metal  ri- 
co menudo,  y  de  noventa  y  imtve 
a  rrobas  y  diez  y  seÍ8  libcds  dei(íl6-> 
mo  pobre,  y  cuatrocientas  treior>  ,    -     .  ^.i 


36     17^4      7 


DE  LAS  MINAS.         SSg  1 
ta  y  ana  arrobas  con  tViez  libras  • 
de  plomo- plata,  veinte  [>landia8| 
que  pesaron  mil  ciento  nov<*nta  y 
Hueve  marcos,  claco  onzas ,  cua- 
tro ochavas 20      1190 

los  dias  desde  el  24  al  3i  de 
^mayo  inclusive  ae  sacaron  de 
Woce  arrobas  y  diez  y  siete  libras 
de  plomo  pobre,  y  setecientaa 
«esenta  y  una  arrobas  con  tliez  li-  < 

bras  de  plomo-plata,  veinte  y  seis 
planchas^  que  pesaron  mil  sete- 
cientos treinta  y  cuatro  marcos, 
•siete  onzas.  ,...•..,,..  , 
d  los  dias  desde  el  1.^  al  nj  de 
junio  inclusive  se  sacaron  de 
ciento  treinta  y  una  arrobas  y  dos 
libras  de  plomo  pobre  ,  y  nove- 
cientas setenta  arrobas  con  quince 
libras  de  plomo-plata,  treinta  y 
llueve  planchas,  que  pesaron  dos 
mil  setecientos  noventa  y  cuatro 
marcos,  seis  onzas  y  una  ochava,  89  ^794 
b  los  dias  desde  et  4  al  18  iuclu- 
•ive  del  mes  de  julio  se  sacaron  de 
treinta  y  cinco  arrobas  y  quince 
libras  de  metal  rico  menudo,  y  de 
ciento  ochenta  y  cuatro  arrobas, 
fcon  tres  libras  de  plomo  pobre,  y 
quinientasqulnce  arrobas  y  vein- 
te libras  de  plomo-|)lata,  veinte  y 
ocho  planchas,  que  pesaron  mil 
,  •eiscientos  cincuenta  y  seis  mar- 
Icos,  seis  onzas  y  dos  ochavas. ,  , 
5ii  los  tlins  I,*'  y  24  de  agosto  se  sa- 
caron de  doce  arrobas  de  metal 
rico  menudo,  y  de  cincueuia  arro* 

lomo 
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noTenta  y  cuatro  maroot»  dnco 

onzas  y  cuatro  ochabas.  •  .  •  •  i       5         94       5       4 

En  los  dias  26,  27,  a8  y  3o  de  ae- 
tiembre  ae  sacaron  de  cuarenta  j 
ocho  arrobas  y  cinco  libras  de 
metal  ricomenudo,  ydedoscien* 
tas  treinta  y  tres  arrobas  condes 
libras  de  plomo  pobre,  trece  plan* 
chas,  que  pesa  ron  doscientos  vein- 
te y  dos  marcos,  siete  onzas  y 
cuatro  ochavas t  •  .  •     i3       a%%       7       4 

En  losdias  3,  4,  5,  7,  9,  10»  1I9 
la,  14,  i5,  16,  17,  19,  ai,  ao» 
a3,  24,  a5,  a6  y  a9  de  octubre 
se  sacaron  de  ciento  diez  arrobai 
de  rico  menudo,  y  de  quinientas 
veinte  y  seis  arrobas  veinte  y  dos 
libras  de  plomo  pobre,  y  mil  cien- 
to  veinte  y  cinco  arrobas  con 
veinte  libras  de  p1omo-*plau,  se- 
senta y  seis  planchas,  que  pesa- 
ron tres  mil  setecientos  veinte  y 
cinco  marcos,  cinco  onzas  y  cua- 
tro ochavas. 66     3728       5       4 

En  los  dias  4,5,6,7,8,9,  11, 
14,  i5,  18,  20,  22,  26  y  27  de 
noviembre  se  sacaron  de  ciento 
treinta  y  una  arroba  dos  libras 
de  plonx>  pobre,  y  de  mil  seiscien- 
tas diez  arrobas  con  quince  libras 
de  plomo-plata,  sesenta  piancbas^ 
que  pesaron  cuatro  mil  cuatro- 
cientos setenta  y  siete  marcos, 
cinco  onzas  y  cuatro  ochavas.  •  .     60     4477       ^       4 
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En  los  dias  a6  y  m8  de  fi 
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sacaron  de  doscientas  setenta  y 
dos  arrobas  y  cinco  libras  de  pío* 
mo* plata ,  nueve  planchas »  que 
pesaron  quinientos  treinta  mar* 
eos  y  una  onza.  .  •  .  •  ^-^  .  «  •       9         53o       l 

En  los  dias  i.°,  3,  4,  5,  6,  7  y  8 
de  marzo  se  sacaron  de  setenta  afo- 
rabas y  siete  libras  de  plomo  po- 
bre, y  ochocientas  Cinco  arrobas 
de  plomo-plata,  veinte  y  nueves' 
planchas,  que  pesaron  mil  qui«* 
nientos  veinte  y  cinco  marcos  y 
dos  onzas 29       iSdS       a 

En  los  dias  10,  12,  1 3,  16,  19,  ao, 
a  I,  22 ,  23  y  24  de  mayo  se  sa- 
caron de  diez  y  siete  arrobas  y  tres 

libras  de  plomo  pobre,  y  de  mil      

ciento  setenta  y  cinco  arrobas  y 
veinte    libras  de    plomo-plata, 
treinta  y  nueve  planchas,  que  pe- 
saron dos  mil  quinientos  cuareiH  > 
ta  marcos  y  dos  onzas.  .«...«     39       2540       a 

En  los  dias  24,  28,  29  y  3o  de  ja- 
lio  se  sacaron  de  ciento  ochenta 
y  nueve  arrobas  y  veinte  libras  de 
plomo-plata,  seis  planchas,  que 
pesaiDn  cuatrocientos  cuarenta  y 
siete  marcos  y  seis  onzas;  •  .  .  >       d         447       6 

En  los  dias  i  .^  2,  7,  8  y  9  de  agos* 
to  se  sacaron  de  diez  y  nueve  ar- 
robas y  tres  libras  de  plomo  po<- 
bre,  y  de  trescientas  cuarenta,  y  .  . 

una  arrobas  de  plómo-pTata,  doce 
plapcha«i,  que  pesaron  setecientos 
ochenta  y  cinco  marcos  y  dos 
onzas. xa         78S       a 

En  los  dias  10, 12,  i5,  17,  20, 24, 
26  y  3o  de  setiembre  se  sacaroa 
delasminasdeGuadalcaoal^do  .     '.;;?»  [i 
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la  deCazalla^de  doce  arrolm.y     — f .»:  i  .. 

diex  libras  de  metal  rícomeim- 

do,  y  de  cincuenta  y  seis  arrofaM 

con  veinte  librasde  plomopoliDai.:.'.:    .>]. 

y  setdtientactesentsij  dotatro-t  .... 

bas  y  diei  libras  de  plomo-plata,' 

veinte  y  ocho  planchas,  qoe.pe*' 

saron  mil  ciento  ochenta  y  <áiioo 

marcos  y  dos  onzas. «     aS-       ti85 

En  los  dias  a  y  7  de  octnbivaoaa^ 

carón  de  doce  arrobas  d«; (metal: 

rico  menudo,  y  de  sesenta  y  seis  .  v- 

ar robas  y  ñneve  libras  de  plomo  .  .  . 

pobre,  y  n  oe ve  arrobas  con  quia*  ■    . 

ce  libras  de  plomo-plata  ^ciialro' 

planchas,  que  pesaron  ciento  on 

marcos. .••  •  .       4      -    i#i 

En  los  dias  la,  i3,  i5,  18,  aa  y 

üS  de  noviembre  se  sacaron  de 

doce  arrobas  y  dies  libras  déme*    .... 

tal  rico  menudo,  y  de  cincuenta  -m 

y  siete  arrobase,  diex  ^  nueve  Th 

bras  de  plomo  pobre,  con  cuatro^ 

cientas  diez  y  nueve  arrobas  de 

plomo-plata,  diez  y  siete  plan- 
chas, que  pesaron  mil  doecáentoa    . 

ochenta  y  seis  marcos,  una  onnu  :  17  2a86 
En  treinta  y  una  de  diciembre  se  sa* 

có  de  treinta  y  una  arrobas  y  dies  . 

libras  de  plomo-plata,  una  plan- 
cha que  pesó  sesenta  marcos  >y* 

dos  onzas. 1  i^i-     •  t  60 


'  145       8461 
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En  los  dias  4,  7,  9,  la,  14^  16  y 
18  deeneio  se  sacaron  de  b 
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ñas  <Ie  Guí^ilakaoal   y  de  la  de  '' 

Cazalla  el  día  iii,  de  veinte  y 
iiele  arrobas  diez  y  seis  4Íbras  de 
plomo  jK>bre ,  y  novecientas  no- 
venta y  nueve  arrobas  de  plo- 
mo-plata, manta  y  eels  plaochas, 
que  pesaron  dos  mil  treinta  y  doe 

marcos  y  íIos  on/.as •  ,  ,     36  2o3a 

En  2  y  de  feI)rero,  dese&enia  y  coa- 
,  tro  aiTobas  y  cinco  libras  de  plo- 
I  ino- plata  se  sacaron  dos  plan- 
chas, que  pesaron  ciento  setenta 
í  y  un  marcos  y  dos  onzas,  i  w  *  ,  a  171 
En  los  dias  2,3,5,6,8,  lo  12,714 
f  de  marzo,  de  las  minas  de  Gua- 
P  dalcanal  y  de  la  de  Cazalla  se  sa- 
r  carón  de  seiscientas  una  arrobas  y 
veinte  libras  de  plomo-plata,  diez 
y  nueve  planchas,  que  pesaron 
mil  cuatrocientos  diez  y  ocho 
marcos  y  cuatro  onzas.  .  *  *  .  .  19  1418 
En  loe  dias  14,  iS,  18,  21,  22, 
24  y  27  de  abril  se  sacaron 
de  quinientas  setenta  y  ciiatio 
arrobas  quince  libras  de  plomo- 
plata  ,  diez  y  ocho  planchas,  que 
pesaron  rail  seiscientos  ocho  mar- 
cos y  cinco  onzas.  ..,..,,.  18  1608 
íEn  los  dias  desde  el  2.  al  3o  de  ma* 
yo  inclusive  se  sacaron  de  no- 
vecientas arrobas  quince  libras 
de  plomo-plata  ,  veinte  y  ocho 
planchas  ,  que  pesaron  do6  mil 
trescientos  diez  y  siete  marcos  y 

cuatro  onzas 28  a3i7 

los  dias  desde  el  2  al  27  de  Jn- 
nio  inclusive  se  sacaron  de  diez 
arrobas  trece  libras  de  plomo  |xh  íJ 

hre,  y  de  sete*^  *  H:lienta  y  tres 


í 
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En  treinta  de  setiembre,  tres  mil  sete- 
cientos 'Weve  liíaícos,  seis  otítolt*^ '^  '•  '^^    ^í. üu    í.-^.  ^^^ 
cuatro  ochavas.  .  .  .  /*J  .  í^'í^^y  .^''SyftíJ '^     6    i-'^'A.    I 

En  diez  y  ocho  de  octubre,  tret  mii  í  i 

ciento  veinte  y  un  marcos  y  siete 
onzas .  .  :".'\  v    *3íáfr';^»    ty      v  :      T 

En  veinte  y  seis  ^el  misitid,  dbtóeii^    '    *'•   '"--  '(  f^i    .    > » 
t»  cincuenta  j  tres  marcos,  cnatro  ^-  '  '  '^^'  ^^    •  '  *   ; 
odBavas.  .  .  ......  .  .  .  .  -  .  *      ,aS3    .  4 

Ea  Veinte  y  si^te  del  mismo ,  mil*  no- 
vecientos sesenta  y  dos  marcos,  tres 
onzas. ;.    i^la         5 

En  siete  de   noviembre  ^  trescientos 

noventa  y  seis  marcob  v  P^.^T:''    396'^'*  ^ 

En  treinta  del  n^smo,  idos  mil^dos^ 
¿lentos  cuarenta  y  seis  marcos,  sie- 
te onzas  ,  una  ochava; ..  \  .  ..   .  .     2046         7         'I 

En  trece  de  diciembre ,  mil  quinien- 
tos diez  marcos,  ttna  onza.  .  '.  .  .  .     i5io         I 

En  veinte  y  cuatro  del  mismo ,  túatro 

mil  un  marcos ,  cuatro  onzas.  .  .  .    4^^^         4 

Total  del  año  de  iSS^ $3437         3  5 

AÑO  i558.  ■   •  •  •     ■    "'''^^'^'^   ' 

En  trece  de  enero,  cuatro  mil  cua-^ 
trocientos  treinta  y^ocho*marco$;6e.is  "  ^ 
onzas  y  cuatro  ochaváa  ;  J '.  . '.''.'^  ^4ij.38         6    '     4 

En  veinte  y  ocho   y  veinté'y  niie^é    ' 
del  mismo,  cuatro  mil  novecientos  • 
veinte  y  dos  marcos  y  seis  onzas.  .     49^^         ^ 

En  once  de  febrero,  cinco  mil  tres- 
cientos cuarenta  y  cinco  marcos- y  • 
cinco  onzas,  ....."..  .'.;'.  . .'   5345     *    '5' 

En  siete  de  mar¿),  siete  mil'detíto 
cincuenta  y  siete  marcos  y  cuatro 
ochavas. '.  .     7^5?  4 

"^o  diez  y  nueve  de  marzo,  cuatro  mil  ^  ' 


DE  LAS  MINAf.;:  '  / -^35 
Cinco  marcos  y  seis  onzas 4^o5         6 

En  treinta  y  uno  del  mismo ,  cuatro 

mil  veinte  y  cuatro  marcos.  ....     4^^4 

En  diez  y  ocho  de  abril,  cuatro  mil  . , 

setenta-  y  cinco  marcos  y  .cinco.pQr  .  ; . 

zas ,..   .  .  *  .  .4^75     ,.  .5.  , 

En  dos  de  mayo ,  cinco*  mil  noventa 

y  seis  marcos  y  siete  on^s.  .  .  ...     6096         7 

En  catorce  de  mayo ,  cinco  mil  dos- 
cientos catorce  marcos,  uxia  onza  y 
cuatro  ochavas.  ............  ^  .  ^^14.  .    .  '.  ..     .4 

En  primero  de  junio^  cinco  mil  cua-    • 
trocientos  sesenta  y  s^is  marcos,  seis 
onzas  y  cuatro  ochavas.  ......     5466         6         4 

En  veinte  y  cinco  del  núsmo  9  cuatro  r 
mil  cuatrocientos  .cimcqepta  y.  cua-  v; 
tro  marcos,  cuatro  onzas  y  cuatro 
ochavas. 44^4         4         4 

En  diez  y  ocho  de  julio,  dos  .1118  qui-  . 

nientos  sesenta  y  seis  4áiarmi  y  dos  .'  f.;t;  .  i.; 

onzas. ,  •(*  «  «rr.':*  >     %%^^.       .^     .     > 

En  diez  y  sietei^^ep)))re«  mil  tresr  .    .  .    .  ;  xi  >  .  .    m 
cientos  ochenta  y  seisiimareoÉ^^jBÍiete  • )    .    >;     * 
onzas  y  cuatro  ochay^a.  *.•....     i386         7         4 

En  veinte  y  dos  de  octujbré^  dos.mil 

novecientos  veinte  x(]|0t:yxM:  «y, (ii^is-       .     :  ,    ..  /    .' 

onzas ♦■ .  r'v.,,  .  .  ..    :S940    '    .  6w       . 

Edcatoreede  n0fiembr^,.cu9tix>.mil    /    *  .  /  :  -.,,1 

^-    -V6Hi«&-y  ocho  mareos  y  tres  onzas. .     4028         3 

En  cinco  de  ¿cíembre ,  cuatro  nül 
• sesentay  éiMsibarcbs y  cincoonzas.     4067          5 

En  treinta  y  uno  de  diciembre,  cuatro 
mil  novecientos  cuarenta  y  un  mar- 
cos y  tres  onzas 494^  ^ 


Total  del  año  de  i558 74^13         3 
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cíentas  cuarenta  y  do6  arrptiaa  de 
plomo-plata  ,  treinta  y  cuatro 
planeas,  cpiepesaiqp  mil  tres- 
cientoe  sesenta  y  cinco  marceo;  .  '  $4  >  ^^6|S 

En  i.^^de  febrero  se  sacó  d^-ñetear»  .       . 
robas  de  granalla ,  cinco  de'  Um-      ' .  : 
piadiiras ,  y  cinco  marcos ,  Cuatro 
onzas  de  plata  fina  sacada  de  plo- 
mo pobre  hecho  greta,  desde. ap     , 
de  octubre  hasta  4  de  noyi^mbre. 
anterior,  una  plancha,  que  peK^.<. 
cuarenta  y  dos  marcos  y.  sos  on^ 
zas  ••••••••••■•-^•ft       f         ÁJSk 

En  los  diasdesde  el  7 al  28  de  abril 

inclusive  se  sacaron  demil.^bo-  «    .  , .      . 

to  cincuenta  y  tres  i^rrolias  y  jos 

libras  de  plomo-plata,  (rcánt:^  y   ... 
cinco  planchas,  que  pesaron  doe 
mil  ciento  ochenta  y  cuatro  mar- 
cos.   •-.•.,  '>j  I  •  .(35'.  .^2v4' 

En  los  dias  a, 4,  6  y  8  da.  tttiyQ.;.,  .    . 
se  sacaron  de  veinte  y  uiia  HüOtt   >       -  .:7  : 
bas  y  tres  libras  de  [doiBA.pobfe; :      ' 
y  cuatrocientas  tres  arixibaa  de. 
plomo-plata,  trece  plancbuSf  quí^ .  .m-i.- 
pesaron  quinientos  ^etenta.«|[Q^ha        ...  ....i; 

marcos  y  cuatro  onzas. ^3       5-3 

En  los  dias  20,  %S ,  aS^,  27  y  3i 
de  octuhi^  se  sacaron:  de  qui- 
nientas cuarenta  y  tres  arrobas  y 
quince  libras  de  plomo-plata ,  diez 
y  »ete  planchas  ,  que.  pesaron  T  vi 
mil  seiscientos  treinta  yueteaiar^  i »,'».,. 
eos  y  cuatro  onzas.  ...'••.•.     1^     j637 

En  los  dias  2  ,  6,  8,  lo»  »i»  a8  y 
29  de  noviembne  se  sacMün  ib  ¡    \,,^ 
las  minas  de  Guadalr  i<n. 

Cazolla  de  cinco  a«^  •  t 

nalIa,  tresarrob»» 


I\- 


os  LAS  MUTAfL  S^^^ 

diny  áete  arrobasdepkMtt)  Ákí  ' 

hre,j  aeiacieqtas  vcmte'y  ¿ote' **'■  ' 

anobasdie^ytíeteübrasdé^*"'''  '  :  ;    V  ''  ' 
mo-phta,  vdnte  pIancfik8,^q[iMJ''  ^-  '*    ^'    ••   ••'' 
pesanm  mil  cuatrocientos 'sesóiMí'^  ''^'  >  "'    - 

y  cuatro  marcos. '.  .  .  V  ^     14^  ^ 

En  loi  d¡asa,5,7,  ii/í*5HS'^  ■.:■ :  v  ^í ,  .í.n,.;.r  :.':,i:| 
18,  210  y  a3  de didembfé**efali¿"'*"'^'^''''  ,'^Mtnr^i  ^oui  : 
carón  de  diez  y  seb  ai!W»é"ik^^^l  -"'P  ,  *.^i?'»ni;l<|  » 
quince  libras  de  rico  md&udbl'y-  ^'*''    •--  í*  vom  Ium 

deseéenta  y  uña  arrobas  con  nne^ 

delibras  de  ¡domo  pobre,;  y  mií      *     '    '  ;  '  "'\ 

cuarenta  arrobas  y  veinte' libras  '  ,. 

depk>mo-plata,procediái'HQ'las.' '    *..!    '  , 
muías  de  Guadalcanary';QK¿";  ^''''  ' 
lia ,  treinta  y  tres  plañeras^  que 
pesaron  núl  quinientos  Triñíte:  y     . 
odio  marco^y  siete  ^Qpaasí  y  ¿i^'  "  ' 
tro  ocbavaá¿  .  ;  .  "  V  .  ,  %. .  %  ;    3^     jS^^        -      ¿ 

'  1 53    8800        5      4 
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-ílv' 

til  .  .  .'.í 


En  los  días  a4r,  a6/a9  y  *3t*dfe' 
enero  se  sacaron  de  dies  '^  octó  ' 
arrobas  y  quince  libras  de. piorno 
fóbn  y  cuatrocientas  ochenta  y 
tresarrobas  y  veinte  libr^dé^liP   ' 
mo-phta ,  catorce  planchasJif  4u6 ' 
pesaron  quinientos  tiein^  y'^'    / 

„"«»?• .'•  .     14      536 

En  los  días  3,  ao,  aa,  a6,  a8  de  íeí- 
brero  se  sacaron  dequüide  arA>p' 
bas  y  diez  y  ocho  libras  db  j^omo 
pobre,  y  quinientas  cidcüctaCa  y  *  ' 
mía  arrobas  y  quince  libnls  de 
plonio-{data ,  procedido  de  los 
terreros  que  bcüaeficiaba  Gofuélió  ' ' 

69: 
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Sconop,  diez  y  eiete  planchas, 
que  pesaron  ochocientos  noyea- 
ta  y  seis  marcos  y  cinco  onzas.  .     17       896  5 

En  los  días  desde  el  a  al  3o  de 
marzo  ee  sacaron  de  mil  nove- 
cientas  setenta  y  seis  arrobas  de 
plomo-plata,  procedido  de  los  fc^  > 
feridos  terreros,  cincuenta  y  sie- 
te planchas,  que  pesaron  dos 
mil  novecientos  siete  marcos  y 
cuatro  onzas,  *.••..,....     S'j     2907  4 

En  los  días  desde  el  2  al  17  de 
abril  iticlusive  se  sacaron  de 
mil  doscientas  cuarenta  y  pna 
arrobas  y  diez  libras  de  plomo- 
plata,    procedido  de  los  dichos 

terreros,  tirinta  y  ocho  planchas,  ^ 

que  {tesaron   dos  mil  treinta   y  ,  ^^f,^  ^,^ 

oclio  marcos  y  dos  onzas.  ....     38     2o38  ^ 

Eh^o  de^ji^cwtq^  se  sacó^de  veinte 
y  cinco  arroba»  y  diez  libras  de 
,.  jdooxhpktay-prociBdido  de  la  mi- 
na de  Cazalla,  una  plancha ,  que 
pesó  cuarenti  y  cuatro   maceos 

y  cinco  onzas. ,.^.  ^j.  ,^     .1  >^    ^         5 

En  los  dias  i.^,  3,  18 ,  ;¡^f)^  ¿4i,  V.  '/,  7/ 
26  y  28  de  setiembre  se  fac^n 
de  veinte  y  cinco  arrob^  y  diez, 
libras  de  plomo-plata,  pxjce^dal.i      ...  ,. 

de  la  mina   de  Cazdla^Vom--  j^,        » 

mentas  cincuenta  y  tres  wrob^ 
también  de  plomo-plata ,  proce- 
dido de  las  minas   de  Guadal-*    j  \ 
canal,  diez  y  siete  planchas,  qj^ie         •  ^, '         ; 
pesaron  mil  quinientos  siete  mai>'   ^ 

)   eos  y  seia  onzas \.   ,  /  .  ,     i*^  ^   ij»^ 

En  los  dias  desde  el  2  ¿I  3  x  ^e 
octubre  inclusive  se  sacaron  de 
nueve  arrobas  quince 
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I  pTomo  pobres  y  niil  cuatrocien- 
tas do§  arrobas,  diez  libras  de 
plomo-plata ,  cuarenta  y  una 
planchas,  que  pesaron  tres  rail 
seiscientos  cuarenta  y  nueve  mar* 

CO8  y  siete  on^& 

£n  los  días  desde  el  3  al  29  de  no- 
viembre inclusive,  se  sacaron  de 
mil  ciento  quince  arrobas  de  plo- 
mo-plata, treinta  y  tres  planchas, 
qtie  pesaron  dos  mil  setecientos 

iin  marcos  y  seis  onzas 

£n  I06  dias  desde  1.**  al  24  de  di- 
ciembre inclusives  se  sacaron 
de  ocho  arrobas  de  plomo  pobre, 
y  quinientas  veinte  y  siete  arro- 
bas, y  veinte  libras  de  plomo-pla- 
ta, diez  y  siete  planchas  que  pe* 
saron  mil  trescientos  cuarenta  y 
un  marcos  y  cuatro  onzas.   •  ,  . 


41     3649 


7       r] 


33     2701 


17     1341         4 


b* 


a35   1 5653 


ANO  1 566. 


Marco  i.    Oumb.    Odia-^^af- 


Según  relación  dada  por  los  oficiales 
de  S.  M,  en  28  de  bebrero  de  mil 
quioientos  sesenta  y  jseis ,  consta  ac 
remitieron  á  les  de  la  casa  de  la 
^  Contratación   de  Sevilla   cinco  mil 
noventa    y   cuatro  marcos,  cuatro 
r  onzas  y  siete  ochavas  y  seis  mara- 
I     vedis  de  plata  fina,   procedentes  de 
li    las  minas  de  Cuadalcanal,  Azuaga, 
Berlanga,  y  Alanis,  y  del  asiento 
de  Mosen  Antonio  BotcUer,  y  do 
setecientos  once   marcos  que  esta- 
ban en  la  caja ,  y  cuya  afinación  se 
hizo  desde  8  de  enero  hasta  i^^^^e 


^iíL    l»4l^ 


k 


55o  Producto    * ' 

hebrero  de  dicho  año-  •.,..,-     5og4        4         7 

Segnn  otra  relación  fecha  ocho  de 
mayo  del  referido  año,  ae  remitie- 

'  ron  á  I06  dicho»  oficiales  de  la  casa 
de  la  Contratación,  en  a3  de  mar^o 
y  en?8  de  mayo ,  tf ^  mil  quiHien- 
to8  sesenta  y  cuatro  marcos^  tres 
onzas  y  un  cuartillo  de  plata ,  de 
las  reteridas  minas,  y  cuya  afina- 
ción se  hizo  desde  ü  de  marzo  has- 
ta siete  de  abril  de  dicho  año.  .  .  ,     3564         ^  ^ 

Según  ^a  relación  feí^ha  dos  de  nc- 
yieojbre  del  expresado  año  de  1 566 
consta  se  remitieron  á  loi  o6ciale$  '*''    **¡  ' 

de  la  casa  de  la  Contratación  de 
Sevilla,  en  14  de  setiembre  y  di- 
cho dia  dos  de  noviembre ,  dos  mil 

seiscientos  seis  marcos  y  una  onza»  i<****  1 /">  |  ¡   '^'^^^^Jfj 
que  se  afinaron  desde  9 idéifetiém-'  ^' 

bre  plasta  ft4'de  dCCübre  ele  dicho  .      i 

anor  ,•...-•••--*--*..     a6o6         i 

^y  otra  lüelacion,  fecha  3 1  de  diciem-  "     . 

bre  del  expresado  año  consta  se  i^e^         ^ 
mitieron  á  dichos  oficiales,  en   a3"    **'    - 
^de   diriembre^  mil  treinta    y   un  ^  _, 

marcos  dos  onzas  de  plata  fina,  que  'I   *'-  '  ^^^9\ 

se   afinaron  desde  18  de  noviem-  '    **^         '•    "  •^ 

bre  hasta  ^4  de  diciembre  dedi*      '  -♦  .iip 

cho  año-  .  *  .  .  .  i  .  t  <  t  .  .  .  »  ^     io3i 


j'i 


12296  i  i 


AÑO  iS6r.'      • 

Por  otra  relación,  su  fecha  28  de  he- 
brero de  1 567,  constase  afinaron 
destle  2  5  de  enero  hasta  lá  ' 

brero  mil  cuatrocientos 
y  un  OMircoSy  una  on 


¿a 


IIELA81UNA&  55r  i       " 

Tas  de  plata  fina  que  ae:  itoátfeíoii 

á  loa  onciales  de  la  caaa  de  la  Gcm^  - 

tratación  de  Sevilla;  loa  ocfaocieKi-i 

tos  cincuenta  y  cincornoffcos»  oínr*.  : 

co  onzas,  seis  ochavas  5  en  7  de  lie». 

brero,  y  los  quinientos  norenta-y        •    - 

cinco  marcos  en  4  ^^  abnL  j  ;  .  .    -iJ^k 
Por  otra  relación  fecha  ■  postrero  de 

abril  de  dicho  año,  consta  se  remi- .  .  . 

tieron  á  los  referidos  ofidales* eo;4  > ! 

de  abril,  mil  cuarenta  marcos^  y 

cuatro  onzas  de  platas  fina,  ^qoe  se 

afinaron  desde  3  hasta  18  dd  mea 

de  marzo  de  dicho  aoa  .  •  •  .  ^  .     1040 
Por  otra  relación  fecha  posttfvo  de  c;      J. 

octubre  de  mil  quinientos  aosenta  y^  m^  >>. 

«fte,  consta  qne se  afioarctfi.deide 

'"pruneró  de  setiembre  hasta  yrinte 

j  cuatro  del  referido  mes  de  octu-- 
**'DnS  sdscientos  catorce  marcos  de 

plata  fina , e   .-  ^*^'i  U 

Por  otra  relación  fecha  postrero  de^ 

octubre  de  mil  quinieiltDc^i(Qa9Dtl|  y  ;  ,^,  ..  f;:'      i  i 

ñete,  consta  que,  desde  veinte  y  cüar ; 

tro  de  noviembre  hasta  primero  4^       ) 

diciembre  del  referideailQ»  ite^afiínj .       , 

naron  mil  ciento  once  maocoa  y! 

dos  onzas  de  plata  filia». ••  t  »  •     11  iü 


.     ■  r     « 


y  ?j:j 


4ai6 


AÑO   1S68.. 


Por  Otra  relación  fecha  fjptítffpijfí  de.h^ 

brero  de  mil  quinieQtoa^eswta  y  .  ^     .' 

ocho,  consta  que,  deidek^l.fflMlti0í;  •;•        .       'j ,    1 
hasta  el  trece  del  dic^;|^es^!ijrM«ito!i      -kím-i.íu  -  :i 
se  afinaron  en  las  mjgomi^Pe'QilMírii: 


I.Í..        ..f  Vill 


j   4alcaaal  yeinítf:  plandw  ^  v¥^'.^vmi^^  ^  toi. 


55a  Producto 

fina,  que  pesaron  mit  odmimtot 
diez  y  odio  marcos  y.uñá  óma.  .     1818 

Por  otra  relación  fecha  poBtréro  dé 
junio  [  de  dicho  año-,  oooáta  iqne 
desde  cinco  á  catorce  de  mayo^  se 
afinaron  en  las  referidas  minas  din  ••  •  • 
y  nueve  plandiás  de  plata  fina,  qne 
pesaron  mil  doscientos  veinte  mar^ 
eos  y  seb  onzas  ..•-•.•.••••     i^ao 

Por  otra  relación  de  postrero  de*  oc* 
tubre  de  mil  quinientos  sesenta-  y 
o<;ho ,  consta  que  desde'  üiis  hasta 
quince  del  dicho  mes  y  año  se  afi- 
naron qn  las  refiaridas  minas* veinte 
planchas  de  plata  finaf^'que  pesaron 
ochocientos  ochenta  ysiéte  maírcbs^  > 
y  ¿ete  onzas.  •  •  .  .:;...  ¿  .  .       S8f  ' 


ANO  :i  569, 


Pe»*  otra  relacbn  fecha  postrero  de 
helnero  de  mil  quinientos  sesen- 
ta y  nueve ,  consta  que  desde 
veinte  y  cuatro  á  veinte  y'orfaoklel 
mes  de  enero  de  dicho  afño  áé  afi-* 
naron  en  las  expresadas  minas  do- 
ce planchas  dé  plata  (i na,  que  pesa- 

.  ron  cuatrocientos  ochenta  y  tres 
marcos 

Por  otra  relación  fecha  cuatro  á¡í' 
mayo  de  mil  quinientos  sesenta  y 
nueve,  consta  que  desde  vrinte  y 
siete  de  abril  hasta  dos  de  mayo 
del  referido  año  se  afinaron  en  di- 
chas minas  doce  pk  '^f^ 
fina,  que  pesaron  q  9tlfcd 


21026 


483 


marcos  y  dos  onx  ^ 


.,.i, 


^^B         DE  LAS  MINAS.  553 

Por  otra    relación  fecha  postrero  de 

junio   de   m'it    quinientos    sesenta 

y  nueve,  consta  que  desde  siete  dm 

I  mayo  hasta  veinte  y  nueve  del  re- 
ferido junio  se  afinó  una  placha 
fina,  que  paaó  quince  marcos  y  tres 

onzas •   *   .  « 

Por  otra   relación  fecha   postrero   de 
agosto    de    mil    quinienros    sesenta 
I    y   nueve  consta  que  desde   cuatro 
hasta  once  de  jnlio  dd  dicho  año, 
se  afinaron  en  l:is  nviíjai  de  Gua- 
i'  dalcanal  trece  pbncliag  de  plata  fi- 
na, que  pesaron  seiscientos  cincucn* 
ta  y  cuatro  marcos,  cinco  onzas.  .  . 
Por  otra  relación  de  postrero  de  oc- 

ttubre  del  susoílicho  año ,  consta 
que  desde  diez  y  siete  á  veinte  y 
dos  del  mlsrno  mes  se  afinaron  en 
las  referidas  minas  diez  y  seis  plan- 
chas de  plata  fina,  que  pesaron  se^ 
tecientos  cuarenta  y  dos  marcos  y 
cuatro  onzas 


74= 


4 


¿409 


^ 


k 


ANO  1 570. 


Por  otra  relación  fecha  primero  de 
marzo  de  mil  quinientos  setenta 
consta  que  desde  catorce  fie  hebrc- 
ro  hasta  veinte  del  mismo  ^  se  afi- 
naron en  dichas  mu us  doce  plan- 
cfii<  de  plata  fina,  que  jicsaron  mil 
ac^í'  ' la tro  raarcrjs  y  tres  onzas» 

de  jx>strero  de  agos- 
año  consta  que  en 
isnx»  mes,  se  afina^ 
idas  minaa  dí)6  pían- 
70 


1074 


días  de  plata  que  pesaron  ciento  rtrhtfrí    r-:m 

veinte  y  tres  marcos  y  cuatro  otisas.       i  a3         4 

por  otra  relacioo  de  postrero  de  oc- 
tulire  de  mil  quinientoa  setenta 
consta  se  afinaron  de  lo  que  proce- 
dió cíe  estas  minas  y  las  de  Camila, 
desde  diex  y  seis  losta  dic/.y  nue- 
Te  del  mismo  mes^  ocho  planchas 
de  plata  íina,  que  pesaron  setecien- 
tos ochenta  y  dos  marcos,  seis  onzas.       78a  6 

Por  otra  relación  de  posüiero  de  di- 
cieiubre  de  mil  quinientos  seten- 
ta consta  se  afinaron  de  lo  qiie  pn> 
cedió  de  las  minas  de  Guadalcanal^ 
deede  once  hasta  quince  del  mismo 
n>es,  doce  planchas  de  plata  fina, 
que  pesaron  mil  trescientos  setenta"'  )í!»  -<-  !  ., 
y  un  marcos  .....  -*  ü  >  .  .  .» 'i36i 


í'^^i       'í3 


ANO  1 57 1. 


Fór  otrasBacIon  de  postrero  de  fe* 

_brer9^^¿t^0jiJ[j¿^^  setenta  y 

uno  consta  que,  desde  veinte  y  nue- 
ve de  enero  hasta  ocho  del  referido 
febrero,  se  afinaron  de  loque  proce- 
cedió  de  dichas  minair)vdiiile^iB«'i  >  '1  . '  / 

chas  de  plata  fina,  qiM  {Marón  idos  'j)    If!     -<>  .« 

mil  doscientos  veinte  maárcós.^'.  .  1     aaao' 

Por  otra  relación  de  postrero  deoe**  •»  1 

tubre   de   dicho   añencbpstti-'  ique,      •  '  ^ 

desde  cinco  hasta  onícetdelveferidof'    i    '^    *  <| 

octubre,  se  a^anon  ¿e  Jo )  procedió  '         ni. 

dos  de  dichas  minas  quinoé  pkn^  ^i    '   .  <    >      : 

chas  de  plata  fina,  que  pesaron  dos  ^ 

mil  doscientos  noventa  y  trcv  mar-^  •     I  . '  * 

€08  y  seis  onzas.  •  .  -v^w  f.'-^t  rf--.i^yi,-^aa93. ■^i  ^.^6^^    .n 
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Por  Otra  relación  de  doe  de  enero  de 
mil  quinientos  setenta  y  dos  consta  '  ' 
que,  desde  seis  de  diciembre  hasta 
catorce  del  mismo  de  mil  quinien« 
tos  setenta  y  uno,  se  afinaron  de 
las  minas  de  Guadalcand  dies  y 
seis  planchas  de  plata  fina,  que  pe- 
saron mil  cincuenta  y  un  marcos.  .     io5i 


AÑO    157a. 


5564 


Por  otra  relación  de  postrero  dé  abril 
de  mil  quinientos  setenta  y  dos 
consta  que,  desde  diez  y  nueve  has- 
ta veinte  y  cuatro  de  marzo  del  mis- 
mo año,  se  afinaron  dé  lo  procedi- 
do de  dichas  minas  doce  planchas 
de  plata,  que  pesaron  mil  seiscien- 
tos sesenta  un  marcos  y  seis  onzas.     1661 

Por  otra  relación  de  postrero  de  oc- 
tubre de  mil  quinientos  setenta  y 
dos  consta  que,  desde  primero  has- 
ta cinco  de  setiembre  del  mismo 
año,  se  afinaron  de  lo  procedido 
de  dichas  minas  doce  planchas  de 
plata  fina,  que  pesaron  mil  ocho- 
cientos cincuenta  y  ochó  marcos  y 
seis  onzas .   • '    18S8 

Por  otra  relación  de  postrero  de  di- 
ciembre del  mismo  año  consta  que, 
desde  once  de  noviembre  hasta  diez 
del  expresado  diciembre,  se  afina- 
ron de  lo  procedido  de  dichas  mi- 
nas treinta  y  dos  planchas  dé  pla- 
ta, que  pesaron  tres  mil  ochocien- 
tos treinta  y  ñete  marcos  y  cuatro 
onzas. 1\''.  .  .  .  \    3837 

70 : 
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AÑO  1S73W 

Por  rekcion  feclia  postrera  de  junio 

tle   mil    quinientos  setenta   y   tres 

consta  que  demle  cuatro  de  mayo 

hasta  tres  del  stieodicho  mes  y  áño« 

se  afínamn  de  )o  procedido  de  Ibm 

minas  de  Guadalcanal,   treinta   y 

nueve  planelias  de  plata  Bna  que 

pesaron  siete  niíl  trescientos  diez  y 

ocho  marcos  y  dos  onzas* ^3x8  ü  ^ 

Por  otra  relación  de  postrero  de  octu- 
bre del    mtitno  ano,   consta   que, 

desde  veinte   y   tres  de   setieml>re 

hasta  tres  del  referido  mes  y  año, 

se  afinaron  de  lo  procedido  de  di- 
chas minas  trece  planchas  de  plata 

fina ,  q^ue  pesaron  dos  mil  diez  y 

•iece  marcos^ ^017  ^ 


V    /  in'ii. 


9335 


ANO  1S74J..  ./• 

Por  otra  relación  de  postrero  de  abril 
de  mil  quinientos  setenta  y  cuatro, 
consta  ^ue  desde  cinco  de  no- 
TÍembre  de  mil  quinientos  setenta 
y  tres,  hasta  veinte  y  dos  del  <TÍ- 
cho  mes  de  abriU  se  afinaron  de 
lo  procedido  de  las  referidas  minas 
veinte  y  tres  planchas  de  plata  fi- 
na, que  pesaron  dos  mil  doscien- 
tos ochenta  y  siete  mareos  y  tres 
onzas. 

Por  otra  relacioa  dte  posttw)  de  p 
^e  didio  aoe¿;HnpHMtá   que'  i 
Teinte  ▼  cuatrdft'^wate  y  od 


•^187 


DE  LÁ8  HIÑAS.  SSj   O'^^'-'^C^.  r' 

mayo  del  mismo,  se  afinaron  en  t    .      . 
las  referidas  minas  diez  planchas  d^  . 
plata  fina,  que  pesaron  mil  y  vein* 

te  marcos. lo^c 

Por  reTacioh  de  p(%m>  de  octubre  de 
mil  quinientos  setenta  y  cuatro 
consta  que  desde  veinte  y  dos  de 
setiembre  hasta  doce  de  octubre  del 
mismo  año,  se  afinaron  de  lo  que 
procedió  de  las  minas  de  Guadal'- 
canal ,  catorce  planchas  de  |data,  fi« 
na ,  que  pesaron  mil  doscientos  ocho 
marcos  y  cuatro  onzas. idc8        4 

45 15         7 


ANO     1S75. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  fetnre* 
ro  de  mil  quinientos  setenta  y  cin- 
co consta  que  desde  siete  hasta  ca- 
torce dd  mismo  mes  y  ^qp  ^  se.  afi- 
naron de  lo  procedido  de  dichas 
minas  diez  y  seis  planchas  de  plata 
fina,  que  pesaron  mil  ciento  noven- 
ta y  siete  marcos  y  dos  onzas.  ...     1 197 

Por  otra  relación  de  postrero  de  agos- 
to del  dicho  año  consta  que  desde 
veinte  y  siete  de  junio  hasta  dos  de 
julio  del  mismo ,  se  afinaron  de  lo 
que  procedió  de  las  referidas  minas 
doce  planchas  de  plata  fina  9  que 
pesaron  mil  marcos  y  dos  onzas.  •     looo 

Por  otra  relación  de  postrero  de  octu- 
bre del  mismo  año  consta  quedes- 
de  veinte  y  seis  hasta  veinte  y  nue- 
ve del  referido  mes  y  año  se  afina- 
ron de  lo  procedTidfo  de  dichas  nu- 
jias,  cinco  planchas  de  plau  fina, 


■  «•) 
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que  petaroa  dotcÍMÉorf  dlAll'i 

oot y  una  ooai.  .  •  ^'7\  í 'i 'V  í\':.'''  íiÉ#"  '^í- -ií;^ 


■f^ 
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ANO    1S76, 


Por  otra  relación  de  diez  j  eei§  de  ene- 
ro de  mil  quinientos  setenta  y  Beis 
conata  que^  desde  doce  hasta  diez  y 
aeia  de  didembre  de  mil  quiníentm 
aetenta  y  cinco,  se  añnaron  délo 
que prdbedió  délas  minas  de  Gua- 
dalcanal»  doce  jj^nchas  de  plata  £- 

■  na,  qní^  peaarao>  ariarientoe  veinte 
y  do6  marcos  y  tres  onzas.  .  .  •  •  .       ó^ü 

Por  otra  relación  de  postrero  de  febre*  y 
ro  del  dicho  año  consta  que,  en 
siete  del  mismo  mes  y  a¿o,  seafi- 
naron  tres  planchas  de  plata  fina, 
que  pesaron  trescientos  tulorenta  y 
cinco  marcos  y  seis  omsas.;;  ^  ;  *  .       S^S 

Por  otra  relación  de  postrero  dé  abril 
del  mismo  año  consta  qu^,  desde 
cinco  hasta  siete  del  dicho  mes ,  se 
afinaroá  ocho  Jilanchas  de  plata  fi^  ' 

na,  que  pesaron  tresdentoa  cin^ 
cuenta  y  un  marcos  y  una  onza.  .       35i 

Por  otra  relación  de  posctisro  de  junio 
de  dicho  año  consta  que,  desde 
quince  hasta  diez  y  hueve  de  ma- 
yo, se  afinaron  de  lo  que  procedió 
de  cUcbaa  minaa;iiueve  (danchaa'de  ' 
plata  fina,  que  pesardH  doséientoa 
cuarenta  y  un  marcoa  y  seia  onzas.      a^i 
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AÑO    1577.  ' 

Por  otra  relación  de  vchite  de  enero 
de  mil  quinientos  setenta  y  siete 
consta  que,  desde  tres  de  setiembre 
hasta  veinte  de  diciembre,  de  mil 
quinientos  setenta  y  seis,  serafina- 
ron  de  lo  procedido  de  las  referidas 
minas  cuarenta  y  tres  planchas  de 
plata  fina,  que  pesaron  mil  ciento  t    ' 

y  sesenta  y  siete  marcos.  .  4  •  .  .  1*     1167         •  >     .•  " 

Por  la  misma  relación  consta  que,  en  <.i      '    •  ¡^ 

d  susodicho  dia  veinte  de  diciem- 
bre se  hizo  cargo  al  tesorero  Anun-  f 
cibay  de  tres  pedazos  de  plata  fina, 
que  se  hallaron  en  el  arca  de  tres  • 
llaves,  envueltos  entre  unos  pape*                  •     !i     -  : 
les,  cuya  procedencia  pareció  ser 
de  la  mina  de  Aracena,  según  tes- 
timonio de  Francisco  Marün,  es- 
cribano en  dicha  villa,  que  se  en^- 
contró  en  los  papeles  referidos,  y                  -     1 

pesaron  dos  marcos,  dos  onzas  y  

cuatro  ochavas;  de  cuya  partida 
no  Imbia  memoria  en  los  libros  de 
la  contaduría  de  minas,  y  con  la 
advertencia  que,  si  pareciese  hecho  < 
el  cargo  en  alguna  otra  parte,  se  en- 

tiende  que  este  y  aquel  eran  todo 

uno,  y  no  de  otra  suerte. a         a         4 


II 


w 


Asiento  con  Framkco  Fere%  de  C€Ú¡mh$i>  wi\^t ' 

Desde  primero  de  juma  de  qoinkn^    <  '  >       oa  ^  oc.  v>.  " 
tos  sesenu  y  siete  hasta  ;Teiiil9  y  ^    .  ...i^  »t>1  cm¿ 


S6o  PftO0ücro 

uno  del  mismo  te  cobró  en  lat  n¿- 
nat  de  Guadakanal  de  Frandaoc^'^  ^  ^ 
Peres  de  Canales,  que  beoefidaba 
con  azogue  las  lamas  y  ^enisai' j 
terreros  de  ellas,  según  asíent04|ue  * 
tenia  he^bo  con  S.  M.  sesenta  y  #e8 
marcos  de  plata  fina. '.  .  .«v  .  .  •  .         7$ 

Desde  diez  y  ocho  de  juKo  harta  vetiH'  ' 
te  de  agosto  de  mil  quinientos  se* 
senta  y  siete  se  cobró  en  las  ex- 
presadas minas  del  dicho  Francisco 
Pérez  de  Canales,  por. igual  lazoa 
que  lo  manifestado  en  laMparúda 
anterior,  ciento  dncuenta  y  née^ 
marcos  y  cuatro  onzas  de  plata  fina.       1 69 

Desde  veinte  y  uno  de  agosto  has- 
ta veinte  y  nueve  de  octobfe  del 
referido  ano  de  mil  quinientos  ^se-» 
aenta  y  siete  se  cobraron  del  mis^ 
mo  Canales  por  la  misma; causa  se^ 
tenta  y  tres  marcos  y  cuatro  onzas 
de  plata  fina 73 

Desde  treinta  de  octubre  hasta  tre- 
ce de  diciembre  de  mU  quinien* 
tos  sesenta  y  siete  se  oobraroo  de 
Francisco  Pérez  de  Canales,  por  d 
asiento  que  dene  hecho,  cien  mar* 
oos  y  dos  onsas  de  plata  fina.  \  .  .       ico 


406 


ANO     r568. 


Desd^  tr«ce  m  diciembre  del  año  an- 
terior  de    mil    quiíiít'ntoi    wtsen 
y  siete  hasta  veinte  y  ocho  c| 
bra'ó  ih  mil  quinientos 
ocho  se  cobraron  del  rc^ 
cisco  Perca  de  Canalesi  1 
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aeiento  ciento  cuarenta  y  ocho  mar* 

eos  y  una  onza  de  plata  fina.  .  .  •       r48  i 

Desde  veinte  y  nueve  de  hebrero  has- 
ta veinte  y  eeis  de  abril  de  mil  qui-« 
nientos  sesenta  y  ocho  se  cobra- 
ron del  referido  Francisco  Pérez 
de  Canales  setenta  y  seis  marcos  y 
seis  onzas  de  plata  fina  por  el  asien- 
to que  tiene  hecho 76         6 

Desde  diez  y  ocho  de  setiembre  de 
mil  quinientos  sesenta  y  ocho  se  co« 
braron  del  dicho  Canales  ciento  cua- 
renta y  dos  marcos  é  una  onza  de 
plata  fina,  según  el  asiento  que 
tiene  hecho 14^         1 

367 


ANO     1569. 

Desde  postrero  de  diciembfe  de  mil 
quinientos  sesenta  y  ocho  hasta  ca- 
torce de  hebrero  de  mil  quinien- 
tos sesenta  y  nueve  se  cobraroó 
del  asiento  hecho  con  Francisco  Pé- 
rez de  Canales  trescientos  tres  mar- 
cos y  cuatro  onzas  de  plata.  •    •    •       3o3  4 

Desde  nueve  de  marzo  hasta  cuatro  de 
mayo  del  susodicho  año  se  cobra- 
ron del  referido  Canales  por  su 
asiento  veinte  y  siete  planchas  de 
plata ,  que  pesaron  ducientos  ochen- 
ta y  siete  marcos. 287 

Desde  seis  de  junio  hasta  diez  y  sie- 
te del  mismo  mes  y  referido  año 
se  cobraron  del  dicho  Canales  por 
su  asiento  diez  y  seis  planchas  de  . 
plata  fina ,  que  pesaron  ciento  stses^ 
ta  y  ocho  marcos  y  euatroionasas...  1(^8./  ..,4^ 
II  71 
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En  diez  y  nueve  de  octubre  del  di- 
cho año   se   cobraron  del   referi- 
do Canales  f  y  por  el  asiento  que 
tícne  hecho  ,  quince  planchas  de    M 
plata,  que  pesaron  ciento  cincuen-    -  , 
ta  y  siete  marcos  y  siete  onzaa  .  .       1S7 


916 


9» 


ANO     1S70. 

En  ocho  de  marzo  de  nul  quinien- 
tos setenta  se  cobraron,  en  virtud 
del  asiento  hecho  con  Francisco  Pe-* 

.  rea^  de  Canales,  trece  planchas  de 
plata  fina,  qqe;  pesaron  ciento  diez 

^warfloa  y  dQS>,on7a8.u no         % 

En  dos  de  julio  del  referido  año  se 
cobraron  por  igual  razón  del  di- 
cho Cianales  quince  planchas  de 
plata  fina ,  que  pesaron  ciento  cua- 
renta marcos  y  dos  onzas. 140         a 

En  veinte  de  julio  del  mismo  año 
se  cobraron  de  Francisco  Pérez  de 
Canales  una  plancha  y  un  pedazo 
de  plata  fina ,  que  petaron  seis  mar- 
cos, cinco  onzas  y  dos  ochavas,  de 
la  cuarta  parte  que  perteneció  á 
S.  M. ,  conforme  al  asiento  que  hi- 
zo de  los  terreros  de  Aracena.   .  .  •  6         5 

En  seis  de  agosto  del  mismo  año 
se  cobraron  del  dichos  Canales  por 
lo  correspondiente  á  los  terreros  de 
Guadalcanal ,  cuatro  planchas  de 
plata  fina ,  que  pesaron  treinta  y 
ocho  marcos  y  seis  onzas. 38         6 

En  veinte  y  nueve  de  setienibre  del 
referido  añc       '*obr4  4d 
cho    Qánale  ~i. 
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Aracena ,  un  pedazo  de  plata  fioa^  . 
que  pesó  cinco  marco»,  tres  cmzas 
y  seis  ochavas 5 

En  diez  y  siete  de  octubre  de  mil 
quinientos  setenta  se-  cobraron  de 
Francisco  Pérez  de  Canales  por  los 
terreros  de  las  minas  de  Guadal^ 
ccuialj  seis  planchas  de  plata  ñ^ 
na,  que  pesaron  sesenta  y  un  mar* 
eos  y  cuatro  onzas. ^  .   .61 

En  veinte  y  ocho  de  noviembre  del 
mismo  año  se  cobraron  del  di- 
cho Canales  por  los  temefos  de  Jra^ 
cena,  una  plancha  de  plata  fina, 
que  pesó  diez  y  seis  marcos  y  cin- 
co onzas 16 


ANO  iSyi. 

En  nueve  de  mayo  de  mil  quinien- 
tos setenta  y  uno  se  cobró  del  refe- 
rido Canales  por  los  terreros  de 
Aracena  una  plancha  de  plata  fi- 
na ,  que  pesó  tres  marcos  y  dos  on- 
zas  

En  dicho  dia  nueve  de  mayo  hasta 
veinte  y  cuatro  de  setiembre  del 
mismo  año  se  cobraron  del  susodi- 
cho Canales,  por  la  cuarta  parte  dé 
los  terreros  de  Aracena,  siete  mar- 
cos ,  cinco  onzas  y  dos  ochavas  de 
plata  fina •  •  .  . 

En  veinte  y  cuatro  de  octubre  del 
mismo  año  se  cobraron  del  tek^ 
rido  Canales,  por  los  terreros  que 
beneficia  de  GuadahancU ,  ciento 
siete  marcos  de  plata  fina>  €it  á» 

71: 
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platichaa,  ,>.*..* 

Deede  primero  hasta  yemte  y  cua- 
tro de  noviembre  del  expresado 
aoo  de  mil  quinientos  setenta  y  uno 
se  cobraron  del  dicbo  Francisco  Pe- 
rez  de  Canales,  dos  pedazos  de  pla- 
ta ñna ,  que  pesaron  ocho  marcos  y 
dos  ochavas ,  procedentes  de  los  ter- 
reros que  beneficia  en  la  villa  de 
Jraccfia.   ,    -   , 8 

En  postrero  de  noviembre  del  mis- 
mo año,  se  cobraron  del  dicho  Ca- 
li alea  por  los  terreros  de  Guadal'^ 
canal  ^  cuatro  planclms  de  plata  fi« 
na  ,  que  pesaron  treinta  y  cinco 
marcos  y  cuatro  onzas.    ,..,..  35 

En   veinte   d^e  diciembre  del    mismo 

__jño  se  cobraron  del  expresado  Ca- 
nales por  los  terreros  que  benefi- 
cia de  Giiadalcanal ,  diez  y  siete 
planchas  de  plata  fina,  que  pesaron 
ciento  y  cuarenta  y  tres  marcos  y 
•eis  onzas. i^3 


ANO     1572. 


En  veinte  y  dos  de  ¿ñero  de  mil 
quinientos  setenta  y  dos  se  cobra- 
ron del  referido  Canales  por  los  ter- 
reros que  beneficia  de  Jracena ,  y 
cuarta  parte  que  pertenece  á  &•  M. 
dos  marcos  y  cinco  onzas  de  plata 
fina 

En  diez  y  seis  de  febrero  del  mismo 
año,  se  cobraron  del  dicho  Cana- 
les por  los  terreros  que  beáeficia 
de  las  xmnas  de  Guximkanal\¿dM 
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planchas  y  un  pedazo  ¡de- plata  fi- 
na ,  que  pesaron  cincuenta  y  siete  < 

marcos. '.         67 

En  seis  de  marzo  de  mil  quinientos 
setenta  y  dos  se  cobraron  de  Fran- 
cisco Pérez  de  Canales,  y  de-lo  pro- 
cedido de  los  terreros  de  Jracena, 
dos  pedazos  de  plata' fina ,  que  pe-^  ' '       > 
saron  dos  marcos.  ...'.;.....'  a 
En  treinta   de   marzo  de  didio  año 
se  cobraron  del  mismo  CanaW,  por  >  -    - 
los  terreros  que  beneficia  (de  j6^- 
dalcanal ,  dos  plandsas  ,  un  jpe^  -  ;'|     > 
dazo  y  dos  pedacitos.  de  {data,  fina, 
que  pesaron  setenta  y  un  marcos^  •         71 
En  diez  y  nueve  de  mayo  del  refis- 
rido  año  se  cobraron  del  oñsmo  Ga-*  ' 
nales,  por  los  terreros,  que  benefi- 
cia de  Aracena,  tres-  marcos,'  sas 
onzas  y  cuatro  ochavas  de  pdata  fina.           3 
En  catorce  de  junio  del  mismo  año  se 
cobraron  del  dicho  Canales  plancha 
'y  media  dírplátaflBla  por  los  ter-    T 
reros  de  Guadakanal ,  que  pesa- 
ron treinta  marcos '       3o 

En  once  de  julio  del  mismo  año  se  ^ 
cobraron  del  referido  Canales  por  el 
beneíicio  de  los  terreros  Guadalca^ 
nal ,  dos  planchas  y  un  pedazo  de 
plata  fina ,  que  pesaron  cuarenta  y 
nueve  marcos  y  cuatro  onzas.  .  .  .  ""  49 
En  veinte  y  seis  de  agosto  del  mismo 
año  se  cerraron  del  expreáido  Ca- 
nales ,  por  los  terreros  que  beneficia 
en  Ar aceña ,  cinco  marcos  y  siete 

onzas   de  plata  fina. 5 

En   seis  de  setiembre   del  expresado* 
año  de  mil  quinientos  setenta  y  dos 
se  cobraron  de  JuanP^cx  de  Cana» 


i                  PKODücrro 
les,  hijo  de  Francisco,  en  virtud 
del  poder  q\ie  tiene  de  sn  padre,  ii>  .^^u^,^ 
plancha  y  media  y  dos  pedazo»  de      .       .    . 
plata    fina  ,    que    pesaron    treinta 
marcos  y  cuatro  onzas ,  de  lo  pro- 
cedido del  beneficio  de   los  terra* 
ros  de  Guadalcanal •  ^  *       3o  4 

En  ocho  de  octubre  del  mismo 
año  ee  cobró  del  mísnio  Juan  Pé- 
rez de  Canales  ,  por  los  miemos 
terreros  que  beneficia  en  virtud  dei 
indicado  poder,  una  ptancha  de 
plata  fina,  que  pesó  diez  y  ocho 
marcos  y  cuatro  onzaa  ;...,_,        i8  4 

En  diez  y  ocho  del  mismo  mes  y  año 
fie  cobraron  de  Bartolomé  Casado^ 
vecino  de  Araccna^  á  nombre  áñí  i|M^rr»^Wyf^<HÍí:  oliH 
los  referidos  Canales,  tres  maroo9>de       i 
plata  fina  de  lo  procedido  de  loster*    >    . 
reros  que  benefician  en  dicha  villa.         3 


:.  ^73 
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En  veinte  y  dos  de  diciembce.de 
mil  quinientos  setenta  y  cuatro 
se  cobraron  de  Juan  Pérez  de  Ca- 
nales ,  por  los  terreros  de.  las  i&inaa.( .  •  •  . 
de  Guadalcanal^  quince  mareos,  , 
tres  onzas  y  ochava  y  media  de 
plata  fina ,  por  las  dos  quintaa  par- 
tes que  pertenecieron  á  S.  M.,.  se- 
gún el  asiento  que  tiene  hecho.  .  •    .    iS         5  ii 

En  postrero  de  julio  del  .aáo  de  . 
mil  quinientos  setenta  y  dos  se  co- 
braron de  Francisco  Pérez  de  Ca- 
nales ,  por  los  terreros  que  benefi- 
cia de  las  minas  de  Guadalcanal^ 
y  según  el  aáento  que  üene:Jiecho^  -¿ 
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seis  marcos  y  cuatro  onzas  de  pla- 
ta fina,  de  lo  cual  se  dejó  de  enviar 
relación  á  S.  M.  á  su  debido  tiem- 
po por  descuido  é  inadvertencia, 
según  se  observa  en  la  de  postrero 
de  diciembre  de  mil  quinientos  se^ 
tenta  y  cuatro ,  donde  se  halla  asen- 
tada  esta  partida 6         4 


ai         7  1+ 


ANO  1576. 

En  once  de  enero  de  mil  qui- 
nientos setenta  y  seis  se  cobraron 
de  Alonso  Delgado,  vecino  de  Gna- 
dalcanal ,  por  el  a¿ento  (ixie  tomó 
con  Juan  Pérez  de  Ginales ,  cin- 
co onzas  y  ochava  y  media  de  plata 
fina ,  y  por  las  dos  quintas  partes 
de  lo  procedido  de  los  terreros  y 
desechos  de  las  minas  de  dicha  vi- 
lla   . •  .         a 

En  diez  y  ocho  de  diciembre  del 
mismo  año  se  cobraron  de  lo  pro- 
cedido de  los  terreros  de  Fran- 
cisco y  Juan  Pérez  de  Canales ,  dos 
planchas,  que  pesaron  veinte  y  seis 
marcos  y  dos  onzas  de  plata  fina^ 
con  arreglo  al  asiento  tomado  con 
dios. 26 


^ 
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RESUMEN 
del  producto  de  piala  del  asiento  de  Pérez  CánakL 


Ifbaeot.   Onsai.  Oeliavif. 


Afio  de  1 56' 
ídem  de  i56< 
ídem  de  1569.  , 
ídem  de  1670» . 
ídem  de  1571. 
Ídem  de  1572. 
ídem  de  1574. 
ídem  de  1576. 


406.  . 
367.  . 

a.  . 

916.  . 

7-  • 

378. . 

7-  • 

3o5.  . 

I.  . 

4 

¿73.  . 

6.  . 

4 

ai.  . 

7-  • 

I  ♦ 

a8.  . 

7.  . 

I  ♦ 

TOTAL. J1698.  .     6. 


Jzuaga, 


Según  relación  de  ]o9  oficiales  de 
S.  M.  de  postrero  de  junio  de  mH 
quinientos  sesenta  y  "siete,  parece 
que,  desde  veinte  y  qinco  de  fe* 
brero  hasta  doce  de  junio  de)  de- 
ferido año ,  se  cobraron  del  dere- 
cho que  pertenece  á  S.  M.  de  las 
minas,  terreros  y  escoi^iales  aue  se 
labraban  y  beneficiat>áQ  por'parj^ 
ticuiares  en  el  partido  de  la  villa 
de  Azuaga,  tres  marcos,  dos  on- 
zas y  una  ochava  de  plata  fina.  •  • . 

"  ^'  ^^£a  Morera. 

Por   otra  relación    de  d 
cíales,   fiícha  á  postrero 
de  mil  quiúienlDi 
parece  que,  desde  dii 
Julia  halla  «QOO  de 


ulia  huttttiM 
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cho  año,  se  cobraroa  del  derecho 
que  perteneció  á  S.  M.  de  las  minas 
que  por  particulares  se  labraban  en 
el  término  de  la  dicha  villa  de  la 
Morera,  diez  y  ocho  marcos,  seis 
ochavas  de  plata  fina  y  dos  maravedís.       i  (  ü  ^ 

FueiUe-OvejuML 

Por  otra  relación ,  fecha  postrero  de 
octubre  de  mil  quinientos  sesenta 
y  siete ,  parece  que  se  cobró  de  la$ 
minas  que  por  particulares  se  la- 
bran y  benefician  en  el  partido  de 
Fuente-Ovejuna,  desde  primero  has- 
ta fin  de  setiembre  del  mismo  ano, 
veinte  marcos ,  cuatro  onzas ,  dos 
ochavas  y  ocho  maravedís  de  pla- 
ta que  perteneció  á  S.  M;* ^q         a  ^  t 

La  Morera. 

Por  la  misma  relación  consta  que  en 
igual  tiempo  se  cobró  de  los  parti- 
culares que  benefician  las  minas  del 
término  de  dicha  villa,  tres  marcos, 
tres  onzas  y  seis  ochavasde  plata  fina.         3         3  6 

Aracena^ 

Por  la  misma  relación  consta  que 
Lope  Diaz  de  Mercado  ,  á  cuyo 
cargo  estaba  la  labor  de  las  minas 
que  en  nombre  de  S.  M.  se  labra- 
ban en  término  de  didia  villa,  en-^ 
tregó  en  quince  de  octubre  del  ex- 
presado ano  ciento  diez  y  seb  mar- 
cos, una  onza  y  cuatro  ochavas  de 
plata  fina •• 116         1         4^ 
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Zálamecu  '■'      ;  ■  '•;  •         ;    .     ' 

•     ;   '  .      I     '         '.         ...... 

Consta  igualmente  por  la  nuin»  re» 
lacion ,  que  en  el  dicho  día  quiíH 
ce  de  octubre  fe  cobró  dei'kis  MÍDáB  v 
que  por  particulares  se  labran  en 
el  término  de  la  villa  de  Zalafwa^'  « 

cuatro  onzas,  cuatro    ochavas  '  y  ' 
cuatro  maravedís  de  plata  fina.*  .  •  4        4^ 

la  Morercu 

Por  otra  relación  de  postrerode  setiem- 
bre del  referido  año  de  mil  qui- 
nientos sesenta  y  síeCie  9  1  parece 
que  en  veinte  y  siete  de  noviembre 
del  misox)  año  se  cobrarob  de  las 
minas  de  dicha  villa  siete  onzas  y 
media  ochava  de  plata  fina  por  el 
octavo  que  pertenece  á  S.  M.  .  .  •  74- 

Idenu 

Por  otra  relación  de  postrero  de  he- 
brero  de  mil  quinientos  sesenta  y 
ocho  parece  que  desde  primero  de. 
enero  hasta  diez  y  seis  de  hebrero 
del  dicho  año  se  cobraron  de  las. 
minas  de  dicha  villa  once  marcos, 
cinco  onzas  y  tres  cuartillos  de  plata.  '    H         S  f 

ídem. 

Por    otra    relación   de  postrero    dé 
abril  del  año  de  mil  quinientos  se- 
senta y  ocho  parece  qne  en  treinta 
de  marzo  del  man'^ 
de  las  minas  de^rf  .    . 
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co,  8e¡8  onzas  y  cuatro  ochavas  de 
plata. .••••  I         6        4 

JracencL   : 

Por    otra     relación  ,    fiecha  poíltte^  .  .-   , .    _, 

ro  de  junio  de  mil  quiníenlióe  se-  <• 
senta    y  nueve ,  consta  (pie  Lope 
Diaz  de  Mercado,  á  cuyo  cai^go  es- 
tá la  labor  por  S.  M¿  de  fas  imnai   .   ^ 
que  se  hallan  en  térfiB¿iio  de  la  di??- 
dia  villa,  entr^ocbór  plantías  de      •  ¡^  ::  . 

.  ]dat2  fina,  que  pesaron  ochenta  y 
seis  marcos. 86 

£a  Morera. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  oc* 
tubre  de  núl  qumientos  sesenta 
y  nueve  consta  queién  seis  del  :. 
mismo  mes  y  año  se-cobt^  del  de» 
recho  que  corresponde  á  S.  M.  ca 
las  minas  que  por  partículares^  se 
labran  en  esta  villa  un  pedaciUo 
de  plata  fina  9  que  pesó  cmcp  on- 
zas, seis  ochavas  y  media. 5         6i- 

Aüozno. 

Por  otra  relación  de  primero  de  mar- 
zo de  mil  quinientos  setenta  consta 
que  en  veinte  de  hebrero  del  mis?- 
moaño  se  cobraron  de^  Francisoo    ,  =        »        : 
de  Arriaga,  en  nombre  de jGerónír" 
mo  de  Salamanca,  que  labra  las/ 
minas  del  término  de  dicho  lugar, 
tres  onzas  y  tres  ochavas  y  media  de  ^; 

plata,  que  correspondieron  á  S.  M. 
por  el  octavo ,  con  arreglo  á  prag* 

máticas. ^  3 

7a: 


Sya 


rBODüQTO 


La  Mcrercu 

Por  otra  relación  de  postrero  de  abril 
de  mil  quinientos  setenta,  consta 
que  en  veinte  y  siete  del  ^cho  mes 
y  año  se  cobraron  de  Butolomé 
Martin  y  de  Servan  Sánchez  nn  mar- 
co«  una  onsa  y  cinco  ochavas  de 
plata,  por  el  ocuvo  que  pertenece  ' 
á  SL  M.  de  una  mina  que  descu»* 
brieron  en  término  de  dicha  villa 
y  sitio  de  los  Herrenales. 


AUozno, 

Por  otra  relación  de  dos  de  julio  de 
mil  quinientos  setenta.  constJ  que 
en  veinte  y  d^-s  ile  mayo  del  mis- 
n»3  año  jie  cobraron  de  las  minas 
ijue  en  dii'ho  purlrlo  Ijbra  Ger6- 
niuK»  deSabinjnca  dos  marcos,  dos 
onrjjK  \  iKx!'  ochavas  y  media  de 
l^lita  tina.  |x>r  cl  octavo  que  per- 
s^  ncoe  a  S.  M 


ai 


IVr  otra  reLioion  de  [K)ftrero  de  ago^ 
ix^  vírl  nwmo  año,  consta  se  co- 
NrAn>n  en  ^is  del  dicho  mea  de 
las  minas  que  libran  partimlairs 
et)  d^rha  villa^ifet  nufoi^iieie  on- 
Mm  y  «ek  ochavas  de  pliia  fina ,  de 
li  K^^xx%  parte  qii^  corrcipomle 
áS  M. 
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Allozno. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  fe« 
brero  de  mil  quinientos  setenta  y 
uno,  consta  que  en  veinte  y  nuevo 
de  diciembre  de  mil  quinientos  se- 
tenta se  cobraron  dé  Bartolomé  Ro« 
jo,  y  por  las  minas  que  en  término 
de  dicho  lugar  labra  Gerónimo  de 
Salamanca,  un  marco  y  una  onza  do 
plata  fina ,  por  el  derccbo  qne  cor- 
responde á  S.  M 

ídem. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  ju- 
nio de  dicho  año,  consta  se  cobra- 
ron en  postrero  de  mayo  del  mÍ8« 
mo  de  Bartolomé  Cornejo,  un  mar- 
co y  cuatro  onzas  de  plata  fina,  por 
la  octava  parte  que  perteneció  á 
S.  M.  de  lo  sacado  de  las  minas  do 
san  Felipe  é  Santiago,  y  de  la  puer- 
ta de  santo  Domingo,  que  están  en 
la  sierra  del  dicho  santo  Domingo, 
en  término  de  dicho  logar,  y  que 

<  labrflf'Gerónimo  de  Salamanca.- .  • 

FueTUe''Ovejuna. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  agos- 
to de  mil  quinientos.-setenta  y  uno, 
consta  se  cobraron ,  -desde  ocho  de 
octubre  de  mil  quioientos  sesenta 
y  siete  hasta  dos  de  julio  de  mil  qui- 
flienlof  setenta  y  uild^  del  derecho 

^  ÍÉ^lJP^''^'^'^^  á  S.  M.  en  las  minas 
^Ink  ú  psrtido  de  diphs  vUla  se 
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iMLPran  por  particularea»  «etenía  y 
ñt'ís  marcos,  tres  onzas  y  siete  ocha-* 
vas  5  y  un  cuartillo  de  plata 76 

Almadén. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  octu» 
brede  mil  cjuiaien  tos  setenta  y  ano, 
consta  que  en  quince  de  setiembre 
del  mismo  se  cobraron  de  Francis- 
co Ferez  de  Canales  dos  marcos, 
siete  onzas  y  dos  ocbavas  y  media 
de  plata  fina, que  perteneció á  S.  M- 
de  la  octava  parte  de  lo  producido 
de  una  mina  que  labra  el  referido 
Canales  en  término  de  dicha  villa«  % 

JHonesterio. 

Por  la  misma  relación  consta,  que  en 
doce  de  octubre  del;  dicho  aoo  se 
cobraron  de  Francisco  íerez  de  Ca- 
nales tres  onzas  y  cinco  ochavas  de 
plata  fina ,  por  la  octava  parte  que 
perteneció  á  S,  M.  d<9  lo  procedido 
de  una  mina  que  en  térmiáo  de 
aquella  villa  beneficia  el  referido 
Canajles. .  •  • •  •  «  •  •  ,  « 

Almadén. 

Por  otra  relación  fecha  dos  de  ener« 
de  mil  quinientos  setenta  y  dos» 
consta  que  en  diez  y  nueve  de  oc- 
tubre de  mil  quinientos  setenta  y 
uno  se  cobraron  de  Francisco  Pé- 
rez de  Canales  dos  pedaaeos  de  plata 
fina,  que  pesaron  una  onza  ,  seis 
ochavas  y  media,  por,  la  CM^Uva  par- 


% 
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te  que  pertenece  á  S.  M.  de  la  mi- 
na que  en  término  de  dicha  villa 
beneficia  el  referido  Ganalee.  •  •  •  161- 

Monesterio. 

Por  la  misma  relación  consta,  que  des- 
de siete  de  noviembre  á  catorce  de 
diciembre  de  mil  quinientos  seten- 
ta y  uno,  se  cobraron  del  referido  > 
Canales  tres  pedazos ,  que  pesaron 
un  marco,  cuatro  ochavas  y  un 
cuartillo  de  plata  fina,  7  por  la  oc- 
tava parte  de  lo  procedido  de  la 
mina  que  beneficia  en  término  de 
aquella  villa i                      4Í 

*  Constantino. 

Por  otra  relación  fecha   postrero  de 
abril  de  mil  quinientos  setenta  y 

dos,  consta  se  cobró  dé  Pedro  Se-  ^  ■••  ■ 

villano ,  vecino  de  Sevilla  ,  y  de 
Martin  Buiz  de  Godoy,  de  Cazalla 
de  la  Sierra,  por  la  octava  parte  de 
lo  procedido  de  una  mina  que  la- 
bran en  término  de  aquella  villa 
un  pedazo  de  plata  fina  que  pesó 
cinco  onzas ^    ' . 

Allozno. 

Por  otra  relación  de  postrero  de  oc- 
tubre del  mismo  año ,  consta  se  co-  < !    -  ' 
bró  de  Juan  del  Valle ^.vecrno  de                          »         t 
dicho  lugar,  un  marco  y  cuatro  on- 
zas de  plata  fina,  por  la  octava  par- 
te de  lo  procedido  de  las  minas  de                        \         .' 
la  sierra  de  santo  Domingp  9  térmi-                          >  *    ' 
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Juan  del  Valle  y  rat  oomorÜBt  Ge- 

.'  rónimode  Salannanca  y  Alonso  Na* 

ñez  de  Miranda  y  tus  hijoi.  •  .  • 

ConstantincL 

Por  relación  de  postrero  de  octobro 
de  mil  qaioientot  setenta  y  tres» 
consta  se  cobraron  de  Martin  Ruis 
de  Godoy ,  yecino  de  Casalla » tres 
onzas  y  cuatro  ochavas  de  plata  fi« 
na  9  de  la  octava  parte  de  lo  proce* 
dido  de  una  mina  que  tiene  en  tér- 
mino de  Constantina  á  la  Fuente 
de  Reina  en  una  heredad,  de  Gon- 
zalo Gómez  Serrano,  vecino  de  Se- 
villa  

ídem. 

Por  otra  relación  de  postrera  de  di* 
ciembre  de  mil  quinientos  setenta 
y  cuatro ,  consta  que  en  veinte  y 
siete  de  agosto  del  mismo  año  se 
cobraron  del  dicho  Martin  Ruiz  de 
Godoy  dos  onzas  de  plata  fina ,  de 
lo  procedido  de  la  mina  referida  en 
la  partida  anterior 


CotorriUo. 

Por  la  misma  relación  consta,  que  en 
trece  de  diciembre  de  dicho  año  se 
cobraron  de  Francisco  González 
Barata,  en  nombre  de  Juan  de  la 
Yara  Barata,  tres  onzas,  seis  oó 
vas  de  plata  fina,  por  )^  ' 


N 
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parte  de  lo  qae  procedió  de  la  mina 

deReiaa  que  ae  dice  del  Gotorrillo»  3  6 

ídem. 

Por  relación  de  postrero  de  junio  de 

mil  quinientos  setentaí  y  cinco,  cóns*  I 

ta  se  cobraron  de  particulares  dne*- 
ños  de  la  mina  del  Go'torriUo ,  tér- 
mino de  la  villa  de  Reina,  un  mar- 
co, cinco  onzas  y  uüa  ochava  de  -  •  ' 
plata  fina,  por  la  octava  parte  que 
corresponde  á  S.  M.  •*...*•.•••  -  I  5         1 

Por  otra  relación  de  postrero  de  agos- 
to del  mismo  año  consta  se  cobra- 
ron de  los  referidos  dueños  de  aquo*  , , . 
Ha  mina  un  marco,  una  onza  y 
cuatro  ochavas  y  media ,  pof  igual        '  '      '^ 

derecho  que  pertenedó  á  S.  M.  .  .  i  ^  i  41 

Por  otra  relación  de  postrero  de  fe- 
brero de  mil  quinientos  setenta  y 
seis,  consta  se  cobraron  de  loé  m¡t«- 
mos,  por  igual  razón  que  las  parti- 
das anteriores,  tres  marcos,  una  on- 
za y  media  ochava  de  plata  fina.  •  3  i  é 

Por  otra  relación  de  postrero  de  junio 
del  mismo  año,  consta  que  en  dies 
y  nueve  de  mayo  se  cobraron  de  los 
susodichos  dueños  de  la  referida 
mina  por  el  derecho  indicado  un 
marco,  una  onza  y  seis  ochavas  de 
plata  fina •  •  •  •.  c    ....     i         6 

Azuaga. 

Por  la  misma  relación  consta,  que  en 
seis  de  junio  se  cobraron  de  parti- 
culares que  benefician'las  minat  dd  •    '   -      »  i  1  •  i 
término  de  Azuaga^  y  borla  octa^'         »  "  *^''    •  *i  <,  >^ 
IL                                        7} 


I 
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Ta  parte  que  corresponde  á  S.  M. 
;  cuarenta  y  dos  lDarcos,"C^9^p)Ott* 
zas  y-seis  ocliayas  de  plaa  fina.  • .         4a  4 

■      T 

Cotorrillo. 

1 
Por  otra  relación  de  veinte  de  ei^oa  ;. 
de  ncil  quinientos  setenta  7  iiete^. 
const.i  que  se  cobraron  de  los  par- 
ticulares dueños  de  la,  loina  del  Co- 
torrillo, término  de  Reioat  dos  inar» 
eos  y  tres  onzas  y  una  ochava  ^    . 
•  plata  fina  por^  el  der^hp  que', cor»     .< 
responde  á  S.  M. •  •  ?  •.  a 

Azuaga. 

*        '*'.''■•'■■'■' 
Por  la  susodicha  relación  de  fVfií^e^ de 

-  enero  de  mil  quinientos  setenta  y 
siete,  consta  que  en  veinte  y  cua- 
tro de  diciembre  de  niil  quinieDitgi 
setenta  y  seis  se  cobraron  de, k^ 
minas  que  se  labraban  en  término 
de  la  villa  de  Azuaga.y  su'par^do, 
por  el  derecho  de  la  octava  parte 
que  correspondía  á  S.  M.  seis  roarcps, 
cuatro  onzas,  siete  ochavas  y  vein- . 
te  y  un  maravedis  de  plata  fina.  •  •      .     6  . 


Total.  •  .       416         «^1       i  3s 

Partido  de  Hornachos. 

Según  el  tanteo  ejecutado  ^ 

ciaíes  de  las  minas  d'  ■  '^'    ' 

en  el  libro  donde 

ta  Lope  de  M  > 

Hornachos,  p  I  ^   •  :.. . 

te  y  tres  de  /   ,., 


OB  LAS  MINAS.  579 

•esenta  y  dos  hasta  veinte  y  dos  do 

marzo  de  quinientos  sesenta  y  tres, 

procedió  de  unas  minas  que  se  de- 

cian  de  Alvaro  Bucar,  en  término 

de  la  dicha  villa  de  Hornachos,  se* 

tecientos  cuarenta  y  ocho  marcos» 

seis  onzas  y  tres  ochavas». de.  Ioa  . 

que  correspondió  á  S.  M.  por  el 

cuarto,  por  acudir  el  quintal  de 

plonio*plata  á  mas  de  marco  de 

plata,  ciento  ochenu  y  siete  marcos^ 

nna  onza  y  cinco  ochavas 187  i         5 

Asimismo  procedió  de  plonK>plata  que 

el  quintal  no  pasa  de  á  marco  no- 
venta y  nueve  marcos,  cinco  onzas 

y  siete  ochavas,  de  que  se  cobró  el 

octavo,  y  peneneció  á  S.  M«.  doce 
.    marcos,  tres  onzas  y  seis  ochavas.  •         1%  3         6 

Por  relación  firmada  de  los  oficiales 

de  S.  M.  en  las  minas  de  Guadal-* 

canal ,  fecha  postrero  de  abril  de 

mil  quinientos  sesenta  y  ocho,  pa- 
rece que  en  doce  del  referido  mes 

y  año  se  cobraron  de  las  minas  que 

en  término  de  la  villa  de  Horna- 
chos se  labran  y  benefician   por 

particulares  tres  marcos,  seíi.ooiias» 

cinco  ochavas  y  media  y  dos  ma-  - 

ra vedis  de  plata  del  octavo  que 

corresponde  á  S.  M. 3         6        Si  i 

Por  otra  relación  de  cuatro  de  mayo 

de  mil  quinientos  sesenta  y  nueve, 

parece  que  en  diez  y  nueve  de  abril  i 

del  mismo  se  cobraron  de  las  mi* 

ñas  de  Hornachos,  por  la  causa  que 

queda  dicha,  cuatro  marcos,  tres  on- 

tas,  y  cuatro  ochavas  y  media  de 

P'ata ,.  .  4      »     3;     44: 

Por  otra  relación  de  postseio  de  oe«  ...  .  V  :. 


ii  -t 
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tubre  del  mismo  año,  parece  que  en/ 
Teinte  y  seis  de  setiembre  del  «IL- 
cho  se  cobraron  de  las  minas  de 
Hornachos  una  plancha  y  un-pe- 
dacillo  de  plata,  que- pesaran  OD       i      - 
marco,  cinco  onzas,  y-cinooochami' 
y  ocho  maravedís.  .••■  .•  J)-rí*  .Úím  -'f  •/    r  -J 
Por  otra  relación  frcha  postrero  do 

junio  de  mil  quinieiiioa  setenta  y  .    i        . 
uno,  parece  queentéinteiy  do» de-  n:   <:   .  i.  !.| 
mayo  del  mismo  año  secobráron. 
r  de  Sancho  de' Arias.poc  las.muuii' 
que  beneficia  en  la  Ttlka  de'Borní^ 
chos  cuatro  onsas  y  siete  ochavas 
de  plata  fina,  y  de  la  tyetava  :jparte 
que  |)ertenece  á  S.  M.  .  .'«i  .  í  *  ;• 
Por  otra  relación  de  postrero  de  ofc* 
"^    tubre  de  mil  quinientos  setenta  y 
uno,  parece  que  en  veinte  y  dos 
de  mayo  de  dicho  año  se  cobraron 
del  referido  Sancho  de  Arias  cua- 
tro onzas,  seis  ochavas  de  plata  &^ 
ua ,  de  la  octava  parte  que  perte- 
neció á  S.  IML  en  las  minas  que  la- 
bra en  término  de  la  villa  de  Hor- 
nachos   ;  ..  *' 

Por  otra  relación  fecha  dos  de  enero 

de  mil  quinientos  setenta  y*  dos,- 

parece  que  en  diez  y  seis  de  no*  '' 

viembre  de  mil  quinientos  setenta 

y  uno  se  cobraron  de  Gabriel  de 

Cárdenas,  en  nombre  de  Lope  Cai-  " 

deron,  vecino  de  Hbrdachos,  dos 

pedazos  de  plata  fina ,  que  pesaron 

cuatro  onzas  y  tres  ochavas,  pro- 
cedentes de  la  mina  vieja  de  Tra- 

sierra ,  término  de  dicha  villa.  >; .  . 
for  otra  relación  de  postrero  de  junio 

de  mil  quinientos  setenta  <y  >dos, 
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parece  que  en  doce  de  mayo  del 
mismo  año  se  cobraix)n  de  Alonso 
de  Cárdenas  por  si  y  en  nombre  de 
Lope  de  Calderón,  vecinos  de  di* 
cha  villa  ^  tres  onzas  de  plata  fina 
procedentes  de  la  mina  que  se  de-^ 
cia  de  Alvaro  Bucar,  término  de 
la  misma.  ¿  .  .  • 

Por  relación  de  postrero  de  octu- 
bre de  mil  •quinientos  setenta,  y  . 
tres,  consta  que  en  veinte  y  dos  de . 
agosto  del  mismo  año  se  cobraron 
de  Lope  Calderón,  vecino  de. Hor- . 
nachos ,  dos  onzas  y  cuatro  mará- . 
vedis  de  plata,  de  la  octava  .parte, 
de  lo  procedido  de  la  mina  de  Tea- . 
sierra  que  labra  en  término  de  di- . 
cha  villai  .  .  4  .  .  .  .  ^ 

Por  relación  de  veinte  de  enero  de . 
mil  quinientos  setenta  ysiete,  cons-  . 
ta  que  en  veinte  y  cinco  de  agosto  , 
de:quini^toér  setenta  y.  seis  se  co-  . 
braron  dé  lo  procedido,  de.  uiia  mi-  . 
na  vieja  llamada  del  Carrascal,  tér-  . 
mino  de  Hornachos,  y  por.  el  dece*  . 
cho  que  4  S^  M.  corresponde.,  tees  . 
onzas ,  dos  ochavas  y  un  cuartillo . 
de  plata  fina^  >  .  »• •  . 

Total  ... 


1 


.1  •  •  I 


,i6- 


.'  X 

r+ — 


J 


moDDcro 


n 


Jtelacion  del  total  producto  de  plata  Jiña  de  Icut  minm 

de  Guadalcanal  y  agregadas^  que  percibió  la  Meal  Üúf 

ctenda  desde  el  año  de  i555  híuta  el  iS^ó, 


OUADALCANAL    Y    AGREGADAS, 


ASoderSSS 97  7 

Id,  de  j556»    ,     É    -    *    -    *  747*^  7 

Id,  de  iSSy 53438 

Id.  de  iS58,     ,....,  741 13  3 

Id,  de  1 559 ,  67755  6 

Id.  de  1 56o,     ,.*..«  1 99 1 3  1 

Id,  de  i56i 8461  A 

Id,  de  1 56a 11860  ft 

Id,  de  i563.    .     .    ,    .    ,    •  .    ^Sií  •  » 

Id.de  1564.     ......  ¿800  S 

Id.de  i565,    ......  i5653 

Id.  de  xS66,     ,    .44    •    •  IÜ296 

Id.  de  1567.     ,     ,     .     ,     .     ,  '  4ai6  '  7 

Id.  de  1 568 3926  6 

Id.  de  1 569 2409  6 

Id.de  1570.     .•.,.,  33ííi  S 

Id.de  1571.     .•,,.,  SS54  6 

Id.  dei57!i ^358 

rld.  déi573.     .     .    .    ,    .    ,  9335  ■.% 

id:  de  1574.    ...,,.  45i5  7 

Id.de  iS^S,    .     ,     .    ,    .    ,  a4c5  5 

Id.  de  1570 ,     ,  Í1730  a 

4002^3  6 


i4 


Marcot*    Omat.     Octurti. 


4 
I 

7 
I 


t 
6 


BE  LAS  MI9A8.  583 

Aáento  con  Francisco  Pearez  de  Canales. 

Marcoi.    Onsat.     OcIíaTai. 

Gsrrespondió  á  S.  M.  desde  primero 
de  junio  de  iSóy  hasta  i8  de  di- 
cieqibre  de  i  Syó 2698     6         3 

De  las  minas  de  Áracena ,  Azuaga ,  La 
Morera,  Gonstantina,  AUozno,  Za- 
lamea, Fuente-Ovejuna,  Almadén, 
Monesterio  y  el  Cotorrillo,  que  se 
labraban  por  particulares ,  percibió 
S.  M.  por  la  octava  parte  que  le 
correspondía  de  lo  que  se  benefi- 
ciaba en  ellas 4>i6     7!         +  ^^ 

De  las  minas  de  Hornachos,  que  tam- 
bién se  labraban  por  particulares, 
percibió  S.  M.  por  el  derecho  de  la 
cuarta  y  octava  parte. 216    4        6i  ^^ 

Resumen  general. 

Minas  de  Guadalcanal 400223  6  4 

Asiento  con  Francisco  Pérez  de  Ca- 
nales.         2698  6  3 

Minas  de  Aracena  y  agpregadaa.  ....         416  7!  4  ^^ 

Id.  de  Hornachos. ai6  4  6^  '^ 

Total 403556      í       sf^^ 


S84  nouüato 

Xeladofi  dela$  fundiciériés  que  sé  'hiáeron  en  tas  núnas 
de  S.  Jtf.,  término  de  Giiadcdcancd^  desde  el  año  de  mil 
quinientos  sesenta  y  tres  hasta  diez  y  seis  de  diciembre  de 
mil  quinientos  setenta  y  seis^  y  plomo^plata  que  procedía 
de  las  mismas. 


ANO     1 565. 


Desde  domingo  veinte  y  cnatro  4e  oc- 
tubre hasta  siete  de  nomnibre  aeseii- 
ta  y  tres  fundiciones  y  media ,  de  las 

3|ue  salieron  novecientas  diez  arn^ias 
e  plomo-plata. 63^       9i# 

Desde  domingo  cinco  de -diciembre  has- 
ta sábado  diez  y  ocho  del  mismOi 
cuarenta  y  cuatro  fundiciones ,  y  de 
ellas  procedieron  novecientas  sesenta 
y  nueve  arrobas  y  quince  libras  de 
plomo-plata 44         S^9     ^^ 

107Í     1879     I 5 


ANO     1564. 


Desde  veinte  y  siete  de  féxevo  hasta 
dieK  y  siete  de  marzo  sesenta  y  nue^   ... 
ve  fundiciones ,  y  salieron  deílas  mil 
^  quinientas^  cincuenta  y  seis  arrobas  y 
diez  libras  de  plomo-plata. 69        i556     1% 

Desile  primero  de  octubre  hasta  veinto 
y  cuatro  de  noviembre  noventa  y 
siete  fundiciones ,  y  de  ellas  proce- 
dieron dos  mil  doscientas  setenta  y 
dos  arrobas  y  doce  libras  de  plomo- 
plata 97       aaya     la 

^6       38a8     aa 


DE  LAS  MINAS.  583^     i  .  t 

AÑO    i565. 

Dttde  catorce  hasta  yeinte  de  enero  de 

dicho  año  9  se  hicieron  treinta  y  una 

fundiciones,  de  las  cuales  resultaron 

quinientas  cuarenta  y  ocho  arrobas 

y  quince  libras  de  plomo-aplata.  ,  . .  3i  S48  iS 
Desde  cuatro  de  febrero  hasta  siete  de 

abril,  se  hicieron  doscientas  cincuen-^ 

ta  y  cinco  fundiciones,  de  las  cuales 

salieron  tres  mil  ochocientas  diez  y 

nueve  arrobas  y  quince  libras  de  plo- 
mo-plata. .  .  .  p ji55     3819     i5 

Desde  ocho  de  setiembre  hasta  diez  y 

nueve  de  octubre,  se  hicieron  ochf^i- 

ta  y  tres  fundiciones ,  y  rssultaioh  d*  - 

ellas  dos  mil  doscientas  cuarenta  y 

nueve  arrobas  veinte  lU)ras  de  pío-» 

mo-plata 6ft     *H-9     ^^ 

Desde  catorce  de  octubre  hasta  catorce    : 

de  diciembre  se  hicieron  ciento  diei 

y  siete  fundiciones  ,  y  sahercn  de 

ellas  dos   mil  ochocientas  treinta  y 

seis  arrobas ,  y  catorce  libras  dr  pió* 

mo-plata.  .  .............  .     iiy-   a836     14' 

486     9454     14 


ANO     1S66. 

Desde  veinte  y  siete  de  enero  hasta  ocho 

de  febrero  de  dicho  año,  se  hicieroil 

cincuenta  y  siete  fundiicioDes,  de  las 

cuales  resultaron  mil  dentó  trece  ar« 

robas  y  cinco  libras  de  plomo^plata.       $7     1 1 13       S 
Desdé  úrea  de' marw  hasta  veinte  y  seis 

de  ahril,  se  hidenm  ciento  trrinta  y 

tres  {uadicibiies.  j  de  ellas  salieron 


586                  PRODUCTO      . 
mil  novecientas  arrobas  y  quince  li- 
bras de  plomo-plata i3S     i'9oo     iS 

Desde  primero  de  setiembre  hasta  vein- 
te y  cuatro  de  octubce,  ae  hieiisroii 
ciento  cuarenta  y  cuatro  fundicio- 
nes, y  de  ellas  resultaron  dos  núl 
doscientas  treinta  y  dos  arrobas,  y 
cinco  libras  de  plomo-plata.  .  .  •  •     144     düSi       5 

Desde  tres  de  noviembre  basta  trece  de 
diciembre,  se  hicieron.setenta  y  ocho 
fundiciones,  y  salieron  de- ellas  mil 
noventa  y  cuatro  arrobas  diez  li- 
bras de  plomo-plata. »  •       78     1094    ^^ 

^-.^     ^,  41a     6240     10 

ANO  1567.  ^  ^  ^ 


Desde  seis  de  enero  hasta  veinte  y  ñete 

de  hcbrero  de  dicho  año,  se  hicie- 
ron ciento  y  cuarenta  fundiciones,  y 

de  ellas  resultaron  mil  novecientas-  . 

treinta  arrobas  de  plomo-plata..  .  «     140     1930 
Desde   primero  de  mano  hasta  doce 

del  mismo,  se  hicieron  cuarenta  y 

cinco  fundiciones,  y  salieron  de  ellas 

seiscientas  setenta  arrobas  y  diez  li* 

brasde  plomo-plata 46       670     |o 

Desde  treinta  y  xino  de  agosto  hasta 

veinte  y  dos  de  octubre,  se  hicieron 

"cientó'y  diez  ynuéve  fundiciones,  y 

de  ellas  resultaron   ochocientas  no* 

venta  y  seis  arrobas  y  veinte  libras 

de  plomo-plata •  •  .  •  •     119       896     iM    ' 

Desde  catorce  de  diciembre  hasta  diez  »  u»>J>"  '**> 

y  ocho  del  mismo,  se  hicieron  veinte 

y  cuatro  fundiciones,  de  las  cuales 

salieron  trescientas  trece  arrobas  ▼ 

quince  libras  de  plomo-plata*.  •  • 


DE  LAS  HIlfAS.  SSj 

AÑO  i568.. 

Desde  once  de  enero  hasta  veinte  y 
seis  de  febrero  del  dicho  año,  se  hi-     > 
cieron  setenta  y  cineo  fundiciones^,'  ■ 

de  las  cuales  resultaron .  seiscientas- 

veinte  y  tres  arrobas  y  diez  libras  de 

plomo-plata jS       623     ic 

Dóde  veinte  y  nueve  de  febrero  hasta 
diez  y  ocho  de  marzo,  3e  ejecutaron 
sesenta  y  cinco  fundiciones^  y  de 
ellas  salieron  quinientas  ochenta  ar- 
robas de  plonxh^Iata ,       65       58o 

Desde  veinte  y  nueve  de  agosto  hasta 
tres  de  octubre ,  se  hicieron  ochenta 
y  siete  fundiciones,  y  resultaron  de 
ellas    ochocientas    trece  •  arvobas  y   ' 
veinte  libras  de  plomo*plata«  .  »  ^       87       8i3     10 

^27     2017       5 


ANO  1569.  ' 

Desde  diez  y  seis  á  diez  y  nueve  de 
enero  del  dicho  año,  se  hicieron 
veinte  y  una  fundiciones ,  y  resulta- 
ron de  ellas  trescientas  ochenta  y 
seis  arrobas  y  cinco  libras  de  pbmo^        ' 

plata ;  /  .-       %M'      386       S 

Dñde  seis  de  marzo  hast^  veinte  y  uno 

de  abril,  se  hicieron  sesenta  y  una 

fundiciones,  y  de  ellas  salieron  qui- 

^jlíentas  .diez  y  .ocha,  arrobas  y  diez 

1^  libras  de  plomo-plata 61       5l3     10 

i^  doce  de  mayo  hasta  cinco  de  ju** 
o ,  se  hicieix>n  sesenu  y  ocho  fun- 

1 9  y  resultaron  def  dtás  qüi-^ '  :m.   .» 

M  sesenta  y  cuatro  arrobas  J    '  '    '        **'  .'     - 

74-- 


588  raoDoefió  •> 

dooo  libras  de  ploiiK>-¡data.  •  .  .  .  68  $64  5 
Dcide  diez  y  ocho  de  aeóembre  hatb  ;  1 

áaco  de  octubre,  se  hicieroQ  cua- 
renta y  una  fuodicionet,  y  de  düas 

aalicroQ  cuatrodentaa  floventa  yadb 

arrobas  y  veinte  libiM  de  ploiiM>>*; 

plata.  • •<.  •  •-.•-  ¿  ^  •  ■•.•:>  ^i      '49^  '-fto 

DÚde  primero    de  notiembce    IiíeMi 

dioE  y  «ete  del  mismo,  se  hicieron   .   .   . 

ónciienta  fiíndicionesy  y  resaltaron    / 

de  ellas  trescientas  y  veiote  y  seis 

arrobas  y  diez  libras  de  plonx>*-plaia*       5o       Sa6     ic 


241     íkíkg% 


ANO  157a 

Desde  once  hasta  ocho  de  eoévo  de  di- 
cho año,  se  hieieron  vónte  y  cuatro 
fundiciones,  y  de  ellas  salieron  cien- 
to una  arrobas  y  diez  libras  de  plo- 
mo-plata  .' 24       101      10 

Desde  primero  hasta  trece  de  octubre, 
se  hicieron  cincuenta  y  cuatro  fun- 
diciones ,  y  resultaron  de  ellas  tres- 
cient^  catorce  arrobas  y  teinte  li- 
bras de  plomo-plata 64       3i4     ao 

Desde  tres  hasta  seis  de  diciembre,  se 
hicieron  veinte  y  cuatro.futvUc^ones, 

de  las  cnales  saUeron  trescientas  se-. 

tenta  y  seis  arrobas  y  veinte  libras 

de  plomo-plata Á^      3^6     ao 

xon       793 

AÑO     157I.  '   : 

."■*'■'  I.'   .  I    ■■  ^ 

Desde  treinta  y  uno  de  diciembres  de 

mil  quinientos  setenta  haiU;  sjef^ic)!^  >       ...     . 


JDE  LAS  ttlNAS.  589 
enero  de  mil  quinientos  setenta  y 
uno,  se  hicieron  treinta  y  dos  fundí-- 
Clones,  y  de  ellas  resultaron  quinien- 
tas ochenta  y  ocho  arrobas  y  cinco 
libras  de  plooio-plata 3a       588       $ 

Desde  diez  y  seis  de  setiembre  hasta 
veinte  y  cinco  del  mismo  del  referí-' 
do  año  de  mil  quinientos  setenta  y 
uno,  se  ejecutaron  treinta  y  cuatro 
fundiciones ,  de  las  cuales  salieron 
cuatrocientas  sesenta  y  una  arrobas 
de  plomo-plata $4       461 

Desde  cuatro  de  noviembre  hasta  dos 
de  diciembre,  se  ejecutaron  ciento 
y  dos  fundiciones,  de  las  cuales  pro- 
cedieron cuatrocientas  ochenta  y  seis 
arrobas  y  veinte  libras  de  plomo- 
plata ....  .     loa       486     ao 

168     I 536 


ANO  157a. 

Desde  once  de  marzo  hasta  diez  y  seis 
del  mismo  mes  y  año  referido,  se 
hicieron  veinte  y  ocho  fundiciones» 
de  las  cuales  resultaron  trescientas 
treinta  y  ocho  arrobas  de  plomo-* 
plata aff      338 

Desde  veinte  y  cuatro  hasta  veinte  y 
siete  de  agosto  de  dicho  año,  se  hi- 
cieron veinte  y  dos  fimdiciones,  de 
las  cuales  salieron  trescientas  treinta 
y  cuatro  arrobas  de  plomo*plata.  ...       aa       334 

Desde  diez  y  nueve  hasta  Veinte  y  nue- 
ve dé  octubre,  se  hicieron  cuarenta    • 
y  dos  fundiciones,  y  resultaRDn  de 
ellas  doscientas  cuarenta  y  xíjm  «¡tro*  -  •  "•  >  • 

bfls  y  diez  libras  de  ploax>*pbtal  >.  .  f  -  14a  '^■'^x     i^^ 


•I  ■-  «"f 


Sgo  PRODUCTO 

Desde  dos  de  noviembre  hasta  veinte  y 
seis  del  misino,  se  hicieron  sesenta 
y  nueve  fundiciones,  y  saUeron  de 
ellas  setecientas  cincuenta  arrobas  y 
quince  libras  jde  plomo-plata.  ... 


69       760     I 5 


161     .1664 


ANO   1573. 

Desde  veinte  y  seis  de  abril  hasta  vein- 
te y  siete  de  mayo  del  expresado 
año,  se  ejecutaron  noventa  fundi- 
ciones ,  y  procedieron  de  ellas  mil 
doscientas  cuarenta  y  cinco  arrobas 
y  diez  libras  de  plomo-plata.    .    .   • 

Desde  seis  de  setiembre  hasta  diez  y 
siete  del  mismo,  se  hicieron  cuarenta 
fundiciones ,  y  salieron  de  ellas  tres- 
cientas veinte  y  cuatro  arrobas  y  vein- 
te libras  de  plomo-plata 40       3^4 


90  1245  10 


20 


i3o  1570   5 


AÑO  1674. 


Bode  prSMPVP^vieinbie  de  mil 
quiíiientOi  feleiila  y  tres  ha§ta  diei 

►  y  nueft  de  abril  de  mil  quinientos 
ic^pn't  y  rñíim>    *"^^*-  ntarrwiochea- 


di 


A. 

Desde  treinta  ^ 
mil  quiawi 


ntarrwi  ochea- 
ám ,  y  re- 
s  foienta  y 
s  y^media 

dk»  y 

i  wote 
i  cuales 


81*    667       7* 


a8     '^14     Ao 


./ÍC? 


DE  LAS  MINAS.  S^l 

Desde  veinte  y  nueve  de  agosto  hasta  i  •  i  '    ÍI 

cuatro  de  octubre  ee  hicieron  sesenta  ■'• 

y  ocho  fundiciones^  y  de  ellas  sa-*- 
íieron  cuatrocientas  setenta  y  cmtro  ^  •    ■•  :i 

arrobas    y  veinte  libras  de  plomo*-  : 

plata r  .  .    *  *      6&       474      oo      ' 


ANO  iSyS. 


117+  1 356     aa+. 


Desde  nueve  de  enero  basta  veinte  y 
siete  del  misnx)  se  hicieron  sesenta 
fundiciones,  y  resultaron  de  ellas 
quinientas  setenta  arrobas  y  veinte 
libras  de  plomo-plata.  .  .  r  r  .  .  .  ^       60       $70     ao 

Desde  cinco  de  junio  hasta  veinte  del 
mismo  se  ejecutaron  cuarenta  y  nue- 
ve fundiciones ,  y  de  ellas  salieron 
trescientas  ochenta  y  ocho  arrobas  y 
cinco  libras  de  plcmo-plata r       49       ^^^       ^ 

Desde  nueve  de  octubre  hasta  diez  y 
ocho  del  mismo  se  hicieron  veinte 
fundiciones,  y  salieron  de  ellas  cien- 
to y  setenta  arrobas  y  quince  libras 
de  plomo-plata.  ^  .  .  •  • •  ^       ac       170     i5 

Desde  veinte  de  noviembre  hasta  míe-  *  ' 

ve  de  diciembre  se  ejecutaron  treinta 
y  siete  fundiciones,  y  de  ellas  resul- 
taron cuatrocientas  treinta  y  dos  aiv 
robas  de  plomo-plata.  .•'..;•.«       87       4^^ 


ANO  1576. 


166     i56f     i5 


Desde  diez  y  ocho  de  marzo  hasta  vein- 
te y  ocho  del  mismo  se  hicieron  trein-  .  ^ 
ta  fundiciones,  de  las  éualés  resultan-          /  *  i'  »     * 
ron   trescientas    catorce    ánrobas    y 


f 


PBODÜCra 

de  abril  basta  cinco  de 
ecutaron  setenta  y  ocho 
t ,  y  salieron  de  ellas  qui- 
nta y  dm  arrobas  de  plo- 
,   *.,.   ..*«   >•   -•« 

j  nueve  é  treiata  y  uno  de 

$to  se  hicieron  treinta  y  ochofun- 

íf^     í  de  elks  resultaron  tr^* 

nía  V  lina  arrobas  y  vein-f 

te  Ubrai  dt  ^^       »-|       ±.  ......  , 

diez  y  &eÍ8  de  eeti  sta  dta^ 

j  ;k  de  diciembre  h^  pcjc^-uutiXJii  se- 
aenta  y  tres  fundiciones,  y  resultaron 
de  ellas  seiscientas  y  cuarenta  arro- 
bas y  diez  libias  de  plomo-plata,  .  . 


78        Sf% 


38       3£i     ao 


€3       640     10 


209     1888     20 
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ADICIÓN. 


Para  mayor  ilustración  de  esta  obra^  se  impri- 
men en  esta  Adición  los  documentos  origina- 
les, y  extractos  de  otros  ^  que  comprenden  las 
noticias  mas  interesantes  de  las  Minas  de 
Guadalcanal^  desde  que  el  señor  Rey  don 
Felipe  Segundo  mandó  cesar  en  la  labor  de 
ellas  ^  hasta  fines  del  siglo  XVH 
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Relación  de  los  maravedís  que  dejaron  los  oficiales  de  las 

minas  de  Guadalcanal  á  Andrés  de  Tolosa^  mayordomo 

de  ellati ,  y  délo  que  procedió  de  la  desfimdacion  de  los 

hornos  y  y  de  otros  efectos, 

Gontadaríai  generales,  11  úm.  85 1. 
18  de   juBÍo  de  1S77  KaitA  8  de  julio  de  1S78. 

Relación  que  envía  á  S.  M,  Andrés  de  Tolosa ,  su  ma- 
yordomo en  estas  minas ,  término  de  la  villa  de  Guadalca- 
nal,  de  los  niara veclis  que  le  dejaron  los  oficiales  [lasados,  cxh 
nK>  constará  por  el  cargo  que  dellos  se  le  hizo  para  gastos  de 
esta  fábrica,  en  el  inter  que  proceiliese  otra  cosa  de  estas  mi- 
nas; y  de  lo  procedido  de  la  desfundacion  de  los  hornos  que 
dejaron  desfuadados  los  oficiales  pasatlos  por  de  ninguu  apro- 
vechamiento ,  y  de  la  plata  que  ha  procedido  de  los  docientos 
quintales  de  cobrizos  y  requemados  y  por  requemar  ensaya- 
dos que  le  entregaron  á  Alonso  Criado  y  consortes,  á  cuyo 
cargo  era  el  beneficio  dellos,  de  que  le  viene  á  S.  M,  todo  Ío 
que  dellos  procedió;  y  de  la  plata  que  á  S.  M.  le  ha  venido 
del  asiento  que  se  tomó  con  Alonso  Criado  y  Alonso  Delga- 
do y  consortes^  de  que  le  viene  á  S.  M.  las  dos  tercias  partes 
libres  de  todas  costas,  desde  diez  y  oclio  de  junio  de  quinien- 
tos y  setenta  y  siete,  que   se  ronienzó  á  hacer  el  lieneficlo, 
fasta  ocho  del  mes  de  julio  de  quinientos  setenta  y  ocho;  y  de 
Ik  plata  que  se  han  cobrado  de  los  derechos   de  las  minas 
fiesta  comarca  que  estaban  descubiertas  y  se  han  descubierto 
Iflespiies  que  yo  sirvo  solo  este  oficio,  desde  primero  de  fe- 
brero de  quinientos  y  setenta  y  siete  hasta  ocho  de  julio  de 
quinientos  y   setenta  y  oclio>  como  todo  ello  constará  por  los 
libros  que  tengo,  donde  está  agentada  la  dicha  cuenta  y  razón 
Hk  todo   lo   susodicho ,  y  por  las  relaciones  y  cartas  que  he 
enviado  á  S.  M, 


I 


Priraeramcnte  está  hecho  cargo 
dé  mil  rcalrs  que  Martin  de 
Yeribar  le  ilejti  cuando  par- 
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ú6  de  estas  minas ,  para  los     Cargo  de  plata.       M.  m 
.   gastos  que  en  ellas  se  ofreci»-'""^"'™*™"""^''"    "^^ 

sen  hacer,  y  pagar  salarios»  Ifaisot.  Op«i.  Ochav.    JíUnm 

de  lo  cual  se  le  hizo  cargo^  ''~ 

como  constará  por  los  lilms 

de  la  contaduría  que  tuvo  el 

dicho  Martin  de  Veribar.  •  •  34000 

Háceseme  cargo  de  doscientos  y 

cinco  marcos  y  siete  onzas  y 

cuatro  ochavas  de  plata  fina, 

procedidas  de  la  desfunda«- 

cion  de  los  hornos  que  co- 
menzó á  desfundar  en  once 

de  febrero  de  quinienlos  y 

setenta  y  siete ,  y  se  benefil 

ció  en  veinte  y  seis  días  del 

-    dicho  mes  é  año ao5       7       4 

Mas ,  se  hace  cargo  de  docien- 

tos  setenta  y  dos  marcos  de 

plata  fina ,  procedidos  de  los 

cobrizos    que    beneficiaron 

•  Alonso  Criado  y  Alonso  Del* 

•  gado  y  consoru»,  á  su  costa, 
los  cuales  se  acabaron  de  be- 

•  neficiar  en  diez  y  siete  de  oo- 
tubre  de  quinientos  y  setenta 

y  siete. .       2721 

Mas,  se  hace  cargo  de  seiscien- 
tos y  trece  marcos  y  cuatro 
onzas  y  cinco  ochavas  de 
plata  fina ,  pi*ocedidas  de)  a-^ 
siento  que  Y.  M.  tomó  con 
Alonso  Criado  y  consortes  de 
hs  dos  tercias  partes  cu 
Y.  M.  le  han  venido 
neficio  de  terrcn 
conforme  al  di 
que  se  comes 
dend^diez  ▼ 
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de  quinientos  y  sesenta  y  sie- 
te ,  hasta  TÓnte  y  ocho  del 
mes  de  abril  de  mil  é  qui- 
nientos y  setenta  y  ocho..  .  •       5i3       4       5 
Has,  se  hace  cargo  de  diez  y 
seis  marcos    y  dos  onzas  de 
plata,  procedidas  de  j^ta  que 
se  ha  traído  á  marcar  á  estas 
minas  desde  primero  de  ene- 
ro de  sesenta  y   siete,  hasta  ^ 
ocho  del  wes  de  julio  de  se- 
tenta y  ocho,  de  las  minas  de  -'  '        •   ;^     •  

esta  comarca,  de  que  levie-  * 

ne  á  S.  M.  la  octava  parte  en     ' ' 

plata  y  reales ,  como  todo  la 

susodicho  consta  por  la  cuen-  . 

ta  y  razón  que  ea  ello  he 

temdo,  fasta  el  dicho  día. . .         16       Sk 


1107       6       I         34000 


Paresce  que  suma  y  monta  la  fdata  que  en  mi  poder  ^^ 
entrado  ,  según  paresce  por  este  cargo  procedido  del  asiento 
de  Alonso  Qriado  y  consortes^  y  de  los  cobrizos  beneficiados  y 
desfundacion  de  los  hornos,  y  los  derechos  de  la  plata  qué  se 
ha  venido  á  marcar ,  y  reales  que  me  dejaron  los  oficiales  pa- 
sados ,  mil  ciento  v  siete  marcos  y  seis  onzas  y  una  ochava 
desde  primero  de  lebrero  de  quinientos  y  setenta  y  siete,  fasta 
ocho  de  julio  de  quinientos  y  setenta  y  ocho,  y  mil  reales  que 
me  dejaron  loe  oficiales  pasados^— .  Andrés  de  Tolósa. 
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Gastos  hechos  en  Jas  minas  d&  Quadalcancd  desde 
febrero  de   1577  ájinde  jimio  de  iS^S. 

Contadnríai  getierftlet  *  nóm*    8Si, 
l.°  de  Mirero  da  iS^/  bailado  de  junio  de  iS/S* 

MaTaradlfT 
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Kelacion  que  Andrés  de  Tolpsa  envía  á  S.  M.  de 
los  gastoá  hechos  en  estas  minos,  clcrede  primero 
de  febrero  de  quinientos  y  setenta  y  siete  que 
ha  que  sirve  cate  oficio,  en  gastos  por  menudo» 
y  lo  que  se  gastó  en  la  desfunctiicion  de  los  bor^ 
nos  particularmente,  y  en  ^salario  de  guardas 
que  los  oficiales  pasados  dejaron  nombradt^^  que 
fueron  cuatro  á  real  cada  dia  cada  uno;  y  en 
salarios  de  capellan^y  mayocdorooi,  Iji  loi  que  se 

...  lejigjágado  á  el  correo  de  estas  minas,  y  en  sa-  , 

lario  de  ipédioi  y  boi^p^rio;  desde  primero  del 
mes  de  febrera  cb  quiuíeatos  y  setenta  y  siete, 
que  es  á  su  cargo  el  beneficio  y  gasto  que  se  ha 
hecho  en  estas  jmiqas,  fasta  postrero  del  mes  de 
junio  pasado  de  setenta  y  ocho ,  como  todo  coas* 
tara  por  las  relaciones  enviadas. 

Primeramente  da » pbr  descargo  cuarenta  y  cuatro 
mil  setecientos  y  cincuenta  maravedís,  que  se 
gastaron  en  la  desñindadon  de  los  hornos  en 
labar  y  fundir  y  afinar  lo  procedido  dellos,  leña 
y  carbón;  como  todo  consta fMr  la  relación  que  i 

se  tiene  del  lo  por  menudo 44?^ 

Mas :  da  por  descargo  treinta  mil  y  cuatrocientos 
maravedís,  que  se  han  gastado  por  menudo  y 
en  alzar  el  hastial  que  se  cayó  de  la  casa  Real, 
que  es  hasta  siete  mil  maravedís 80400 

Mas:  da  por  descargo  veinte  y  seis  mil  maravedís 
que  ha  pagado  al  correo  de  estas  minas,  como 
consta  por  las  cartas  de  pago  que  tiene  dadas.        a( 

Mas:  da  por  descargo  diez  y  seis  mil  trescientos  y 
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veinte  marovedis  que  se  pagaron  á  las  guardas 
que  dejaron  los  oficiales  paRidos,  iionibradas  pa^ 
ra  que  sirviesen  desde  primero  de  febrero  de  se- 
teiua  y  siete  en  adelante;  \  por  ser  cosa  no  con- 
veniente bc  prosiguiese  en  ello,  y  por  evitar  la 
cxjsta*  tos  dt^pedí  y  quité  el  salario  désele  piime- 
ro  de  junio  de  setenta  y  siete  fasta  hoy  quince 
de  julio  de  setenta  y  otho.   .   •   •   .    * 

Mas :  da  por  descargo  iiiieve  mil  y  sesenta  marave- 
dís de  nMVlico  y  Loticario,  desde  el  dlclio  dia 
prVmcro  de  febrero  tle  setenta  y  siete,  iasia  en 
Cu  de  a^íjOsto  del  dicho  año ,    .   .    . 

Mas:  da  por  descargo  cinco  mil  y  setecientos  y 
noventa  y  cinco  maravedís  que  se  han  gastado 
en  aceite  para  la  lámpara  del  San  tí  simo  Sacra- 
mento fasta  postrero  de  junio  de  setenta  y  (»cho. 

Mas :  da  por  descargo  cincuenta  y  siete  mil  se- 
tecientos y  quince  inara vedis,  que  le  han  veni- 
do y  se  le  debian  de  salarios  á  el  capellán  de  es- 
tas minas  dende  |)rimero  de  febrero  tie  setcuta  y 
filete  fasta  en  fin  de  mayo  de  setenta  y  oclio,  á 
tres  reales  y  medio  cada  mi  dia,    .    .   ,  .    •  ,    .  . 

Mas:  da  por  descargo  ochenta  y  seis  mil  y  seiscien- 
tos y  sesenta  y  cuatro  maravedís,  que  el  mayor- 
domo hubo  de  íiaber  de  su  salario  desde  prime- 
ro de  febrero  de  setenta  y  siete  fasta  en  fin  de 
mayo  de  setenta  y  oclio,  en  lo  cual  no  ha  tenido 
para  pan  para  sustento  de  su  casa.  ,.♦.... 
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Mas:  da  por  descargo  el  dicho  mayordomo  de  un  cuen- 
Jio  y  ciento  y  nueve  mil  y  veinte  y  ocho  maravedís,  que  < 
I  ion  por  otros  tantos  que  ha  papado  por  libranzas  de  S.  Í/l:^ 
.  desde  primero  de  setenta  y  siete  fasta  diez  y  siete  de  julio 
I  de  setenta  y  ocho,  como  mas  largamente  preseerá  por  las 
dichas  libranzas  y  cartas  de  pgo  que  de  ello  tengo;  las 
cuales  se  han  fiagado  en  plata  y  en  reales  de  plata  que 
ie   lia  vendido   para  pajear  tas  dichas  libranzas,  y  para  pa^ 
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ffir  loe  didios  salaríóe  y  loe  demás  gaett».  qi»  m  iná  k^- 
cho,  coma  pareeoe'por  eela  cuenta  dé  áB¿cmtgpi  y  cpjp 
por  donde  S.  BL  podrá  ver  y  entender  lo  mic  en  ai 
poder  queda;  y  juro  por  nuestro  eeñor  Dk»  me  á  «ode 
mi  entender  va  eaeada  la  dicha  fdbeiotí'  ^>  libra  donde 
tengo  las  didiae  cuentas  y  cargo  hacbo  de  toda. la  dichs 
plata  que  ba  procedido,  por  ante  eecrifaano  páblioo;  j 
'per  eer  verdad,  lo  firm¿  de  nu  nombre^  —  Aiidree  de 
Toloea. 

Juento  que  se  tomó  am  el' doctor, /uahes  fuluu  sobre 

el  ben^fidb  y  labor  de  las  minas  viejas  de  Guadalcanal^ 

y  descubrimiento  de  elUu  una  l^p/ui  al  redMor. 

Gtfntadiinsi  (BiwnlM  »  ii&Dk  SSkw    ; 

9  de  enero  de  i58a. 

En  la  villa  de  Madrid  á  nueve  dias  del  mes  de  enero  de 
mil  y  quinientos  y  ochenta  y  dos  anoe,  ante  mi  el  escríbau) 
y  testigos,  pareció  presente  el  doctor  Juanes  Jnlius,  médico^ 
natural  de  la  ciudad  de  Arras,  en  el  condado  de  ArtxHS,  oue 
es  en  los  estados  de  Flandes,  como  principal;  y  el  lioenctt- 
do  Ferdinandus  Favolius,  natural  de  la  ciudad  efe  Gcdonia,  en 
Alemania,  estantes  al  presente  en  esta  corte,  ambos  á  dos 
juntamente  de  mancomún,  y  cada  uno  por  si ,  y  por  el  (odoi 
renunciando  como  renunciaron  las  leyes  de  duobus  reis  cfe- 
bendij  y  la  auténtica  presente  de  Jidei-jussoribus  ^  diviÑOQ 
y  escursion,  y  las  demás  que  hablan  en  razón  de  loe  manco* 
munados,  como  en  ellas  y  en  cada  una  dellas  se  condene;  y 
dijeron :  que  por  cuanto  S.  M.  ha  mandado  tomar  con  el  di- 
diío  doctor  Juanes  Juhus  un  asiento  sobre  el  descid)rím¡enlo^ 
labor  y  beneficio  de  la  nñna  de  Guadalcanal  con  una  k^ 
á  la  redonda ,  de  que  se  ha  encargado  con  ciertas  condicio- 
nes ,  como  mas  largo  y  particularmente  en  el  didio  aeíenl» 
ee  condene,  quee  (kl  tenor  siguiente : -^  El  Ret — ¡.Loqita 
por  nuestro  mandado  se  asienta  y  concierta  coii  el  docttr 
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Tuanes  JuUlus,  raédico,  natural  de  la  ciudad  de  Arras,  en  el 
>ndado  de  Anois ,  que  es  en  los  estados  de  Flandes,  sobre  el 
lescubri miento,  labor  y  beneficio  de  la  mina  de  Cuadalcanal 

Pcou  una  legua  á  la  redonda  de  que  el  susodicho  se  encarga,  et 
lo  sic^niente. 

Prlmerauíente,  por  cuanto  la  dicha  mina  de  Guadalcanal 

[ic  ha  beneficiado  algunos  años  por  nuestra  cuenta,  y  por  pa- 
rescer  que  el  metal  ddla  se  habia  acabado^  y  que  se  gastaba 
en  ella  mas  que  el  provecho  que  se  sacaba,  manda  naos  des- 
ampararla ,  á  cuya  causa  después  acá  no  «e  ha  labrado  ni  líe- 

fneficiado;  y  porque  á  nuestro  servicio  conviene  que  la  dicha 
mina  se  labre  y  Ijeneficie,  damos  licencia  y  facultad  al  diciio 

i  doctor  Juanes  Jullius  para  que,  no  embargante  que  por  nues- 
tras leyes  y  premá ticas  está  proveído  que  ninguna  fiersona 
Eueda  labrar  la  dicha  mina,  ni  buscar  otra»  de  nuevo  en  una 
ígua  al  contorno  della,  pueda  descubrir,  beneficiar  y  labrar, 
asi  la  mina  antigua,  como  otras  cualesquier  que  dentro  de  la 
legua  al  contorno  ilella  descubriere ,  sin  que  Ños  ni  otra  per- 
sona le  pueda  poner  impedimento,  estorlx»  ni  dificultad. 

I  ítem:  que  dicho  doctor  Juanes  Jullius  haya  de  ser  y  sea  obli- 
gado á  labrar  y  lieneficiar  la  dicha  min^  vieja,  y  descubrir 
otras  de  nuevo  en  el  contorno  de  la  dicha  legua  á  «u  propia 
costa,  misión  y  expensas,  y  á  poner  y  proveer  para  ello  to- 
do el  dinero  que  fuere  menester ,  sin  que  de  nuestra  parte  se 
le  haya  de  pagar  ni  pague,  dar  ni  dé  por  esta  razón  cosa 

I  alguna  por  el  dicho  descubrimiento,  fábrica   y  laljor. 

ítem:  que  el  dicho  doctor  Juanes  JulHus  ha  de  ser  obli- 
gado de  poner  mano  en  la  lalx)r ,  Ijeneficio  y  Hibrica  de  la 
dicha  mina  y  descubrimiento  de  los  metales  della,  y  de  las 
que  se  descubrieren  en  la  dicha  legua  en  contorno,  dentro  de 
tres  meses  de  la  fecha  de  este  asiento,  y  empezarlos  por  lo 
inenos  con  doce  personas ,  oficiales  y  trabajadores  que  sepan 
el  arte  de  minas,  y  continuarlas  después  con  toda  la  gente 
que  para  ello  fuere  nescesario ,  los  cuales  han  de  trabajar  con-*  j 
ti nua mente,  sin  dejar  el  dicho  beneficio  en  ninguna  msiner^^J 
ni  por  ninguna  razón  ni  causa,  so  pena  que,  si  dentro  de  Ufé ] 
diclios  tres  meses  no  empezare  á  entender  en  la  labor  y  dct^  ' 
cubrimiento  de  la  dicha  mina  ,  y  despuee  la  dejare  de  ben0-< 

Ificiar  cou  toda  la  gente  que  fuere  menester,  en  cualquier  tieiiH 
IL  76 
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|30  no  tuviere  muy  buen  recaudo  en  la  dicha  mina  ó  minas 
que  quisiere  beneficiar,  de  tal  manera  que  no  haya  falta',  sea 
en  6Í  ninguno  C8te  asiento,  bien  ansi  como  si  no  se  hubiese 
hecho,  porque  nuestra  intención  y  voluntad,  y  lo  que  nos 
ha  movido  á  hacer  este  asiento  es  que  la  dicha,  mina  vieja 
fe- restaure  y  beneficie,  y  se  descubran  de  nuevo  loe  metales 
que  en  la  diclia  legua  en  contorno  hubiere  y  se  pudieren 
descubrir. 

ítem :  qud  dicho  dcctor  Juanes  JuUius  ha  de  ser  obliga-* 
do  á  liacer  á  su  costa,  como  dicho  es,  todos  los  ingenios  y 
artificios  que  fuei*en  menester,  asi  para  labrar  ,  fabricar  y 
desaguar  las  dichas  minas,  como  para  las  fundiciones  y  afi-* 
naciones,  y  para  otra  cualquier  cosa  que  en  cualquier  ma-- 
ñera  sea  nescesaria  para  ellas,  sin  que  Nos  hayamos  de  pagar 
pi .  paguemos  por  razón  dello  oosa  alguna. 

ítem :  por  i*azon  de  la  licencia  que  damos  al  dicho  doctor 
Juanes  Jullius  para  labralr  y  disfrutar  la  dicha  mina  de  Gua- 
dalcanal ,  y  buscar  otras  de  nuevo  en  la  dicha  legua  en  con- 
torno, y  por  el  derecho  que  nos  pertenesce,  haya  de  ser  y  sea 
obligado  á  Nos  dar  y  pagar  la  cuarta  parte  del  oro  y  plata^ 

Elomo  y  otra  cualquier  cosa  que  de  la  dicha  mina  vieja,  y 
ís  que  ^n  la  dicha  legua  en  contomo  se  descubrieren  pro- 
cedieren, todo  ello  beneficiado  á  su  costa  en  toda  perficion^ 
á  saber :  la  cuarta  parte  del  oro  en  oro,  de  los  quilates  que  que* 
^ren  las  otras  tres  cuartas  partes,  y  la  cuarta  parte  de  It 
plata  que' procediere  en  plata  afinada  acendrada,  y  la  cuarta 
parte  del  plomo  6  almárteg^,  ó  cobre,  ó  alcohol,  ó  cualquier 
otro  metal  en  la  misma  especie  que  quedaren  las  otras  tres 
cuartas  partes  que  á  él  le  han  de  quedar;  de  suerte  que  todas 
las  dichas  cosas  estén  puestas  y  beneficiadas  de  la  manera  que 
conviniere  para  las  contratar,  sin  que  por  ninguna  cosa  seamos 
fxbligadps  4  pagar  <losta&  ni. otros  gastos  algunos;  porque  toda 
esto,  as^  piura  beneficiar  las  dichas  minaS'  como  desfirutarlas, 
dj^saguarUs,. enmaderarlas,  y  todo  lo  demás  ha  de  ser  á  costa 
del  di^o  doctor  Juanes  Jullius,  porque  la  parte  que  ~»»l— ■ 
fie  pag^r,  ooqfiDriQ^  á  este  asiento,  ha  de  ser  libre  '^  ' 
cba9  ^o^ta$»    i !    •  t  i 

^.„.  Jfé«^:  qiae  si, No8  fuerero  ,  y  pares- 

4 : W»SI»¡«ttlvicip  ca  cualqi  quitar 
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[Juanes  Jollins  la  iliclu  mina  vieja  clcGuadalL-anal,  y  otris  Cüa-, 
[Itfsquier  que  dentro  de  la  dicha  legua  eii  coiuorno  del!a  de«*- 
[cubriere,  lo  podamos  hacer  libremente  cada  y  cuando  quís. 
[fuere  nuestra  voluntad,  feln  que  seamos  obligados  á  dar   al 
I  dicho  doctor  Juanes  Jullius  ni  otro  \yov  el,  la  causa  por  qué 
se  la  quitamos,  ni  pagarle  las  cortas  y  gastos  t|ue  hubiere  he-» 
clio;  pero  que,  en  tal  caso  que  quisiéremos  tomar  cualquier 
\de  las  dichas  minas  para  Nos,  hayamos  de  mandar  beneíiciar 
I -y  se  beneficie  en  nuestro  nombre  la  dicha  mina  vieja,  ó  las 
que  de  nuevo  se  descubrieren  a  nuestra  costa,  y  hayamos  de 
dar  al  dicho  doctor  Juanes  Jullius  la  quinta  pane  de  lo  que  asi 
¡procediere,  libre  de  tocias  costas,  de  la  misma  calidad,  torraa 
y  manera  que  está  obligado  de  dar  á  Nos  las  partes  arriba 
'  declaradas  durante  que  él  lo  beneficiare  y  en  la  misma  parte 
y  lugar;  pero  declarase  que,  si  Nos  tomáremos  las  dichas  mi- 
nas para  las  beneficiar  para  Nos,  ó  las  diéremos  á  otros ,  por 
I  defecto  de  no  baUT  cumplido  el  dicho  doctor  Juanes  Jullliis; 
lo  contenido  ea  este  asiento  |  ea  tal  caso  no  seamos  obligados 
á  dar  la  dicha  quinta  parte  ni  otra  cosa  alguna,  pirque  so- 
llámente le  habernos  de  acudir  con  la  dicha  quinta  parte  cuan- 
[do,  por  mejoría  nuestra,  fuéremos  servido  de  quitarle  las  di-r 
chas  minas. 

Jteoí:  que  los  naetales  que  procedieren  de  las  dichas  nii- 
[lus  se  hayan  de  fundir  y  afinar  en  las  casas  y  sitio  que  M 
inte  hay  en  la  diclia  mina  de  Guadalcanal ,  á  donde  se 
hade  pagar  el  derecho  y  partes  que  habernos  de  haber, 
¡conforme  á  este  asiento,  libre  de  costas,  y  quel  dicho  doctor 
[Juanes  Jullius  ni  sus  oficiales  ni  otra  persona  alguna  no  pue-^ 
Jan  tundir  ni  afinar  los  dichos  metales  en  otra  parte ^  sin  es- 
llar  presente  la  persona  que  Nos  mandáremos  poner  para  que 
[asista  á  las  dichas  fundiciones  y  afinaciones,  so  pena  de  haber 
I  perdido  el  dicho  metal  y  mas  ílos  mil  ducados  cada  vez  que 
¡o  contrario  hiciere,  la  tercia  parte  para  el  juez  que  losenten<«  ' 
I  ciare,  y  la  otra  tercia  parle  para  el  denunciaflor. 

ítem:  que  las  partes  que  quedaren  para  Nos  se  sellen  coa 

un  sello  de  as  armas  Reales,  y  las  que  quedaren  para 

^  dicho  d  ps  jullius^  conforme  á  este  asiento,  asi  do 

^  ^XÉi  orno  y  cobre,  no  Iq  pueda   vender,  ni 

Wll  Li  casa  de  aiiuacion,  sin  que  esté  velludo 

76 ; 
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coa  \m  selloB  de  hs  dichas  nuestras  armas,  para  que  se  en- 
tíeiida  que,  de  lo  que  así  estuviere  sellado,  se  nos  ha  pagado 
d  derecho  que  hal)enx>s  de  haber ;  7  el  almártaga  y  alcohol 
no  se  pueda  llevar  á  vender  sin  cédula  de  la  persona  que  por 
nuestro  mandado  residiere  en  la  dicha  mina  de  Guadalcanal 
para  rescebir  lo  que  asi  habemos  de  haber,  so  pena  que,  lo 

rt  de  otra  manera  se  vendiere  ó  sacare,  sea  perdido,  ajdica- 
por  tercias  partes  en  la  manera  susodicha, 
ítem:  por  cuanto  los  terreros  y  escorias  que  al  presente 
hay  sacados  en  la  dicha  mina  de  Guadalcanal  se  han  dado 
á  beneficiar  para  acudimos  con  ciertas  partes,  se  declara  que 
el  dicho  doctor  Juanes  Jullius  se  pueda  aprovechar  de  los  di- 
chos terreros  y  escorias  sin  perjmcio  de  las  personas  con  quien 
tenemos  hecho  el  dicho  asiento. 

-  ítem:  el  dicho  doctor  Juanes  Jullius  se  pueda  aprovechar 
asimismo  de  las  casas,  chozas  é  ingenios,  tornos,  fuelles  y  her* 
ramientas,  bombas,  maromas,  madera  vieja,  hierro  y  otras 
cualesquier  cosas  que  hubiere  dentro  y  fuera  de  la  didm  n¿« 
na  á  Nos  pertencscientes,  con  tanto  que  lo  resciba  por  inven- 
tario apreciado  por  dos  personas,  una  nombrada  por  nuestra 
parte,  y  otra  por  la  suya  ,  y  lo  que  esto  montare  lo  pague  d 
dia  que  dejare  de  beneficiar  la  dicha  mina  ó  nunas  por  no 
cumplir  lo  contenido  en  este  asiento  ;  pero ,  durante  qoe  la 
beneficiare,  se  pueda  aprovechar  dello  sin  pagarlo,  y  que 
tampoco  lo  baya  de  pagar  cuando  Nos  quisiéremos  tomar  la 
dicha  mina  para  la  beneficiar  por  nuestra  cuenta,  conforme 
al  dicho  asiento;  pero  el  dicho  doctor  Juanes  Jullius  no  pue- 
da vender V  ni  sacar,  ni  trasportar  ninguna  cosa  dé  las  qoe 
asi  le  entregaren ,  si  no  fuere  con  licencia  y  voluntad  de  las 
personas  que  por  Nos  estovieren  en  la  dicha  núna,  so  pena  de 
pagarlo  con  el  cuatro  tanto. 

ítem:  que  al  dicho  doctor  Juanes  Jullius  y  á  las  personas 
qrno  por  él  y  en  su  nombre  beneficiarea  la  dieha  nnna  ó  mi- 
nas se  les  guarden  todas  las  \ibcn»f  dNHMJ||Mrfiie8  y  preeoú- 
nencbs  contenidas  en  las  pr  j^^BHfUi^  ddauo  de 

mil  y  quinientos  y  setenta*  H&'  odntínuaren 

en  otra  cualquier  preméf  *lc  aqui 

adelante ,  asi  en  Iq  Itaf  cortar 

madera  y  leña  1  <*^  «••* 
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Irsquíer  preemmencias  en  ellas  contenidas,  y  que  se  contu- 
vieren ;  pero  que  el  dicho  doctor  no  sea  obligado  á  guardar 
lo  contPíiido  en  las  diclias  premáticas  en  cuanto  á  las  estacas 
y  limites  que  puede  tener  cada  mina,  sino  que  las  que  él  u 
Otro  en  su  nombre  de8cul>rierciK  la«  benciicicn  como  fuere 
mi  voluntad,  sin  ser  obligado  á  regisurarla,  ni  hacer  otras  di- 
ligencias^ ni  pagar  ni  pague  mas  derecho  del  contenido  en 
este  asiento  ;  y  que  si  No§  rnércmos  servido  de  dar  licencia  á 
Otras  perlinas  para  liuscar  y  desciibrir  minas  en  el  contorno 
de  la  dielia  legua  y  dentro  ilell.i,  lo  podamos  hacer  y  haga- 
mos libi^emeute.  ron  tanto  qne  no  sea  en  aquellas  minas  que 
actualmente  Ijeutficiare  el  diclio  doctor  Juanes  JuUius,  ni  en 
las  que  hubiere  descubierto. 

ítem:  mandaremos  poner  [lersona  ó  personas  en  la  dicha 
mina,  para  que  asistan  á  la  labor  y  benefícío  della,  y  á  las 
fnmliciones  y  afinacioues  de  los  metales,  y  jxira  que  cobre  lo 
que  Nos  habernos  de  haber,  coufurmc  á  este  aliento,  al  cual 
mandaremos  dar  instrucción  de  lo  que  mas  conviniere  á  nues- 
tro servicio.  Lo  cual  todo  que  dicho  es  contenido  en  este  asien- 
to prometemos  y  aseguramos  ¡xjr  nuestra  palabra  Real  que 
ee  guardará  y  cimiplirá  en  toilo  como  en  este  asiento  se  con* 
^  tiene,  sin  que  haya  falta,  cumpliéndüse  por  parte  del  dicho 
H  doctor  Juanes  Jullius  lo  que  a  él  toca,  de  lo  cual  manda mci 
Bxdar  y  dimos  el  presente  asiento  firmado  de  nuestra  mano  y 
B  refrendado  de  nuestro  infrascripto  secretario,  del  cual  han  de 
■  tomar  razón  Juan  Bernaldo,  nuestro  contador,  y  Juan  López 
de  Vivanco  ,  nuestro  criado  y  nuestros  contadores  de  rentas, 

■  donde  se  ha  de  asentar  la  obligación  que  hizo  el  dicho  doctor 
Juanes  Jullius,  que  guanlará  y  cumplirá  de  su  parte  lo  que 
ie  toca  de  lo  contenido  en  este  dicho  asiento,  y  notando  aqui 

■  como queda  asi  obligado.  Fecha  en  Lisboa,  á  treinta  y  uno  de 
diciembre  de  mil  y  quinientos  y  ochenta  y  un  años Yo  EL 

BEY.^ —  Por  mandado  de  S.  M, ,  Pedro  de  Escobedo £sta-<j 

ba  señalado  de  los  señores  presidente  y  del  consejo  de  hacien-*] 
da.  — Por  ende,  cu  cumplimiento  del  ilicho  asiento  suso  ineoM 
porado,  para  guardar  y  cumplir,  y  que  se  guardará  y  cuniij 
plirá  por  parte  del  dicho  doctor  Juanes  JuUluí  todo  lo  qne  Í 
él  toca  de  lo  contenido  en  él,  dijeron  que,  debajo  de  la  dieb 
mancomunidad,  haciendo  como  el  diclio  Ferdtnandus  Fav< 
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lius  bízo  <lc  (leuda  agena  9u.ya  propia ,  ae  obUgaban  y  obliga- 
roa  por  8IIS  personas  y  bienes  rauebles  y  raices  babsdos  y  por 
haber,  que  el  dicho  doctor  Juanes  JuUius  hará  y  cumplirá^  la- 
brará y  l)eneñciará  la  dicha  muía,  y  hará  todo  lo  deoaas  con- 
tenido en  el  dicho  asiento  suso  incorporado,  y  pagará  todo  lo 
que,  conforme  á  él ,  está  obligailo  á  pagar,  y  que  no  irá  ni 
verná  contra  el  dicho  asiento ,  ni  se  «aldrá  del  por  ningún  car 
00  que  sea ,  sino  que  siempre  haya  de  ser  y  sea  ob]ig^do  i 
guardar  y  cumplir  y  hacer  todo  lo  que  es  contenido,  y  que  no 
lo  haciendo  y  cumpliendo  asi,  S.  M.  pueda,  á  costa  de  los  su- 
sodichos y  de  cada  uno  dellos,  hacer  labrar  y  beneficiar  la  di- 
cha mina  y  todo  lo  demás  que  por  ei  dicho  asiento  está  ^obligado 
el  dicho  doctor  Juanes  JuJUus,  y  siempre  hayan  de  quedar  y 
queden  obligados  á  la  guarda  y  cumplioúeoto  del  dicho  asien»- 
to  y  condiciones  del ,  y  á  las  penas  que  en  él  van  declaradas;  y 
para  que  asi  se  lo  hagan  guardar  y  cumplir,  dieron  -todo  su  po* 
der  cumplido  á  todos  y  cualesquier  jueces  é  justicias  de  S.  2(, 
de  cualesquier  }>artes  y  lugares  que  sean,  á  cuya  jurisdiccíoa  s^ 
sometieron  con  las  dichas  sus  personas  y  bienes,  y  especialmexk- 
te  se  sometieron  á  los  señores  del  consejo  de  hacienda  de  S.  Bi 
y  contadores  y  oidores  del  su  consejo  de  contaduría  mayor 
della,  y  alcaldía  de  su  casa  y  corte,  y  prenunciaron  su  propÍQ 
fucro^  jurisdicción  y  privilegio,  y  domicilio.,  y  la  ley  5¿  coRr 
vcnerit  (le  jurisdictione  omráum  judicunk^  como  si  é^ta  carta 
fuese  sentencia  difinitiva  de  juez  competente  dada  y  pasada  ea 
cosa  juzgada,  y  renunciaron  todas  y  cualesquier  leyes,  fue- 
ros ,  derechos  y  ordenamientos  que  le  puedan  ayudar  y  apro- 
vechar, y  la  ley  é  derechos  que -díceiqiie  general  renunciación 
fecha  de  leyes  non  ^^ala :  en  testimonio  de  lo  cual  la  otorga- 
ron ,  siendo  presentes  por  testigos  Gaspar  de  Mendoza,  veci- 
no la  ciudad  de  Sevilla,  y  Diego  Ordoñez  Buitrón,  vecino 
de  Moreda,  ticiTa  de  Logroño,  y  Alonso  de  Mesa,  vecino  del 
Aloiodon,  que  juraron  coiioscer  los  otorgantes,. y  ser  los  mis- 
inos que  aqui  firman  8us  nombres — '£|^ígMr ,  Juanes  Ju« 
ílius.  .^  Ferdinandus  Favolius,  orúuij^i^fKmixM  doctor^ 
poeta  iaurcatus^  ct  prccct  lingua        "  iipropríá.^^ 

Testigo,  Gaspar  de  Mendoza —  "^luitron.— 

PasiS  ante  mi José  de  Qviec  !;Í8tro 

original  que  está  asentado  en 
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Está  rubricado.  — Tomóse  razón  del  asiento  de  S.  M.  antes  de 
estoesórito,  y  obligación  que  en  él  se  dice — Juan  Bernaldo..-L 
Tomóla  razón  del  asiento  de  S.  M.  antes  desto  escrito,  y  obli-^ 
gacionque  en  él  dice. — Juan  López  de  Yivanco;  —  Fue  so* 
brescritoen  esta  manera.— ^Tomóse  razón  del  asietito  de  S.  M. 
desta  otra  parte,  escrito'  en  los  sus  libros  de  mercedes  que  tie* 
nen  sus  contadores  de  rentas,  en  los  cuales  queda  asentada  la 
obligación  que  en  él  dice,  como  S,  M«  lo  manda,  en  Madrid, 
á  once  de  febrero  de  mil  quinientos  ochenta  y  dos. 

#  #  #  • 

En  la  villa  de  Guadalcanal  á  dos  de  julio  de  mil  qui<* 
nientos  y  ochenta  y  tres ,  ante  el  ilustre  señor  doctor  Moreno 
de  Mera,  juez  de  comisión  por  S.  M.,  y  por  ante  Martin  de 
Meneses ,  escribano  dé  ella  i, :  «e  formalizó  inventario  de  todat 
las  cosas  y  efectos  que  existían  en  la  fábrica  de  la»  minat  ¿e 
aquella  villa ,  y  se  hizo  entrega  de  ellos  á  Pedro  Martin  del 
Freyle,  depoñtario  nombrado  por  el  referido  señor  juez,  faa* 
biendo  otorgado  lá  cotnpetente  escritura  de  fianza  en' diez  j 
ocho  de  setiembre  del  mismo  año:  y  siendo  con  poca  difcK 
rencia  iguales  aquellos  efectos  á  los  que  en  veinte  y  tino  dé 
octubre  de  mil  quinientos  cincuenta  y  seis  se  entregaron  k 
Francisco  de  Chaves ,  como  consta  en  el  tomo  primero  de  es* 
ta  obra  al  folio  doscientos  xxrbenta  y  nueve  y  siguientes  9  se 
omite  poner  aquí  copia  de  dicho  «nventaria 

•  #  #  •' 
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Helaáon  (pie  enrió  ffernando  Delgadillo^  culnúnistrador 
de  fos  minas  de  Guadalcancd  ^por  donde  consta  el  nwm^ 
ra  de  péfsonas ,  jornaleros  y  cifinadores  que  han  andado  y 
andan  ek  la  fábrica  del  las  ^  y  de  los  gastos  ^  salarios  y 
jornales  ijue  se  han  pagado  desde  diez  y  siete  de  agosto 
del  año  de  (punientos  ochenta  y  tres^  que  se  comenzaron 
d  bcn^ciar  las  dichas  minas  por  el  dicho  administradoTf 
hasta  veinte  y  déte  de  octubre  deste  año  de  quinientos 
ochenta  y  cinco  ^  y  de  lo  que  ha  procedido  dellas. 

Contadurías  generales,  núm.  85 X. 
«7  do  octubre  de  iS85« 

C.  R.  M. Yo  Vine  á  estas  minas  del  Molinillo  ,  tfarmmo 

desta  villa  de  Guadalcanal ,  por  orden  de  Y.  M.  El  intento 
principal  fue  reducirlas,  y  que  no  quedasen  desmamparada^^ 
y  dar  calor  á  otras ,  y  á  nuevos  descubrimientos;  y  movido 
con  puix>  zelo  de  lo  que  al  servicio  de  Y.  M.  se  debe^  y  que- 
rido, á  costa  de  mucho  interés  mió,  con  menoscabo  de  mt 
hacienda,  posponerlo  todo,  porque  los  minerales  en  este  rei- 
no se  tengan  en  mucho  y  se  sustenten ,  lo  cual  de  mi  parle 
se  hace  con  el  calor  y  anoor  que  ,  como  criado  de  Y.  M.  de* 
bo,  ¿m  tener  mas  fin  de  lo  que  al  aumento  de  la  hacienda 
de  Y.  M.  conviene;  y  es  de  connderar  que  no  me  mueve  otro 
fin ,  pues  que  lo  que  Y.  M.  ha  sido  servido  mandar  que  yo 
llevase  de  trabajo  y  obra  de  mi  industria  no  satisface  ni  con 
mucho  á  lo  que  con  mi  casa  y  familia  yo  gasto  ,  dejando  nú 
hacienda  y  heredades  desiertas :  confio  en  Dios  que  redunda* 
rá  firuto  con  que  Y.  M.  se  tenga  por  servido  de  mí.,  y  yo  re* 
ciba  mercedes  por  entablar  hacienda  de  que  no  se  esperaba 
haber  firuto ,  haciendo  lo  contrario  de  lo  que  se  haoTí  T  A9 
tolo  deste  asiento,  como  de  otras  minas  que^jiMHHjÉ^ 
testimonia  ^^^^^^^B&íi  ^ 

El  intento  principal,  como  Y.  M. 
esta  mina ,  y  que  esto  se  hiciese  c 
hay ,  habiéndose  enfir  o^ 

habia  de  s^uir  de  c 


I 
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se  dieran ,  loa  habla  de  tomar  gente  que  salo  pretendiera  an-» 
dar  descogiendo  de  donde  sacar  cien  marcos  de  plata,  que  no 
bastara  la  parte  que  á  V.  M*  se  habia  de  dar  para  b  persona 
que  aqoi  hal>ia  de  residir  á  sustentar  este  asiento;  y  con  esta 
cwden  se  han  ido  repasando  los  desechos  que  han  resultado 
de  otros  partidos;  y  ,  como  á  V.  M.  he  dado  siempre  noticia, 
estos  se  han  ido  i^eneficiando ,  ha  hecho  que  no  tienen  otra 
beneficio,  y  que  unas  veces  se  topaba  algo  bueno  que  sobra* 
ba  de  la  costa,  otras  iba  con  la  costa,  y  asi  á  los  principios 
fue  sobrando  plata.  Después,  con  falta  de  carbón,  no  se  ha 
fNxlldo  traer  tanto  beneficio,  y  estos  desechos  tan  pobres  re- 
quieren mucho  lieneficlo  en  cantidad  para  poderse  Ricar  al- 
gún froto;  y  aunque  yo  siempre  he  liecho  mis  prevenciones 
para  que  este  material  de  carbón  no  faha^e  para  poder  fun- 
dir con  dos  hornos,  no  ha  sido  poísible  los  carboneros  poder 
dar  tanto  abasto  que  se  hayan  pxllJo  sustentar^  y  asi  ha  sido 
inenester  suplir  de  las  sobras  en  los  tiempos  de  faltas.  Y  lo 
que  ha  rceulLado,  y  de  que  hay  que  dar  cuenta  á  V.  M.  de 
lo  fechoy  procedido  destaí  minas  del  Molinillo,  y  de  otras  des- 
de diez  y  siete  de  agosto  de  ochenta  y  tres  años,  que  yo  Fer- 
tiando  Ddgadlllo,  administrador  |X)r  V.  M.  de  las  dichas  mi- 
nas 5  coíi  asistencia  de  Alonso  del  Ala ,  primero  escribano  de 
ini  comisión,  y  sus  sucesores,  comencé  á  ejercer  el  diclio  ofi- 
•CÍO5  hasta  veinte  y  siete  de  octubre  de  rail  y  quinientos  y 
ochenta  y  cinco  años,  de  que  certifico,  es  lo  siguiente. 

Andan  en  el  beneficio  de  las  tierras  aeis  lavadores  de  or- 
dinario, y  algunas  veces  mas,  y  otras  menos,  hasta  numero 
Ja  mas  cantidad  de  ocho ,  asi  de  harnero  como  de  ixxlillo,  los 
cuales  han  ganado  nnm  ¿i  Mes  reales  y  otros  á  dos  y  medio, 
í*      Cuatro  cernedores  de  tierras,  ordinarios,  y  algunas  veces 
menos,    que  han  ganado   y  ganan  á  dos  reales  cada   uno 
por  dia. 
'  Cuatro  personas  que  se  ocupan  en  dar  recaudo  á  los  lava-í' 
""•ra,  que  ganan  á  dos  i-eales  ,  y  después  que  ee  hace  oí  be- 

cio  del  azogue^  que  ganan  algunos  á  dos  reales  y  luedirt. 
lan  de  ordinario  dos  acarreadores  con  sus  liestias,  t 
tdo  á  los  lavadores  de  tierras  cernidas,  y  á  los  hoi 
'  vadas,  y  á  los  buitrones  de  Cismadas,  barro,  ii 
üarealeacada  uno^  y  algunas  veces  han 
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dado  tfcs  á  temporadas,  y  han  ganado  algouot  á  dos  reaki  y 
medio  y  á  drea. 

Comrazóae  á  fundir  con  un  horno  jueves  -en  la  oódie 
ocho  de  setiembre  hasta  domingo  veinte  de  novieodxe  de 
ochenta  y  tres  años ,  y  desde  jueves  veinte  y  cuatro  del  didio 
se  comenzó  con  dos  Inxmos  hasta  once  de  setiembre  de  odmh 
ta  y  cuatro  años  que  faltó  carbón ,  y  solo  anduvo  un  bor* 
BO  hasta  once  de  diciembre  del  mismo  año  que  se  vcdvió  á 
fundir  con  dos  hornos  ,  los  cuales  fundieron  hasta  primero 
día  del  mes  de  julio  deste  año  de  mil  quinientos  ochenta  y 
cinco,  que  pararon  por  falta  de  carbón ;  y  después  V(dvi6  á 
fundir  el  uno  deUos ,  habiendo  procurado  y  hecho  carbón 
de  leña  comprada  postrero  dia  deste  mes  de  julio ;  y  desde 
este  dia  con  &ltas  de  carbón  ha  ido  parando  y  fundiendo 
hasta  hoy  domingo  veinte  y  siete  de  octubre,  que  paró  per 
fidta  de  carbón. 

G»  cada  homo  han  andado  y  andan  dos  maestros,  imo 
de  dia  y  otro  de  noche,  que  unas  temporadas  han  ganado  i 
seis  reales  cada  dia ,  y  otras  han  ganado  cinco  reales. 

Asiroesmo  con  cada  maestro  un  ayudante  fiíndidor ,  una 
de  dia  y  otro  de  noche,  que  han  gomado  á  tres  reales  ca* 
da  una 

£n  cada  homo  un  escoriero  para  sacar  escorias  y  dar  re- 
^candp  de  agua  y  otras  cosas ,  que  ha  ganado  ordinariamen- 
te á  dos  reales  y  medio  por  dia  y  noche. 

Con  cada  ingenio  de  fundir  de  cada  homo  han  andado 
tres  acémilas  y  caballos ,  que  han  ganado  por  cada  un  dia 
con  su  noche  á  seis  reales  cada  uno ,  y  temporadas  á  cinco 
reales  y  medio  y  á  cinco  reales. 

Asimesmo  ha  andado  algunas  temporadas  un  caballo^  que 
ha  UK^lido  granzas  para  el  azogue  y  para  el  fuego,  que  ha 
ganado  unas  veces  cinco  reales  y  otras  cuatro  reales. 

Un  lierrero  para  aderezar  los  espetones  de  la  fundición  ^ 
las  herramientas  de  las  afinacicHies,  y  las  herramientas  de  la 
contramina,  que  ha  ganado  ordinariamente  á  tres  reales  cada 
t  un  dia. 

.  Un  mo3SO  que  ha  follado  los  fuelles,  que  ha  ganado  w 
•  dinariamebte  á  un  real  y  un  cuaAilk  '  i. 

Un  carpintero  pira; a(  i,(^uehaga- 
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nado  unos  ¿hñ  á  tres  reales,  y  otros  á  tres  y  medio ,  y  otros 
á  cuatro  reales. 

Hobo  una  temporada  como  de  tres  meses,  poco  mas  á 
menos,  una  guarda  que  ganaba  cuatro  reales  cada  un  dia,  y 
luego  se  despidió. 

Esta  es  la  gente  que  ha  trabsijado  de  ordinario  en  las 
mtoas  ca  el  beneficio  de  los  metales,  y  asimesmo  los  afínado^ 
res  para  afínar  tos  plomos,  á  quien  se  les  ha  dado  á  tres  rea« 
les  por  cada  quintal  de  plomo- plata  que  han  afinado,  y  ellos 
traen  á  su  costa  la  gente  que  les  ayuda. 

Han  andado  en  la  contramina  desde  dicho  dia  dicx  y 
siete  de  agosto  de  ochenta  y  tres  años  hasta  este  dicho  dia 
veinte  y  siete  de  octubre  de  mil  y  quinientos  y  ochenta  y 
cinco,  ocho  trabajadores,  cuatro  de  dia  y  cuatro  de  noche, 
y  un  capataz,  habiéndose  comeniado  al  principio  con  dos 
hombres  y  otros  dias  con  cuatro,  hasta  que  se  pudo  echar  la- 
bor de  noche,  los  cuales  han  ganado  á  tres  reales  cada  un 
dia»  y  lo  mesmo  los  de  noche,  y  algunas  temporadas  á  dos 
reales  y  medio. 

Uo  capataz  que  ha  ganado  tres  reales  por  dia  y  noche 
ordinariamente. 

Administrador,  Los  Balarlos  que  hay '  en  estás  minas  y 
ha  habido,  son:  el  mío,  que  comenzó  desde  trece  de  agosto 
de  rail  y  quinientos  y  ochenta  y  tres  años,  á  razón  de  du-* 
clentas  y  diez  y  nueve  mil  maravedís, 

Escrihano.  El  de  Alonso  del  Ala,  primero  escribano,  que 
comenzó  desde  primero  del  dicho  mes  de  agosto  del  dicho 
aña  hasta  fin  de  octubre  del  año  pasado  de  ochenta  y  cuatro, 
y  dpsde  este  dia  á  razón  de  ciento  y  cuarenta  y  seis  mil  ma- 
ravedís por  año;  y  desde  este  dia,  por  nitierte  del  dicho  Alon- 
so del  Ala  sirvió  el  dicho  oficio  Alvaro  García ,  escribano  pú- 
blico desta  villa,  á  ducíentos  maravedís  cada  un  dia  basta  do* 
I  ce  de  cuero  de  rail  y  quiuientos  y  ochenta  y  cinco  años;  y 
desde  trece  del  dicho  m*f3  lo  ha  servidci  Diego  de  Lagunas 
basta  veinte  y  uno  de  agosto  deste  atio  que  murió  ^  á  ratón 
de  los  dichos  ciento  y  cuarenta  y  seis  mil  maravedís;  y  desde 
,'.Te¡nte  y  uno  de  agosto  lo  sirve  el  di  '^trcío,  *• 

Depositarlo.     El  salari  ^'*- 

positario  nombrado,  qtul 


«4* 

y.qamiciitüt  yoebmta  y  ttt$  wmAnmm  j^ái 
maravedís  por  ana  ■*•-' 

h  Capellán^  El  «dario  dd  padre  loan  GamM»*  eapdlmi 
^Mf  mina»,  que  ea  i  raioa  de  trea  icalea  y  medio  cada  m 
aia,  aeguo  y.  M.  lo  tiene  señalada 

ei  iMi^yordamoé  - )  El  salarlo  detPadra  Jfarisn.  44  'Freyle  ^  ^ 
aabnayordoiaio  .y  depofitartfi..d^loafiérlrjMÍioade8ia,  ffhncsb 
ájfaaoa  de  cúareoia  mil  maravedís  por  amv 
¿L'i  EsCM  son  los  salarios  €[ue  hay  en  estas  nuoaa 9  oonfoinaá 
oomo  V.  M.  lo  tiene  ondoaado  y  maoda^ 
\  \  Tovkü.  ]aá  salarlos  y  joiraales  -de  «isq -reCMi^flia  parcsem 
por  loé  Tibios  q«e  catan  en  la  contaduría  diestaa.  minaa  dond» 

5 ti  tomada  la  ramn  dellos  i  á  que  me  refieía 
'panesce  por  eljibrode  jornales  de  la  gente  de 
a   auao  referida *tq<ief«tá« en  la  dicha, isoiitadife» 
•Jilfafjiqiifefideide.!r}>  dicho  día  dieayjiíftft.:^)». 
f    a^to  :dfa  ipil  y  quinientos  y  ochenta  y  trea 
p-:  anos  basta  domingo  veinte  y  ñete  de  octubre 
de  mil  y  quinientos  ochenta  y  cinco,  haberse 
'  paga 'o  de  jornales  tres  cuentos»  y  cieato  y 
once  mil  y  quinientos  y  doce  maravedís  %  Q¡t  ^ 
<j  .los*  duales  son  las  cuatrodentaa  yciiicneota  y 
;  >.  tres  mil  de.  jornales  de  la  gente  que  ha  trabe» 

-V  jado  en  U  contramina. S.itl5fa 

Paresce  asimesmo  por  el  libro  que  trata  de  com» 
jr..,pras  deicafbon..quf  está  en  la  oontadoría  4e   . 
ci;  las  dichas.. mintis 9  haberaa  comprado  ciertaa  . 
.'  I  cantidades  de  carbón  para  lai  fundiciones»  y 
-  r.  r  liabsr  costado  un  cuento »  y  d  ucientas  y  veinte    - 
'     y  uaf  mil  y  nuevecientos  y  diez  maravedís.  .  •     i.eei9io 
.  Paresce  asimesmo  por  otro  libro  que  trata  de 
«1 .1  fompras  .dfi.  leña  >para  las  afinaciones»  y  leña 
y     que  se  ba*  comprado  para  hacer  carbón.»  y  ta- 
t.  ..)fr  la  dicha  leña,  y. hechuras  de  carbQU  y  acar- 
iTdv  retos  del  á  estas  minas,  ducientas  y  ochenta  y 
fi ).  7  euatro  mil  y  ciento  y  veinte  y  siete  ma* 

rayedis.  ;.  ^..  k  m^.^.-'  a  o^  -  •  • ^84117 

.  ParesQo  animnttia?  p9r;:iKvo  libro, q«A  trata  4%^  - 
Ii  ¡  atMDpcaí;  de  dUnaoM  oosaa»  quo  está  en  la. 
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dicha  cootaduria,  de  compra»  que  se  hacetí  de 
m     carbón  de  brezo  para  fundir  los  hornos «  y  pa- 
ra la  fragua  y  acarretos  de  metal  del  Cotorri- 
j    ll0|  que  de  ordinario  se  traen  para  ligar  estas 
■     tierras,  que  sin  él  oo  se  pueden  fundir:  y  de 
compras  de  greta  y  cendrada  í|uc  at  principio 
-    ae  compró  para  liga  por  oo  haberla  en  la  fá- 
brica: y  ülgunas  partidas  de  leúa  para  las  afi- 
naciones, y  cepas  para  fundir;  y  aceite  para 
_      alumbrar  la  lámpara  del  Santísimo  Sacramen* 
^     to,  y  para  alumbrar  los  hornos  de  fundir  cu 
la  labor  que  se  trae  de  noche»  y  para  la  con* 
tramina:  y  acero  y  sal  para  el  beneficio  del 
azogue:  y  cera  pra  la  iglesia,  y  otras  cosas 
convioicnles  para  la  labor  y  beneficio  que  se 
hace,  que  desde  el  dicho  dia  dlet  y  siete  de 
agosto  de  ochenta  y  tres  años  hasta  el  dicho 
M     dia  veinte  y  siete  de  octubre  de  mil  y  qui* 
^      nicutos  y  ochenta  y  cinco  años,  se  han  paga- 
do y  gastado  quinientas  y  treinta  mil  y  du- 
cientas  y  treinta  y  seis  mará  vedis.  ..,,.,. 
iiParesce  asimesmo  por  un  libro  que  está  en  la  di- 
V      cha  contaduría,  donde  está  tomada  la  razón  de 
las  libranzas  que  se  han  hecho  de  los  salarios, 
haberse   librado  á  mí  Hernando   Delj^adÜlo, 
criado  de  V.  M. ,  de  mi  salario,  desde  once  de 

Í  agosto  de- mil  y  quinientos  y  ochenta  y  tres 
anos  hasta  fín  de  agosto  de  mil  y  quinientos 
y  ochenta  y  cinco  años,  cuatrocientas  y  cin- 
cuenta mil  y  ochocientas  maravedís. 

Parcsce  asimesmo  por  el  dicho  libro  haberse  pa- 
gado dtl  salario  de  escribanos  hasta  dicho  dia 
WL    fin  de  agosto  del  dicho  año  de  ochenta  y  cinco 
años,  ducientas  y  cuarenta  y  cuatro  mil  y  cua- 
trocientas y  veinte  y  un  maravedís. 

Parcsce  asimesmo  por  el  dicho  libro  haberse  pa- 
gado de  salario  al  depositario  basta  el  diclio 
^    dia  fin  de  agosto  del  dicho  año,  ochenta  y  dos 

y    mil  y  noventa  y  cinco  maraYedís 

I*arc9cc  asimesmo  por  el  dicho  libro  haberse  pa- 
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gado  al  capellán  de  au  aalario  faaala  fin  de  ma« 
yo  del  dicno  año  de  mil  y  quínieiifoa'y  ochen» 
ta  y  cinco  añoa,  setenta  y  doe  mil  y  cnatro* 
cientos  y  setenta  y  un  maravedís. '•  7^47' 

Asimesmo  haberse  pagado  á  Pedro  Martin  del 
Freyle,  mayordomo,  para  en  cuenta  de  su  sa- 
lario, cuatrocientos  reales.  •  • l36oo 

Plata.  Paresce  por  el  libro  de  fundiciones  y  afina- 
ciones,  que  está  en  la  dicha  contaduría,  que  han 
procediilo  de  los  desechos  que  se  van  tornando 
i  repasar  por  fuego,  desde  trece  de  setiembre  de 
mil  y  quinientos  y  ochenta*  y  tres  años  hasta 
veinte  y  siete  de  octubre  de  ochenta  y  cinco 
años,  y  haberse  metido  en  la  caja  ddi  mil  y 
seiscientos  y  Veinte  maroos.de  plata.' 

De  Córdoba.  rártiKSt  laíúm^  * 

haberse  metido  en  la  dicha  caja  4ué)entósy    .      ' 
veinte  y  cintx)  mil  maravedís  qoese  trajeron 
de  Córdoba \  .  .  • AI^Scoo 

Paresce  asimesmo  por  el  dicho  libro  haberse  sa- 
cado de  la  dicha  caja  y  vendido  hasta  dicho 
dia ,  dos  mil  y  quinientos  y  cincuenta  y  nueve 
marcos,  tres  onzas,  doce  adarmes;  los  mü  y 
quinientos  y  treinta  marcos,  y  siete  onzas,  do^ 
ce  adarmes  á  dos  mil  y  ducientos  y  cincuenta 
maravedís  el  marco,  que  montan  tres  cuentos» 
y  cuatrocientas  y  cuarenta  y  Cuatro  mil  y  sd^  ' 
cientas  y  setenta  y  nueve  maravedís  ....  ,  --  3444679 

T  sietecientos  y  diez  y  seis  marcos,  una  onza  y 
cuatro  adarmes  á  dos  mil  y  ducientos  y  se- 
senta y  un  maravedís,  que  montan  un  cuento, 
y  seiscientos  y  diez  y  nueve  mil  y  doctentos  y 
veinte  y  nueve  maravedís.  •••..•'.....     1.619119 

T  trecientos  y  doce  marcos,  dos  onzas  y  doce'  '    '^ 
adarmes  de  la  dicha  piara  á  dos  mil  y 
cientos  y  setenta  y  ocho  maravedís,  r 
tan  sietecientas   y  once  mil  y  qui 
veinte  y  dos  mÉiravedis:  •  .  •  .'I 


'  Redultan  en  la  caja  en  plata  de  fundición  teaenta 
marcos^  cuatro  onz^s  y  cuatro  adarmes. 
Reatan  asímegmo  por  cuenta  á  parte  en  la  dicha 
caja  cinco  marcos  y  una  onza  de  plata «  y  ca-* 
torce  mil  y  quinientos  y  setenta  y  nueve  ma- 
ravedís y  medio  de  derccbos  que  se  han  paga- 
do de  otras  minas 

Plata  de  azogue.  Restan  asimesmo  en  plata  de  azogue  en 
pella  por  dt'sazogar,  hasta  que  se  junte  mas  cantidad  de  lo  que 
se  va  beneficiando^  como  ciento  veinte  marcos  de  plata  des- 
pués de  desazogada. 

Los  desechos  que  han  parescido  útiles  para  el  azogue  se 
han  ido  reservando  para  él,  los  cuales  se  van  beneficiando,  y 
me  parece  que  de  lo  que  está  ensayado  se  sacarán  como  qui- 
nientos marcos  de  pljta  por  la  forma  que  yo  los  hago  prepa- 
rar estos ,  demás  de  lo  que,  como  está  dicho,  está  en  pella  y 
^cado.  Todo  se  va  costeando  con  lo  que  procede  de  lo  que  se 
funde ^  que  por  ser  desechos  engrasados  de  haber  pasado  ya 
por  otros  beneficios,  no  ee  pueden  aplicar  para  el  azogue. 

Los  terreros  que  aquí  hay  que  no  se  han  beneficiado  se 
van  cada  día  abriendo  y  ensayando;  y  como  cuando  se  saca- 
ban de  la  mina  no  se  advirtió  en  aprovecharlos,  con  una  es- 
puerta de  bueno  revoUian  ciento  de  malo.  Lo  que  paresciere 
que  tuviere  alguna  sustancia  para  el  azogue  se  mirará  y 
apartará,  y  lo  demás  no  hay  tratar  de  beneficiarlos  por  otro 
Lentíficio ,  ni  t)or  cuenta  de  V.  M,  ni  á  partido,  porque  no  se 
^uedep  beneficiar  sino  es  con  los  metales  de  la  mina  del  Cch- 
torríllot  é  importa  mas  el  metal  que  se  da  para  ellos  cjue  to* 
do  cuanto  dellos  se  puede  sacar. 

La  contramina  va  en  tan  buenos  términos  cuanto  se  pue- 
de pen&ar<  A  mi  parcscer,  según  la  meditla,  está  ya  casi  don- 
de ja  vena  principal  se  ha  de  topar;  y  certifico  á  V»  M.  que, 
m  ablandase  un  poco,  que  no  hay  que  hacer  en  ella  un  mes. 
Ha  sido  su  dureza  tan  grave,  que  si  no  ha  sido  á  poder  de 
fuego  no  se  ha  podido  ir  adelante;  y  como  este  agosto  ha  si- 
tan caluroso,  y  •  "    "stá  tan  adentro  no  se  ha  sufrulo  dar« 
*^^ndo  con  él,  y  confio  en  Dios  qu 
icahará  mi]  mes  con  sus  dificultades  se  ha  h< 
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eho  b  mas,  CaiiilMen  ée  aefefaará  tolmkidiL  th^tak  pMb  tk  tiíX 
oe  lo  podble,  y  detto  Mé  Y  i  IL  atfjrMtllfiaettdb''^  ^  '-^^  *'>  ¿fi 

En  cuanto  á  lo  que  iNnometo»  ^'decir  á  V.  Ifi'^qitt^  fi 
poco  que  tea,  lo  que  roduodará  aera  inuncha  Loa  enmyéB  que 
JO  he  hecho  de^  loa  pozoa  baata^lhogar  al  agrade  tat  tia^raa 
que^dentro  tiene,  y  de  loa  'gabaitda  y  panedei  donde*  liábo 
úélftfaá  ricoa,  ymuchaa  venaa  j  nmdé^  qtlt  déútpo  Itoy, 
que  á  loa  principioa  pareació  con  la  muncha  riqueza  pcixe^ 
^  h^ora  de  mucha  sustancia  para  el '  ^ptígaei  que  ea  lo  qoa 
'i^t'Se  pretende  benefidar;  y  ceriíficad  ¥•  Jf.»  ooaM»:qúieí| 
ftar  tiMo  'fe  del  P<H)osí ,  que  niiigtfM*liiitia  de  Mane*  én^  sé 
labran  tiene  la  sustancia  que  ^u,  y  quéMaM  limaa  adaatei^ 
Ib  qui»  hhd  >de  tener  Ids  poMa  i|u#disagttato  ki-^ 
'de  lo  que  se  ha  ido^  con  el  agua  déamortmandO'  hun  áe  ier  «fe 
muehó'  préeb,  Y  ^«^^  <HoMt)idkt«  esto  que  ih>  'hubiera 
ytímtíi^  éd  éVr -MAridi'á  eáa  i»iMa ;  mi  iaOAtfH'  ittddadb 
bA^ casa'/pará-  bnfíÁü  aqti',  y  dtfjadtt  nai  cm-  y  hacieiMla  €aá 
-dcsiitrtai  T  pnes' cebando  <fc  hatétW 4(y -^né  se  hinco^  áo*  se  »- 
^fM^bst  haber  irntü-aljgütoO  désie  áitiéhtá,  V;  li  proaupoi^ 
que  se  está  en  el  estado  qtíe  ánteS ,  que  eHa  ftiipoiiderá  oon  4 
tyuda  de  D¡t)s  tnuy  birVci  \      '  •  '   .      '-'í 

Abi  entib  con  esté  portador  niios  'sfuioi  qjrie  bis  h^dib 
-«on  loa  alcaldaí  dcistil  vilb,  en  jhBtota  de'tiéitá  léfib  ^ne  tMik 
'^oompi^da  para  haáír  ^ciírbon.  (QefttiJBcly''á'y.Mi  q«íe/ti^(j(^ 
xno  esta  hacieinda  fio  ^uera  de  V.  Bl,  no  se  da  mas  óalór  &  día; 
ba  sido  tan  rebelde  un  alcalde  destos,  que  se  dice  Loboa,  que^ 
por  no  querer  acudir  á  lo  que  por  elloa  se  le  pidió,  file  causa 
de- que  se  oonstíinieroki  (hasta  qub  yo  benque  de'  dbAdé  M^ 
oer  carbón)'  cien  marcos  dé  fdata.  ¥  oottio  esttí  hácieiída  nb 
hay  mas  que  para  la  costa,  lo  qué  una  Téase  ootiaiitne  sb 
vuelve  á  hinchir,  y  es  menester  que  conoxcan  y  entiendan 
lo  que  han  de  hacer  en  servicio  de  Y.  If.  Yo  tengo  mtlenade 
efíKtcutarle  por  lo  que  se  consumió;  aguardo  fe  qtHí  ▼•M. 
•ttanda  que  en  ello  líagá,      ••  t 

La  mina  del  fdbugo.  Lo  que  ba^  en  lo  de  la  mina  del  Sa- 
bugo de  Yaldevenados,  en  que  el  licenciado  Rado  Palacioi 
jues  de  comisión  por  Y.  M.  en  la  villa  de  Almonester,  registró 
'Ma  mina  ante  loa  alcáildas  ordíp'arioade  la  villa  de  Almonesteri 
ios  «Mbs  iediáMii  poissioB  drfhk;  T  acudi6  i^aa 
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estos  autos  para  que  le  diese  liceocia  para  labratla.  To  mandé 
que  se  pregonase  el  término  del  derecho  conforme  á  las  orde- 
nanzas, y  como  mi  fin  va  enderezado  á  saber  y  entender  la  su  a- 
lancia  que  hay  en  los  minerales,  di  ticeacia  para  que  se  labra- 
te  el  término  del  derecho  á  cautela,  sin  querer  apurar  si  caía  en 
el  término  de  la  legua  de  Calaroza;  porque  estas  minas  que  se 
toman  para  V.  M.  es  sin  tiempo  ni  sazón,  ni  sin  saber  lo  que 
ton,  y  en  tomándolas  se  quedan  perdidas,  que  ni  V.  M,  saca 
fruto  dellas  ni  otra  persona,  y  asi  no  se  entienden  los  tesoros 
que  en  estos  reinos  hay.  Y  no  embargante  que  después  en 
las  diligencias  que  se  han  hecho  ha  parescido  que  esta  mina 
ge  registró  por  el  año  de  setenta  y  siete,  y  que  luego  inme^ 
diatamente  la  mandó  embargar  y  tomar  Andrés  de  Toloiaii 
'mayordomo  que  fue  destas  minas,  y  se  quedó  ausi  mas  ha  de 
ocho  años;  y  considerado  que  ha  odio  años  que  no  se  labra 
ni  se  sabe  lo  que  es,  y  que  V.  Jl  no  ha  liabldo  provecho  de- 
IJa;  y  visto  que  el  dicho  licenciado  Rado  es  aíicionado  á  la- 
bor de  minas,  he  disimulado,  con  et  recato  y  orden  coiive* 
Diente,  que  vaya  labrando,  y  por  mi  orclea,  dámlole  calor 
para  ello  y  fundidores,  y  lo  demás  que  ha  habido  menester, 
y  que  se  hiciese  una  fundición  para  ver  y  entender  qué  sus- 
tancia tiene  (porque,  aunque  los  ensayes  que  yo  he  mandado 
hacer  en  rai  presencia  han  sido  ricos,  suele  acertar  en  un 
poco  de  metal,  y  después  en  junto  no  ser  tanto),  para  que  de 
lo  que  resultase  dar  cuenta  á  V.  M.,  y  jimtamente  con  !<  s  au- 
tos iuviar  la  razón  de  todo,  para  que  V.  M.  haga  en  ello  lo 
que  mas  á  su  servicio  convenga,  y  lo  que  ha  resultado  hasta 
agora  es  lo  que  V-  M*  verá  por  este  testimonio  que  aquí  va,' 
y  he  entendido  que  loa  fundidores  yerran  h  fundición.  Yo 
partiré  para  allá  dentro  de  dos  dias  á  hacer  en  mi  |iresencia;i 
una  afinación  y  fundición,  y  á  ver  la  mina  por  vista  dr  ojos,'" 
y  ver  el  metal  y  caudal  que  tiene,  y  todo  se  enviará  á  V.  81 
con  los  autos,  para  que  vea  lo  que  es  servido  que  se  haga,  j 
en  el  ínter  parará  todo. 

Creo  di  noticia  á  V.  M.  de  unas  minas  de  oro  qu^  anda- 
ba en  rastro  dellas.  Yo  invié  por  la  persona  que  sabe  ddlas, 
el  cua!  me  trujo  ciertas  piedras  de  bs  cuales  envío  una.  Es  co- 
ta muy  rica,  y  según  lo  que  me  dice  de  li  sierra  donde  está^ 
no  creo  que  hav  mayor  descubrimiento  en  Indias,  ni  eu  Chi« 
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te,  ni  en  Garabaya.  Los  aatoa  que  ea  dl«  w  hma  hedió  ytm 
t»n  esta  relación,  y  yo  iré  á  verfiS  y  á  catarlo»  y  de  lo  qv 
«ncediere  daré  cuenu  á  Y.  M.  ' 

i  Lo  que.  toca  á  los  registros  que  bt  habido  de  miiias  m 
'wuvio  alguno  de  ellos  hasu  ver  el  suceso  de  doe;  ana  de  Ta« 
lencia  de  Alcántara  de  que  tengo  encargado  den  coema  á 
¥.  M. ,  que  mostró  por  los  ensayes  ser  ricai  otra  de  Yalcncis 
de  la  Torre,  aqui  cerca,  que  mostró  ser  rica,  7  aguardo  dos 
cargas  de  metal  para  baceno  yo  fundir  por  mayor,  y  afinar, 
para  con  ello  poder  inviar  relacioó  que  teogia  froto,  porqas 
no  querria  escribir  sin  cosa  de  toma 

Ue  otras  cosas  no  hay  que  dar  á  Y.  M.  maa  cuenta  m» 
que  acá  Bo  se  pasa  el  tiempo  ni  hora  sin  quererlo  emplear  m 
servicio  de  Y.  M.  y  aumento  de  su  real  hacienda,  cuya  cató- 
lica Real  Magestad  nuestro  Señor  guarde  con  aumento  d» 
mayores  reinos  y  señoríos,  cómo  los  criados  de  Y.  M.  deief 
mns.  De  Guadalcanal,  y  de  octubre  veinte  y  mete  de  mil 
quinientos  y  ochenta  y  cinco  años.— C  R.  M«^Beaa  los  pies 
á  Y.  M.  su  criado  ^Hernando  Delgadilla 

En  la  villa  de  Guadalcanal,  veinte  é  nueve  dias  dd  mes 
de  octubre  de  mil  é  quinientos  é  ochenta  y  cinco  años,  d  te- 
nor '  'Hernando  Delgadillo ,  administrador  de  las  minas  dd 
Molenilio ,  dijo :  que  él  ha  sacado  de  los  libros  que  estao  co 
la  contaduría  de  las  dichas  minas  la  relación  que  va  «erica 
en  tres  pliegos  y  una  hoja  de  papel  con  esta,  la  cual ,  á  todo 
sd  saber:  y  entender,  va  cierta  y  verdadera ,  y  ansimismo  todo 
]o:deinas  en  la  dicha  relación  contenido ;  y  ansi  lo  juró  por 
Dios  nuestro  Señor  é  por  la  señal  de  la  <crua  «{»  que  m- 
20  con  su  mano  derecha;  y  esta  dicha  relación  ha  sacado 
por  mandado  de  S.  M.,  y  de  los  señores  de  en  consejo  de 
contaduría  mayor,  é  firmólo  de  su  nombre. -^Hernando 
Delgadillo. 

^  E  yo  Alvar  García  Ramos ,  escribano  de  S.  M.  real  é  pii« 
blico  de  la  dicha  villa  de  Guadalcanal,  y  vecino  de  la  dicha 
villa ,  y  escribano  que  al  presente  sirvo  el  oficio  de  escribano 
de  las  dichas  minas,  fui  presente  é  fice  aqui  este  mió  ñgoo 
que  es  á  tal.  En  testitnonio  de  verdad— Alvar  García  Ramoi^ 
escribana 
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En  el  aña  1 587  fue  nombrado  escribano  de  las  mloas  de 
Guadalcaaal  Juan  de  la  Gotera. 


I 
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Contaduríat  generaleJ,  núm.  854- 
iS  de  junio  de   1591* 


Traslado  de  ima  cedida  de  S.  M.  mandando  desacotar  y 
desvedar  la  legua  que  estaba  vedada  en  las  minas  de  Gua^ 
K  dalcanaly  Cazalla^  Aracena  y  Galarozcu 

p 

H  El  Rey» — Por  cuanto,  habiéndose  entendido  que  así 
M  cumplía  al  bien  de  estos  mis  reinos  y  naturales  dellos^  y  al 
aprovechamiento  de  mi  hacienda  y  patrimouio  Real,  por  una 
mi  premática  fecha  eo  Valladolid  á  diez  de  eiifro  del  ano 
de  quinientos  y  ciocuenta  y  nueve,  mandé  revocar  y  di  ¡  or 
ningunas  todas  las  mercedes  hechas  hasta  aquel  día  á  per- 
sonas particulares  de  minas  de  oro  y  plata,  azogue  y  otros 
metales,  dejando  facultad  á  todos  los  que  quisieren  para  que 
libremente  las  pndtesen  buscar,  cavar  y  beneficiar  en  cua- 
lesquier  partes  que  las  hallasen,  salvo  en  las  minas  de  Gua- 
dalcanaU  con  una  legua  á  la  redonda  della ,  y  en  las  minas 
que  estao  descnbicrtas  en  los  términos  de  Cazalla,  Aracena  y 
Calaroza,  con  un  cuarto  cíe  b*gua  al  rededor  de  cada  una 
dellas,  y  entre  las  ordenanzas  qne  después  mandé  hacer  para 
el  descubrimiento,  labor  y  beneficio  de  las  dichas  minas,  hay 
un  capítulo  del  tenor  siguiente :  Otrosí :  porque  en  la  dicha 
premática  se  dispone  que  ninguno  pueda  buscar  minas  en 
una  legua  al  rededor  de  las  minas  de  Gua<Ialcaua] ,  y    un 

I  cuarto  de  la  de  Cazalla,  y  otro  cuarto  de  Galaroza,  y  otro 
cuarto  de  Aracena;  [x>rque  después  se  ha  entendiflo  qre  con- 
tiene á  nuestro  servicio  alargar  mas  los  dichos  términos  del 
dicho  cuarto  de  legua,  y  declarar  de  donde  han  de  correrfi^ 
mandamos  que  en  las  dichas  tres  partes,  y  en  la  de  Guadal* 
cauali  y  en  cada  una  dellas  no  pueda  ninguna  ni  a), 

78:' "" 


dfa 


6ao  ADICIÓN. 

persona  tomar  ni  tener  mina  en  término  de  una  l^ua  á  la 
redonda  en  cada  una  de  laa  dichas  cuatro  partes,  y  que  las 
dichas  leguas  se  entiendan  y  midan  en  esta  manera:  la  de 
Guadalcanal  desde  la  casa  que  está  hecha  alii  para  la  fábri- 
ca de  las  dichas  minas,  y  la  de  Cazalla  desde  la  casa  qne  es- 
tá encima  de  la  mina  de  Pedro  Gindil,  y  la  de  Araoena  des- 
de la  casa  que  está  hecha  en  la  mina  del  cerro  de  loa  Axort$f 
y.  la  die  Galaroca  de  la  mina  primera  que  se  descubrió,  que 
es  cerca  del  lugar,  y  las  dichas  leguas  han  de  ser  legnaa  de 
á  quince  mi!  pies,  cada  pie  de  á  tercia ,  medidos  por  la  tier- 
ra ,  y  tedas  las  minas  que  se  hallaren  en  el  distrito  de  ellas 
han  de  ser  para  Nos;  fiero  ai  hasta  el  dia  de  la  promulgación 
desea  nuestra  carta  se  hubieren  hallado  algunas  minas  fuera 
de  los  dichos  cuartos  de  legua ,  y  dentro  de  la  l^ua  que  ago- 
ra se  señala,  han  de  gozar  dellas  los  halladores,  coororme  á  la 
dicha  primera  premática ;  porque,  el  haber  acorado  y  redado 
las  dichas  minas  en  el  dicho  capítulo  contenidas  fbe  aolm 
presupuesto  que  habia  quien  por  mayor  quisiese  encargarse 
del  beneficio  y  lat  or  dellas  ú  de  alguna  dellas ,  y  después  se 
ha  visto  qne  no  ha  sucedido  como  se  entendió  y  pudo  espe- 
rarse por  entonces ,  y  que  del  estar  acotadas  las  dichas  minas 
no  se  ha  seguido  ni  signe  beneficio  alguno  ni  aproTcrha- 
miento  á  nadie,  ni  ha  sido  de  ningún  electo,  y  se  tiene  en- 
tendido que  si  se  desacotan  y  dejan  libres  para  se  poder  bus- 
car y  descubrir  por  todos  y  beneficiar  por  los  que  las  halla- 
ren, se  sacará  provecho,  y  mi  liacienda  recibirá  beneficio,  y  los 
subditos  y  naturales  de  estos  reinos  serán  aprovechados;  visto 
y  platicado  por  los  del  mi  consejo  de  hacienda ,  y  conmigo 
consultado,  y  usando  del  poderío  real  absoluto  que  tengo,  y 
de  que  en  esta  parte  quiero  usar,  es  mi  merced  é  voluntad 
de  revocar,  como  por  la  presente  revoco,  y  doy  por  ninguno  y 
de  ningún  valor  y  efecto  el  dicho  capitulo  suso  incorporado, 
y  premática  que  de  suso  se  hace  mención ,  con  lodo  lo  demás 
que  en  cualquier  manera  esté  proveido  y  mandado  acerca  del 
dicho  acoto  y  vedamiento ;  y  tengo  por  bien  que  las  dichas 
minas  de  Guadalcanal,  Cacalla,  y  Aracena  y  Galarora  queden 
desde  hoy  dia  de  la  fecha  desta  en  adelante  libres  y  desacotadas^ 
pra  qne  todas  y  cualcscr"  de  coalesquier  estado 

y  condición  que  sean»  7  ^  incurrir  en 


I 
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pena  alguna  buscar,  descubrir,  labrar  y  beneficiar  las  minas 
de  oro,  plata  »  abogue  y  otros  raetales  que  hubiere  y  se  halla- 
ren dentro  del   término  de  tas  dichas  minas,  y  aprovecharse 
del  metal  que  en  ellas  se  hallare,  bÍeo  y  asi  coibo  si  nunca 
hubieran  estado  acotadas  y  vedadas,  y  según  que  se  hace  y 
yioede  hacerse  en  totlas   las  otras  partes  de  estos  mis  reinos, 
gnardando  y  curoplieodo  en  ío  que  toca  al  hacer  de  los  re^ 
gistros  de  las  minas  que  se  descubrieren ,  y  en  la  labor  y  be- 
neficio dellas,  y  de  la  parte  qne  Yo  tengo  de  haber  del  apro- 
Tecbamiento  deílas  la  forma  y  orden  contenida  en  las  dichas 
leyes  y  ordenanzas  de  minas  que  sobre  esto  disponen  y  están 
hechas;  y  mando  á  los  del  mi  consejo  y  contadores  mayores, 
presidente  é  oidores  de  lus  mis  audiencias,  alcaldes,  alguaciles 
de  b  mi  casa  y  corte,  y  cbaiicilltTÍas,  y  á  todos  ItJs  coiKiejos, 
<5orregidores ,  asistente,  gobernadores-»  alcakíes  y  otros  jueces 
y  ju<^ticias  cualesquier  de  todas  las  ciudades,  villas  y  lugares 
dcstos  nuestros  reinos  y  señoríos,  í|iie  guarden  y  cumpl^tn  ,  y 
bagan  guardar  y  cumf»l!r  lo  contenitlo  en  esta  mi  cédula,  y 
que  no  vayati,  ni  pasen,  ni  consienian  ir  ni  pasar  en  ma- 
nera alguna  contra  el  tenor  y  forma  dcüa ,  ni  impedir  ni  es- 
torbar por  ninguna  via  el  de?ciibrimiento,  labor  y  beneficio 
de  todas  las  minas  que  hubiere  y  se  hallaren  en  el  término 
de  las  dichas  niinns ,  antes  á  los  qne  entendieren  en  el  descu- 
brimiento, beneficio  j  labor  dellas  les  t]en  el  favor  y  ayuda 
necesario ;  y  para  fjiie  se  trnga  noticia  de  lo  rontenido  en  es- 
ta mi  cédula,  manilo  que  se  apregone  públicamente  asi  ea 
esta  mi  corte  como  en  la  villa  de  Gujdalcanal   y  otras  partes 
donde  convenga,  para  que  dicho  desacoto  sea  pólilico  y  no- 
torio y  venga  á  noticia  ile  todos,  y  que  se  tome  la  razón  des- 
ta  dicha  mi  cédula  en  los  mis  libros  rio  minas  que  tienen  mis 
contadores  de  rentas.  Fecha  en  Villa  manta,  á  diez  y  oclro  de 
junio  de  ñi'ú  y  quinientos  y  noventa  yon  años.-^Yo  el  Rey.^ 
Por  mandado  dtl  Rey  nuestro  Señor  — Juan  López  de  Vcfas- 
co.**- Estaba  señalada    la  cédufa  original  coya  copia  es  esta 
de  los  señores  prtsidente  y  dtl  consejo  de  hacienda  de  S.  M, 
Toajóse  razón  de  la  cédula  de  S.  M,  escripia  en  fa  hoja  antea 
desra  en  los  libros  de  minas  que  tienen  sus   cont 
rentas,  como  |7or  ella  se  manda,  en  Madrid  á  tttB  A 
mil  quinientos  noventa  y  uno. 


6»  ^imaswi 


3o  de  ieáembre  de  iS^^    So  Madridt-f  tronla^eii- 
tiembre  de  mil  quinientM  novwta  y  mm^m^iÁ^na^.n^fé^ 
dula  para  que  el  capitán  Duoff^  GaTilan  ^mUae»  kü  «Hf 
de  Gttadalcanal  y  su  Gootomoí;  y  dei^pqeji:de  .infiotimd^  4t 
Jas  penonas  mas  prácdcas  y  áe  espenencia  qoe  hniíifli»  m 
fuella  comarca,  hiciese  infiMrmackHi  muy  parriciilar  y  pni^ 
-taalfjde  lo  oue  había  eo  dias,  de  lo  que  tepia  ofdieiiadoqiii 
se  hickse  don  Garlos Xedler,  de  loque  cppjrmidbia  se^ 
cútase  en  adelante»  y  de  lo  que  se  podia  esperar  del  enais 
de  las  dichas  minas  en  lo  sucoesivo,  y  eL  recaudo  que  ba- 
IÑa  en  ellas  de  ensayador  y  materides  para  loa  ensayes  y 
,.Qff9^  pertrechos,  yi.4e  donde  ^eria  fÜcil  sacar,  loque  foe- 
■m,  necesario  para,  i^k^»  ^presentando  con  daiidad  la  fcr*- 
,tuna '  que  podria  haber,  para    descubrir   la  .  veta   de  la  di- 
cha mina;  adviniéndole  que  no  era  de  la  satisfacción  dd 
gobierno  que  se  desaguase  con  contramina.  Asimbmo  se  ie 
mandaba  formase  una  relación  puntual  y  exacta  de  lo  que 
habia  hecho  Hernando  Delgadillo;  y  concluido  todo  coala 
debida  claridad ,  le  apremiase  para  que  compareciese  ante  li 
junta  de  minas  dentro  de  treinta  dias,  debiendo  practicar  to- 
das estas  diligencias  el  referido  capitán  Diego  Gavilán ,  en  d 
.  término  de  cincuenta  dias,  y  pasados,  se  presentase  ante  d 
presidente  y  contadores  mayores  con  todos  los  papdes,  para 
que  con  ellos  y  su  rdacion  se  proveyese  lo  que.  ñus  convioífr- 
^re  al  real  servicia 

#  #  #  #.^ 

^7  de  noviembre    de  i^gj.    En  Madrid ,  4  veinte  y 

siete  de  noviembre  de  mi^  quinientos  npyenta  y  sieie,  m 

..dio  comisión  al  licenciado  Corond   para  que  ,  vistas  lif 

averiguaciones    que    hicieron    el    licenciado    Bermodcz   y 

el  capkan  Diego  Ramos  Gavilanes  sobre  la  malavenacion 

aue  faÍ2o  de  la  hacienda  de  S.  M.  Hernando  Ddg¡a^ 
p,  administrador  de  las  minas  de  Guadalcanal,  I¥^rtie- 
•e  i  dicha  villa  y  demás  partes  y  lugares  que  ífuese  ne- 
otsario,  y  con  el  mayor  secreto^  inteligenpia  .y  cuidado  se 
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ise  por  todas  las  vias  y  maneras,  hasta  descubrir  si 
^,«  .<^.to  cuanto  sobre  este  prticular  se  había  dicho,  y  si  la 
Real  hacienda  habiu  sido  tan  prjudicada  como  se  aseguraba; 
y  hecho,  si  resLiltasen  algunos  cómplices  y  culpados,  se  les 
forníiasen  procesos,  y  según  la  culpa  los  prendiese,  secues- 
trándoles los  bienes,  y  practicando  cuantas  diligencias  cre- 
yese eran  necesarias  para  que  la  Real  hacienda  quedase  rein- 
tegrada, llevando  vara  ele  justicia;  y  se  nomljraban  para 
acompañarle  a  Pedro  Dávalos,  escribano,  ante  quien  debían 
pasar  toilas  las  diligencias ,  y  jxir  algua(*il  á  Francisco  de 
Quijada,  con   sus  correspondientes  salarios. 

#  «  «  # 

Carta  á  Diego  Yañez^  vecino  de  la  villa  de  Guadakanal, 

en   respuesta   de    lo   que    escribió   sobre   el    benejício    y 

descubrimiento  y  labor  de  las  minas  de  la  dicha  villa. 

Contaduriai  gencfaleí  núm.    85 O. 
^7  de  tLDTieiDbre  de  1 597. 


Don  Felipe  &c.  Diego  Yañez,  vecino  de  la  %'llla  de  Gtia* 
dalcanal ,  sal>cd:  que  por  el  presidente  y  contadores  de  mi 
contaduría  mayor  de  hacienda  se  ha  visto  la  carta  que  me 
escribistes  en  cuatro  de  octubre  pasado  deste  presente  año  de 
mil  qumientos  y  noventa  y  siete,  y  se  ha  entendido  lo  que 
por  ella  advertís  es  necesario  hacerse  sobre  el  beneficio,  labor 
y  descubrimiento  de  las  minas  que  hay  en  el  téro>ino  deesa 
villa  de  Giiadjlcanal ,  y  en  su  respuesta  fue  acordado  de  que 
se  diese  e^ia  mi  carta  para  vos,  y  Yo  túvelo  por  bien^  por  la 
cual  se  os  advierte  que  ilon  Gerónimo  de  Ayanz  está  nom- 
brado por  administrador  de  las  minas  destos  mis  reinos,  el 
cual,  en  desocupándose  de  cierto  negocio  de  importancia  to- 
onte  á  los  dichas  minas  en  que  ahora  entiende,  acudirá  á 
entender  el  estado  de  las  dichas  minas  desa  dicha  villa  de 
Guadalcanal ,  y  dar  en  ello  la  orden  que  convenga  como 
le  está  mandado  y  ordenado;  y  en  el  entretanto  que  el  di* 
cho  don  Gerónimo  de  Ayanz  va  y  acude   á  ello,  os  maudí 
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á  \os  que  procuréis  <iue  eq  en  jdicla  víBm  de  CnjdaViwl 
jhaya  y  esté  prevenido  y  á  pwMp  A  recaudo  que  oouyienej 
esneoeaaiío  para  el .diclM> efecto  de dtfcubnr ,  adouniflinr  y 
jbenefidar  las  dichas  minas  cchdo  por-  la  dicha  yoom  <wta  $í 
.vertís»  asi  de  ensayes  como  de  matmalcs  para  fpsavyaxlps^  y  ^ 
todo  lo  demás  que  para  eUQ>foese  meo^sler^.y  que.ios^ctT 
cuhndores  endeudan  y  sepan  que  bay  d  4iluw  fBcaydo^i 
los  cuales  les  advetíireis  que  púr  esta  .pievendoa  Dp^  ae  kp 
haya  de  llevar  cosa  alguna;  y  pues  decis  que  esiD  ae  pa^ 
de  hacer  á  costa  de  lo  que  saliere  de  la  miama  M^^^^y^^ 
se  hará  asi,  y  daréis. orden,  lueigo  en  dlp.  y  .ea  lo   deons 
que  viéredes  que  es  necesario  é  importante,  y  á  ptopéAs 
para  conseguir  el  buen  fifh  que  en  este  parücular  ae  prs» 
tende:  y  que  para  cuando  lloare  ahi  el  didio   dea  Gcr6- 
wmo  de^  Ayanz  hayA  nia$  noticia  de  lo  que  hay,  y  á  élls 
podáis  mejor  i&fidrmár  y  advertir  dis^lo  que  oooveí^,  psia 
que  mejor  se  acierte  y  con  brevedad  se  dispon^,  y  de  la 
que  en  esto  hiciéredes  avisareis  á  los  dichos  nu  préndente 
y  contadoi*es  de  la  dicha  mi  contaduría  mayor  de  hacico- 
da  como  se  confia  de  vuestra  persona,  y  no  hagáis  lo  con- 
trario.  Dada  en  la  villa  de  Madrid,  á  veinte   é   siete  dias 
del   mes  de  noviembre   de  mil   quinientos    y    noventa  y 
siete  años. 

Carta  para  que  Diego  Tañez^  vedno  de  Guadalcanal^  nú 

usase  mas  de  la  conúúon  que  le  estaba  dada  para  lo  Hh 

tocante  á  las  minas  de  la  dicha  villa^  atento  d  que  fue 

ínterin  llegase  d  ella  don  Gerónimo  de  Ayawu 

GontadoTÍmt  generalaff  n&m.  8So* 
%Q  de  agosto  de  xS98« 

Don  Felipe,  &a  A  vos  Diego  Tañez,  vecino  de  la  villa  de 
Guadalcanal :  bien  sabeu  como  por  una  nú  carta  y  provisión 
sellada  del  nú  sello  y  librada  del  mi  presidente  y  contadores 
de  la  mi  contaduría  mayor  de  hadenda,  dada  en  esta  villa  de 
Hadrid  á  vónte  y  ñete  de  noviembre  de  mil  quinientos  no» 
^'teia  y  siete^  se  os  ordenó  y  mandó  que  en  el  enlxetaiilD  que 
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<?on  Ger¿niino  de  Ayanz,  que  estaba  proveído  para  que  por 
cierto  término,  sirviese  de  mi  admiaistrador  gcticral  de  las 
minas  deslos  reinos^  fuese  á  esa  dicha  villa  de  Guadalcanal  á 
visitar  lo  que  Yo  tengo  en  ella  y  ^is  términos,  procura  sedes 
que  en  esa  dicha  villa  estuljiese  hecha  la  provisión  necesaria 
para  el  descubrí niietito,  labor  y  l>eneficio  de  las  dichas  minas, 
asi  de  descubridores,  ensayador,  y  materiales,  conx)  de  todo  lo 
demás  necesario  para  el  dicho  efecto,  deforma  que,  para 
cuando  el  dicho  don  Gerónimo  llegase,  estuviese  todo  á  pun- 
to y  aparejado,  y  no  faltase  ninguna  cosa,  y  le  pudicsedes  in- 
formar del  estado  de  las  dichas  minas:  y  agora  saljed  que 
Yo  he  sido  informado  que,  aunque  el  dicho  don  Gerónimo 
de  Ayanz  está  ya  en  esa  dicha  villa  á  entender  á  lo  tocante  á 
su  comisión,  vos  no  habedes  querido  dejar  ni  dejáliades  de 
usar  de  la  que  os  estaba  dada,  y  traíades  vara  de  mi  justicia 
nombrando  alguaciles  y  escribanos  que  hacían  y  hacen  muchas 
VCf  I  ■  de  que  se  han  seguido  y  siguen  muchos  daños  y 

es(i  .  en  lo  cual  vos  y  los  dichos  vuestros  escribanos  y 

alguaciles  habiadcs  cometido  graves  delitos  dignos  de  mucha 
punición  y  castigo;  y  para  remedio  dello,  visto  todo  lo  susodi- 
cho por  el  dicho  mi  [HTcsideute  y  contadores  de  la  dicha  mi 
contaduría  mayor  de  hacienda,  fue  acordado  se  diese  esta  mi 
carta  para  vos,  é  Yo  tíívrlo  |x:)r  bten,  Y  os  inando  que»  luego 
que  qon  ella  ó  con;Su  traslado  signado  de  escribano  público 
füéi-edes  requerido,  no  uséis  ni  entendáis  mas  de  la  dicha  co- 
misión qne,  como  dicho  es,  os  estaba  dada,  que  de  suso  se  ha- 
ce mención ,  ni  l<w  dichos  oficiales  qne  tcneia,  en  forma  ni 
iBauera  alguna^  so  pena  qne,  lo  contrario  haciendo  por  vuestra 
parte  y  la  de  ellos,  os  mandaré  castigar  á  totlos  conforme  á  las 
leyes  destos  mis  reinos  que  disponen  acerca  de  los  que  usan 
de  oficios  para  que  no  tienen  poder  ni  facultad,  y  que  de- 
más drllo  mandaré  proveer  lo  que  á  mi  servicio  convenga;  y 
ansimisnx)  mando  á  cualquier  mi  escribano  que  para  esto 
fuei-e  llamado  os  lo  notifique,  y  dello  dé  testimonio,  para  que 
Yo  sepa  como  se  cumple  mi  mandado^  sopeña  de  diez  rail 
inaravcíh's  para  mi  cámara.  Dada  en  Madrid,  á  veinte  dias 
del  mes  de  agosto  de  niil  quinientos  noventa  y  ocho  años. 
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Jlespuesta  de  don  Cerónimo  de  Jyanz^  comendador  de 

Ballesteros  de  la  orden  de  Calatraba ,  d  lo  <pjue  el  reno 

preguntó  acerca  de  las  núnas  destos  reinos  y  del  metal 

negrillo  de  Potosí. 

GonUdnnM'genexaletyii&iii.  854^ 

Detde  la  de  niAno  de  160A  i  i3  de  n&yo  de  i6o3. 

Papel  que  se  me  ermó  de  porté  del  reino. 

En  el  reino  ^  ba  tratadtí  de  lo^  mineralee  qoe  en  él  bay 
e  oro  y  plata  y  otros  metales  ^  y  si  coDverná  que  ae  benefi- 
cien; y  para  que  esto  se  resuelva  con  mas  fundasietitD,  dos 
ha  ordenado  que  pidamos  de  su  parte  á  vuestra  merced  que, 
como  administrador  general  de  las  ittinas  destós  reinos,  y 
que  las  lia  visitado,  dé  una  relación  firmada  de  sn  nombre 
del  estado  en  que  está  este  negocio  ,  y  lo  que  ha  resultado  de 
las  juntas  que  S.  M.  ha  mandado  hacer,  y  de  la  substancia 
que  tienen  las  minas:  y  acerca  dello  y  del  reconocimiento  y 
beneficio  dellas  dé  vuestra  merced  su  parecer ;  y  anñmisiDO 
en  lo  que  toca  á  los  metales  negrillos  de  Potosí,  si  se  puede 
tener  esperanza  y  modo  en  su  beneficio ,  por  el  temor  que  le 
tiene  que  se  van  apurando  los  demás  metales  de  aquel  ccrro^ 
y  la  flilta  que  esto  podria  hacer  á  estos  reinos.  Guarde  Dios  á 
vuestra  merced  &c.  En  Valladolid  á  ocho  de  mayo  año  de 
mil  seiscientos  y  tres. — Francisco  de  MonreaL—Don  Juan 
Serrano  Zaj^ata — £1  licenciado  Alvaro  de  Faz  de  Quiñones. 

Respitesta^ 

Mucho  me  huelgo  que  él  reino  quiera  enterarse  de  Ja 
sustancia  que  en  él  tiene  dé  oro  y  plata ,  y  otros  metales, 
pues  es  el  nervio  principal  para  su  conservación  y  aumento, 
y  asi  respnderé  á  V.  S.  con  un  traslado  del  que  di  á  los 
señores  de  la  junta ,  sobre  la  visita  que  hice  en  tstt 
reino. 

S.  M.  me  mandó  á  ocho  de  julio  del  año  de  mil  quinten- 
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noventa  y  siete  fuese  á  visitar  las  minad  de  estos  reinos ,  y 
luego  partí  dcsta  corte  para  Almagro  á  tomar  razón  de  la  vi- 
sita que  hizo  don  Garlos  Xedlcr,  administrador  general  que 
fue  de  las  minas  ^  la  cual  tomé  como  parece  en  el  libro  de  la 
vbita  á  hojas  treinta  y  cuatro,  y  por  el  camino  visité  algunas 
minas  en  el  Escurial  y  montes  de  Toledo.  Desde  Almagro^  ha* 
biéndose  reconocido  toda  aquella  tierra,  pasé  á  Almodovar 
del  Campo,  donde  hice  lo  propio,  y  la  de  Juan  de  Toledo  y 
el  ingenio^  la  cual  no  se  fabricaba,  ni^otra  ninguna  mína^  por 
las  causas  que  se  verán  en  hojas  sesenta  y  nueve;  y  por  ani- 
marlos para  que  se  comenzase  á  fabricar  alguna,  hice  compa- 
ñía y  escritura  della  con  Juan  Bautista  Parragues  y  consor- 
te», y  señalé  una  de  cobre  que  luego  se  comenzó  á  labrar,  de 
que  di  aviso  al  consejo  de  hacienda. 

De  allí  pasé  al  Almadén,  y  vi  aquella  mina  y  fábrica  de- 
lla ,  que  estaba  á  cargo  de  Rodrigo  Lucas ,  que  fue  hombre 
de  mucha  experiencia ,  y  le  ton^e  su  dicho  sobre  las  minas  que 
habia  Ijeneficiado  de  Goadalcanal,  Cazalla,  Aracena  y  Ga- 
laroza.  Está  en  hojas  setenta  y  tres.  Volví  por  Almodovar »  y 
reconocí  todas  aquellas  sierras,  y  fui  á  Martos,  donde  se  en- 
sayaron ciento  treinta  y  nueve  muestras  de  minas  que  hasta 
entonces  habia  descubierto,  y  asi  éstas  como  las  demás  que 
descubrí  solo  se  ensayaron  por  oro,  y  plata,  y  cobre,  pesan- 
do el  quintal  del  ensaye  sin  lavar  la  tierra:  tuvieron  la  sus- 
tancia que  se  ve  en  hojas  ciento  catorce  de  la  dicha  visita. 

En  Martos  reconocí  toda  aquella  tierra  ,  y  envié  á  la  ciu^ 
dad  de  Ronda  á  reconocer  la  mina  de  Antón  Xuarez :  no  fue 
de  sustancia ;  y  ensayáronse  las  minas  que  se  descubrieron 
desde  el  número  ciento  treinta  y  nueve  hasta  el  de  ciento 
cincuenta  y  dos ,  como  dice  en  hojas  ciento  diez  y  seis. 

De  alli  pasé  á  Linares,  como  parece  en  hojas  ciento  trein- 
ta y  siete ,  donde  averigüé  el  agravio  que  se  hacia  á  los  pío* 
meros ,  y  por  la  misma  ra/jon  cesó  y  m  perdió  el  l)eneficio  do 
las  minas  de  Almcxlovar;  y  aunque  procuré  remediarlo  y 
encaminarlo  como  S.  M.  fuese  mas  servido,  sin  agravio  ni  da- 
ño de  los  plomeros ,  Matías  Romano  trajo  una  provisión,  eui 
que  me  mandaban  qne  no  me  metiese  en  ello.  Convieiw 
verse  á  la  letra,  desde  hojas  ciento  cincuenta  y  seis  hasta  cicfi 
(o  setcota  |  lo  que  acerca  desto  pasa  para  que  se  rcmcd 
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,.     Fql  á  Andtfftf  y « todas 

sóndela  Caben, donde 

Infaerme  dado  una  imietta  de  1 

poi.de  plata  ppr.  ^puntal  Fny  Iboüel  de  laa-Colx», 

|or  de  la  Tictoñürde  Aadnjar ,  y  Jiabcme dkl«i< 

aqodla  iicm  ^y  i|iie€ra  nñna  nndakmt  y  <».< 

danrdl  iído,  luce  mBcbas  <fil¡0BiiG¡H:en  «Lbvcft,  y  aoli 

bailé.  Eiuayáioiiie  las  nanaa  i|fie  en  erte  deoipo  deacofarf,  y 

ae  re&cccD  dode  el  aúoMio  cíeoio  cJnctipma  y  doa  battt  d 

doicieiijioa  y  nueve;  y  tovieroo  la  HMüanria  q^e  paieoe  ca  k^ 

y»  doicieotaa  Goatnn 

.  *  Torné  i  Andnjar  á  v^mv  coq  el  dicbo  Fr.  Manad  defta 
Coboa  ¿  piocurag  aabec  de  la  didia  mina ,  por  aer  la  mejv 
muestra  que  babiadeacobieilo^y  exonsóae  de  docíírmdo»  y  fin- 
Oie .por 4oda%  laa  ñerias  de  Gárdoba  a1  {^drOao,  pwjhalicr  le- 
Bido  noáciii  qiwe^.en  eiua'ñernsaerltoUafaan  «Igibun-nivaade 
cobre,  y  paceceiinie  que  'de  sob  cale  metal  carnee  SL  H.  de 
que,  se  labre  en  sos  reinos,  por  lo  cual  neoeaariameme  se 
acude  por  él  á  los  de  sus  enemigos ,  y  monta  gran  sures  io 
que  estQ  cuenta;  y  asi  traté  con  Florio  Soberano  y  compañía, 
que  asistía  á  la  fabrica  de  la  dicha  mioa.d^.Pfídroao,  que  die- 
se á  S.  M.  .cieoto  y;cincuenta  qujpt^iiles  de  :ix>bre  <ada  mei^ 
é  cien  reales  cada  quintal ,  lo  cual  ofreciercm ,  y  de  dar  fian* 
9Uis  de  cumplirlo;  de  lo  cual  di  aviso  al  dicho  Consejo  de  ha- 
cienda ,  como  consta,  de  la  caita  que  me  respondió  d  pneár 
dente  dell^  , que  es^ á  ks  bojascieiito  y. i>nc& 
..  Pasé  a  .Cazal)a»,y.recoaocí  aquella  mina., *y  de  alli  fui  á 
]fí  da¡G|]iadaloanatl , .  donde,  hice  asisto ;  para .  reoonoccr  Uea 
aqueUia  mioa  y  tieira ,  como  se  líiemaudó;  para  lo  cnal,  de* 
mas  de  los  oficiales,  que  llevaba^  hioe  venir  al  dicho  Fkño 
Sobefaup  ^ .  jt|ue  era  «uno  de  Jos  mas  ^ticos  que  li^bia  de  mi- 
ua^ ,.  y  MUieiido  ceoonoQÍ^,«^gi(nos^^^dias  la  mina  de  Guadal* 
Cji|nat,;y  h^liQ  iixfofiñacioñ  con  p^sopas  que  trabajaran  eo 
ella  cnapdo  se  labraba  ,  que  ^tá^  df^e  hojas  .doaeientos  once 
basta  trescientas  treincct  y  seift,  ,ív6tod  varios  l>s  pareceres, 
i^puq^ijie  se  conípr^m^ban .  ep  qpe  jetaba  la.  mina  en  mas  de 
cieptQ  y  írpmt^  /^ado^j^le  hondimi  y,,y,  qu^,  pdra .  ademar  ka 
fo^y  9e  gasfaron  Aiasr  4?i  i^(i\}^  y  oiiU;aec|U  knil  -carrefadas  de 
*-"      ^«(S.^ntoapcs  pwtsuvtf^(^dlll9d$&i  y.aboratfraleasnaa  de 
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á  dos,  y   <|iie  la  mas  de  la  madera  estaría  pocirída,  y  que  ne- 
cesaria mente  «ería  menester  ademarlos  de  uiicvo  ;  demás  de 
lo  cual  el  pozo  del  ingenio  está   hundido,  y  tiene  de  boea 
nueve  varas ;  con  lo  cual  noi  pareció  á  mis  oficiales  y  á  mí 
que   no  con  venia  tratar  de  poner  en  fábrica  la  dicha  mina, 
porque,  para  solo  ademarla,  seria  menester  de  trescientos  mil 
ducados  ,  y  para  desaguarla  y  sacar  la  piedra  del  liundimien- 
to  de  los  dicíios  pozos  otra  {i,ran  suma  ^  y  que  no  haLia  segu- 
ridad de  gaiuncia  por  no  saljcr  los  veneros  que  hay  debajo 
de  la   tierra  ;  y  cuando  bien  íe  desaguara  una  mina  tan  em- 
pipada en  agua,  y  en  cíenlo  treinta  estados  de  hondura,  no 
hubiera  hombre  que  pudiera  sufrir  el  vapor,  y  por  esta  cau- 
sa busque  la  vena  por  el  arroyu  que  la  cerca,  que,  j>or  ser  por 
agosto  y  no  traer  agua,  se  pucln  bien  hacer ,  y  hallé  que  pa- 
laba  el  arroyo  en  línea  recta  acia  mediodia  ^  á  donde  se  es* 
condía  sin  haber  adelante  genero  de  padrastro;  y  pvor  el  arro- 
yo abajo  bailé  otras  siete  venas  que  ibao  á  cruzar  á  la  prin- 
cipal.  Hice  cata  en  todas  ellas  ,  y  en  llegando  al  nivel  del 
agua  de  los  po/os,  salia  [jor  las  venas  como  si  estuvieran  ca-^» 
íios  abiertos ,  por  donde  colegí   que  el   agua  del  arroyo  era- 
Iiastante  para  binchir  la  mina  della,  sin  que  ningim  ingenio 
fuera  poderoso  para  vencerla ,  demás  de  los  veneros  que  hay 
debajo  de  la  tierra ,  conx)  se  ve  mejor  en  una  relación   que 
después  hallé  en  Madrid  ,  que  ¿e  envió  á  S,  M.  cuando  se  fa- 
bricaba la  mina,  jior  la  cual  me  parece  que  se  podría  probar 
á  buscar  la  vena  y  metal  por  otra  parte ,  y  que  conviene  s^ 
baga  y  se  vea  cou  atenciou ,  cotejando  la  traza  de  la  fábrica^ 
que  asimistno  se  envió  á  S,  M. ,  y  la  que  yo  traje.  Ensayáron- 
se las  piedras  de  las  dichas  siete  venas ^  y  ninguna  dio  plata, 
tino  una   que  atraviesa  el  pozo   del  ingenio,  la  cual  corre  de 
levante  a  poniente.  Fulla  siguiendo  mas  de  media  legua  acia 
poniente,  y  hallé  que  la  atravesaba  otra  vena  caudalosa,  y 
que  los  antiguos  habían  hecho  una  eata^  ó  romeozádola  á- 
labr.Yr^  porque  habia  grandes  desmontes.  Scguíla  al  norte  y  4 
mediodia,  que  era  á  domle  corría  casi  tres  cuartos  de  legua;» 
y  acia  la  parte  de  Guadidcunal  ,  que  es  á  metlicHÜa  ,  habían 
hecho  una  cata  unos  vecbíos  de  alli,  y  [>or  obligarlos  a  que 
la  continuasen   y  se  animasen  á  fabricarla  ,  hice  escritura  dc^ 
fompañia   con  ellos  «y   les  dejé  dixiexu  para  que  ¿ibonda^ 
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•ea  k  mina  dies  eindot.  No  pat6  adeünto»  por  ^aiilo  qm 
ptoveyó  d  Gootejo  de  hadenda ,  oom  coDita  por  «1  que  cflft 
CD  poder  dd  reUrtor  Beralta,  el  cnal  fuera  bien  no  udiQni 
proveído  hasta  ver  la  sostancia  que  daba  la  núuk^  poet  4 
gaatb  ddla  se  iba  haciendo  de  uñs  eneros  y  de  loe  dJemes  di 
Ui  oompaoia,  y  no  de  los  de  S.  ILDíesde  alU  vqIyí  por  d  pon 
dd  uigienío,  siguiendo  la  didia  vena  que  fe  atraviesa  áda  fe* 
vanle,  y  dos  leguas  del,  algo  á  la  mano  deredia,  hallé  otras 
dnoo  posm  tapadas  de  los  anáguos  9  y  las  piedras  que  faaUa 
sicadas  eran  semejantes  á  las  de  la  dicha  vena  caudaloaa  qos 
mA  media  legua  ádad  pomente  déla  mina  deSu  IL^  ycn* 
saytías,  y  algunas  acodian  á  mas  de  dos  marcos;  y  aunaos 
tnve  aviso  en  esta  ocañon  que  cuatro  hijos  que  tema  ha» 
bian  caido  enfermos,  y  que  acudiese  á  dios,  y  se  me  mono»' 
no  todos^  nó  quise  dejar  de  reconocer  bien  aqndla  tierra  y 
continuar  tan  buenos  principios,  hasta  qae,  porocaamide 
una  iundicion  de  un  mal  metal ,  caímos  malos  todos  los  qw 
nos  hallamos  en  ella;  y  Florio  Soberano,  que  estuvo  nns 
cerca ,  murió  9  y  yo  estuve  desahuciado  de  los  médicos  9  y  ati 
me  fue  fuerza  enviar  ios  oficiales  que  estaban  en  pie  á  leco- 
■óeer  las  minas  de  Foentelmaestre,  y  Aracena  y  Galaroia, 
porque  no  se  perdiese  tiempo  9  y  en  esta  ocasión  me  escribió 
d  consejo  viniese  á  dar  cuenta  de  lo  que  halña  hecho  9  y  vi- 
ne; y  habiendo  mostrado  á  S.  M.  quinientas  ocho  muestras  de 
minas  que  habia  descubierto  de  difisrentes  metales  9  y  hedió 
ensayes  de  algunas  delante  de  S.  M. ,  noe  mandó  remitir  á  los 
presidentes  de  Castilla  y  Hacienda,  y  al  duque  de  MedittH 
Sidonia,  y  á  Agustin  Alvarez  de  Toledo,  y  al  licendado  Ra« 
mirez,  los  cuales,  después  de  haberse  satisfecho  y  hecho  eth 
sayes  de  algunas  minas  en  presencia  de  los  contadores  Pedro 
Ortiz  del  Rio,  y  Pedro  Luis  de  Torregrosa,  y  de  Juan  de 
Arce,  y  Gonzalo  Rodríguez,  y  Antonio  de  León ,  plateros,  se 
acordó  que  S.  M.  me  hacia  merced  de,  con  el  titulo  de  admi- 
HÍstrador  general  de  las  minas  de  España,  darme  cuatro  mil 
ducados  de  salario  para  mi  persona ,  y  mil  y  ochocientos  pa- 
ca mis  oficiales  en  cada  un  año,  v  cuatro  por  ciento  de  lo  qos 
Sitirse  de  las  minas  que  se  benenciasen ,  y  que  luego  se  me 
páraía  medio  año  anticipado  dd  didio  sueldo,  y  dos  mil  du- 
eados  para  rooooooer  y  ahondar  cbatio  minas  que  señalarao» 
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y  lo  qiic  soBrade  lo  gastase  yo  en  reconocer  las  qne  mejor  me 
pareciese.  La  consulta  y  aprobación  de  S.  M,  está  en  poder 
del  dictio  contador  Pedro  Ortiz  del  Rio  pra  que  despachase 
el  titulo.  Yo  aguardé  cinco  meses  ,  y  mas  ,  á  que  se  me  d¡e— 
•en  dineros;  y  aunque  tuve  dos  cartas  para  el  marques  de 
Poza  del  duque  de  Lerma  ,  en  que  S,  M.  le  mandaba  me 
diese  dineros,  no  lo  hizo,  de  que  di  aviso  al  duque,  y  me  fui 
á  mi  casa,  y  volví  luego  con  ella  por  carta  del  me^mo  du- 
que, y  traté  con  él  qnc,  atento  lo  que  habia  gastado  guar- 
dando el  despacho ,  y  en  traer  mi  casa  ,  que  se  roe  librase  un 
año  adelantatlo  cotuo  antes  se  me  libraba  medio,  y  que  se  me 
pagase  á  mí  y  mis  oficiales  lo  que  se  debia  de  sueldo  corrido, 
y  los  dos  rail  ducados,  para  reconocer  las  minas,  que  se  ha- 
bía acordado.  Asistí  á  la  resolución  que  se  tomaba,  hasta 
que  en  este  ínter  se  ofreció  mandarme  S.  M.  ir  á  reconocer 
tina  mina  de  oro ,  de  que  envió  muestra  el  corregidor  de  Pli-^ 
iencia;  y  por  venir  la  relación  algo  dudosa  hice  diligencia, 
asi  en  los  registros  de  minas  de  la  cotitaduría  como  en  los  de 
Simancas  ,  y  saqué  memoria  de  todas  tas  minas  de  aquel  con* 
torno,  y  llevé  conmigo  á  Francisco  Aguado  ,  oficial  del  dicho 
archivo,  por  haberme  escrito  que  él  habia  reconocido  unas^ 
minas  de  oro  acia  la  Estrella,  y  asimismo  llevé  mis  oficiales, 
y  fai  á  la  Sierra  Jaeoa  y  á  la  Estrella ,  y  anduve  todo  aquel 
término ,  y  desde  allí  tiií  á  Plasencia  ,  y  reconocí  toda  aque* 
lia  tierra;  y  fui  con  el  corregidor  a  la  dehesa  de  la  Serradi- 
lla ,  donde  se  halló  la  piedra,  y  reconocíla ,  y  hallé  ser  algu- 
nas piedras  sueltas  ,  y  averigiié  que  en  toda  atjuclla  tierra 
sacan  oro  á  escondidas^  y  la  causa  deato  es  que  las  pregmáti- 
cas  están  tan  subidas  que  no  hay  quien  ose  labrar  minas  de 
oro ,  porque  dicen  pagan  á  S,  M,  la  mitad  ,  horros  de  toda 
costa;  y  en  las  Indias  ,  habiendo  tanta  comotlidad  de  indios, 
y  mantenimientos  -»  y  materiales  .  pagan  de  las  de  oro  el 
diezmo,  y  de  algunas  la  ve'mtena  parte;  y  en  España  ,  que 
hay  tanta  falta  de  todo,  seria  justo  que  fuesen  menos  los  de- 
rechos, y  mas  al  presente  por  algunos  años^  porque  ee  co- 

^m  menzase  á  introducir  y  á  labrar  minas. 

y  «^  Cuando  volví  de  Plasencia  á  dar  cuenta  á  S.  M,  de 
diligencias  que  hice  ,  como   consta   por  el  libro  della^  hj 
que  habían  traído  iin  quintal  que.Uainaii  negrillos,  dcleer. 


I 


^ 


6im  JúMCMm. 

éA  VútoA ,  con  unft  reUdon  en  que  dedtn  que  Fomí 
ba  en  bakwa  de  perderse  ai  no  te  .haüalNi  A  beodficio  i 
meul  ne^^iUo ,  porque  todas  las  -veoas  se  iban  apurukdb,'  f 
dan  en  este  metal,  que  es  la  cepa  dellas ,  y  que  hay  fckm 
del  en  la  haz  de  la  tierra,  y  que,  si  se  hdla  su  beoencÍD,s» 
sacará  mas  plata  que  se  ha  saoido  hasta  ahora  dd  oerrau  SLKl 
me  mandó  por  d  presidente  de  Lilias  ipK  hicieae  dKli§ai* 
cb  ooa  las  personas  mas  pláticas  que  faulñéae  dd  miniskria 
de  nñnas ,  pcu'a  que  procurasen  vencer  las  dificnilcadea  de  k 
idadon  y  dd  metal  para  que  se  beneficie;  y  habiéndolas  he- 
dió en  España,  y  en  Italia,  y  Alemama,  tuve  avisD  de  al- 
gpnos  que  ofifecian  su  beneficio;  y  habiendo  venido  i  CM 
aorte  cinco  ó  seis  dellos ,  se  trató  en.  la  junta  del  premio  qos 
se  daría  al  que  diese  d  beneficio;  y  aunoue  loa  maa  que  le 
ofiredan  se  contentaban  con  que  se  les  hiciese  méreed  de  da- 
ao  por  ciento ,  por  tiempo  de  cuarenta  años,  de  lo  que  pn>* 
cediese  de  su  beneficio ,  no  se  determinó  la  junta;  y  habieo- 
do  habido  algunas,  les  pareció  bien  mi  pacecer,  que  SL  M^ 
por  lo  que  tocaba  al  acrecentamiento  de  sus  quintos',  les  la* 
dése'  merced  de  un  tanto  en  lo  procedido  de  su  beneficio ,  y 
de  una  provisión  para  que  ninguno  usase  del  tal  beneficia 
sin  componerse  con  la  parte  por  tantos  años ,  pues  sabrían- 
mejor  los  mineros  allá  hboer  la  cuenta  de  lo  que  les  estaba 
^en  pagar,  que  acá  sin  verlo;  y  que  con  esto  cada  uno  die* 
se  un  papd,  y  se  le  volviese,  cerrado  y  sellado ,  en  que  de* 
darase  su  beneficio ;  y  porque  se  pueden  eáoontrar  las  ims* 
ginadones ,  y  nadie  pensase  que  otro  le  habia  hurtado  sil  be- 
neficio, que  si  dentro  de  tres  meses  de  la  presentación  no  hu- 
biese ido  á  Potosí  el  tal  beneficio,  se  entendiese  ser  dd  que 
habia  dado  aquel ,  y  que ,  como  negocio  tan  grave  y  de  im- 
portancia ,  delante  de  Los  mas  pláticos  mineros  que  hubiese 
en  esta  corte,  y  mayores  filósofiss,  se  confiriesen  é  luciesen  los 
ensayes  con  el  quintal  de  metal  que  aqui  está ,  para  que,  por 
teórica  y  práctica  ,  se  apurase  la  verdad,  y  lo  que  parecieie 
mejor  se  remitiese  á  PotosL  Gon&rme  á  esto  se  resolvieron  »  y 
se  consultó  á  S.  M.  Parece  que  alguno  debió  de  hacer  otra  re» 
ladoií  por  dondeiso  respondió  que  se' hiciese  un  ensaye  .por 
níayor ,  y  que  d  iiua;quuiese  fuese  á  las  IndiM  á  jqpíb^«> 
Mne  don  los  miforoSt  fk^évudibá  sidoreausa  dé  babeci»  des- 
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baratado  uno  de  tos  negocios  mas  importantes  qne  hay  ,  pnef, 

ira  satisfacerse  de  la  verdad,  no  bastan  un  ensaye  ni  dos,  y 

ira  hacerse  por  mayor  son  menester  cincncnta  qnintales  p:w 

cada  cajón,  y  es  justo  que  X  totlos  los  opositores,  y  los  n)a^ 

vinieren  que  han  trabajado  en  esto ,  se  les  dejen  hacer 

US  ensayes,  porque  en  esta  materia  mas  ha  de  satistlicer  la 

}bra  que  k  plática,  ni  negociacioa,  y  para  haberse  de  ha- 

er  esto  no  bastarán  mil  quintales*  Véase  el  tiempo  que  para 

raellos  es  menester ,  y  la  costa  que  terna  ,  y  cómo  se  fian  de 

jstcntar  los  pretensores  ,  pues  los  mas  son  pobres ,  y  k  poca 

¡lieguridad  que  hay  de  vida  para  dilatarlo. 

Deste  discurso  resultan  tres  cosas,  con  qne  respondo  y  sa- 
[tUfago  á  V.  S.  en  lo  que  me  pregunta.  La  primera  es ,  que 
[lio  hay  que  poner  duda  en  que  hay  muchas  minas  de  todos 
I  inetales  en  estos  reinos  ,  y  España  fue  Indias  de  romanos  ^  y 
[«después  del  los  no  se  sabe  que  se  hayan  beneficiado  miniig  con 
cuidado^  las  cuales  cada  dia  van  en  aumento  y  crece  el  me- 
ntal dellas ;  y  de  que  haya  mas  ricas  minas  qne  en  las  Indias 
Llambien  satisface  la  de  Guadalcanal  ^  Galaroza,  y  Aracena,  y 
jzalla,  que  se  comenzaron  á  beneficiar  habrá  cuarenta  añosy 
[jy  por  mala  traza  y  descuido  se  dejaron,  que  hubo  mina  de- 
llas que  daba  mas  de  ciento  y  veinte  marcos  por  quintal ,  y 
yo  tengo  relación  de  otras  que  dicen  ser  tan  buenas,  y  así 
me  parece  que  es  bien  satisfacerse  en  esta  forma. 

Lo  printero;  que  el  acuerdo  de  los  presiilen tes  pasados  de 
Castilla^  y  Hacienda,  y  el  duque  de  Medina-Sidonia,  y  los 
de t ñas 9  se  ejecute  y  guarde ,  en  cuanto  al  reconocer  y  ahon- 
dar las  cuatro  miuas  mejores  ,  y  otras  que  yo  diré  cuando  se 
trate  de  ejecutar  esto,  y  asimismo  la  de  Guadalcanal  ,  bne- 
cando  la  vena  por  la  parte  que  declarare,  pues  con  poco  mas 
gasto  de  los  dos  mil  ducados  se  jíodrian  reconocer  las  que  yo 
dijere,  pues  la  que  menos  dellas  acude  por  ensaye  es  mas  que 
la  de  Potosí ;  y  que  en  el  mismo  tiempo  por  no  perderle  pasa 
satisfacerse  de  una  vez  de  la  sustancia  que  hay  en  estos  rei- 
nos, se  saque  razón  de  la  contadurb  mayor  de  Hacienda  ,  y 
Uivos  de  Simancas,  y  de  la  visita  que  hizo  N¡cx)lao 

L:»or  orden  del  Consejo  de  Guerra  ,  de  las  minas  de 
i»  libros,  de  todas  las  minas  que  hay  registrada 
'tie  96  tiene  nodcia ,   y  ,  repartiéndolo  pQ 
Bo 
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corregiiméntoe,  ee  escriba  que  cada  uno  de  sa  distrito  eo?ie 
piedras  á  esta  corte  de  las  cajas  de  las  dichas  minaa,  y  raui 
en  qué  hondura  están ,  ó  á  son  nuevas ,  y  si  es  ceno  alto  i 
hsLf}^  y  9^^  montes,  y  aguas  y  pobladon  tieiieii  cerca  de 
•í  para  su  beneficio;  y  que  las  muestras  que  se  trajcieu  se  co» 
layen  y  pongan  por  orden  en  esta  corte,  y  baya  homilb  de 
ensaye,  y  que,  á  las  que  dBrecieren  sustancia,  ae  enykn  per- 
sonas pláticas,  reparadas  dot  distritos,  que  las  rerono«am,y 
dejen  orden  al  lugar  donde  estuvieren,  para  que  »  á  cosía  dd 
CMceio ,  pues  será  poca ,  ahonden  un  poco  de  loa  estados  qne 
pareciere  conveniente,  con  que  queden  las  dichas  minas  ó  mif 
na  por  el  tal  concep ,  y  de  los  á  quien  él  quisieiv  dar  partea 
o»  lo  cual  los  regidores  y  oficiales  del  didio  concejo^  cüd  es- 
peranasa  de  que,  si  la  mina  es  buena,  tema  en  día  parte,  acó» 
dirán  con  cuidado  á  que  se  haga  la  didia  cata  y  poco  ;  y  los 
*  que  fueren  á  reconocer  ks  minas  vuelva  cada  uno  por  m 
partido  á  ver  si  los  lugares  han  cumplido  con  hacer  el  jpoBO 
de  la  hondura  que  dejó  orden,  y  que  envíe  piedras  del  saca» 
das  del  hondo,  con  relación  si  es  dura  la  caja  ó  da  en  agua, 
'  ó  se  ensancha  ó  angosta  la  vena ,  y  si  va  el  metal  en  mejoría 
'  ó  peoría,  las  cuales  se  ensayen,  y  de  las  que  dieren  sustanda 
•e  funde  fábrica;  y  á  esta  misma  traza  se  puede  dar  en  las 
Indias,  pues  es  bien  é  importa  tenerlas  reconocidas  para  cuan* 
do  se  apure  una  saber  dónde  se  ha  de  acudir ,  aunque  pora 
las  que  son  ricas  nunca  falta  gente,  ni  tampoco  fidtaií  en  Es- 
paña, sin  que  haya  daño  ni  cese  la  labranza  ,  como  han  du« 
dado  algunos ,  por  la  forma  y  traza  que  daré,  y  sads&ré  de 
palabra. 

T  cuando  se  caiga  la  casa,  y  las  minas  que  se  reconocie- 
ren sea  materia  superficial ,  ó  queden  en  agua  ,  ó  otros  in- 
convenientes que  venga  á  ser  mas  la  *costa  que  el  provecho^ 
será  materia  de  estado  y  muy  conveniente  satisfisu^cse  ddlo 
para  estar  enterados  que  de  las  Indias  nos  ha  de  venir  la  pía* 
ta  y  oro,  para  poner  mas  cuidado  en  la  conservación  y  aumen- 
to dellas. 

Lo  segundo:  convemá  moderar  las  pregmáticas,  pues  des* 
pues  que  se  hicieron  ni  le  han  valido  ni  valdrán  un  mura- 
vedi  á  S.  M.  los  derechos  que  dicen  le  paguen,  borroa  de  toda 
costa,  la  mitad  de  las  minas  de  oro  y  de  ks  de  phta  que ; 


ADICIÓN.  635 

dieren  á  mas  Je  seis  marcos  ^  pues  el  qoe  las  hizo  no  conside- 
ró la  mucha  costa  que  tíenen  las  de  oro^  y  la  poco  que  se 
saca  ^  y  se  ve  bien  por  la  esrima  que  tiene ^  y  que  el  ser  rica 
b  de  plata  consiste  mas  en  ser  continua  y  la  vena  ancha,  que 
en  ser  angosta  y  dar  muclia  plata  ^  ó  ir  á  lx)kas  ,  como  vemos 
la  del  Potosí^  que  con  dar  dos  y  tres  onzas  por  quintal  ha 
salido  tanta  plata;  y  otras  que  daban  la  mitad  de  |)Iata  se 
han  dejado  por  ser  tan  angostas  las  venas,  ó  otras  dificulta- 
des  que  no  puetlen  salvar  la  costa ;  y  asi  es  bien  moderar  las 
prcgmá ticas  menos  que  en  las  Indias,,  porque  se  comience  á 
introducir  el  beneficio  y  se  animen  á  querer  labrar  esta  fábri^ 
ca  tan  caida;  y  ann  me  parece  que  cuando  S.  M,  hiciera 
«ueita  por  algunos  años  de  los  derechos,  convernia  a  su  ser- 
vicio, pues  tiene  tales  vasallos  que,  cuando  se  hallen  con  plata 
y  oro.  le  servirán  con  la  voluntad  que  lo  han  hecho  otra» 
veces ;  y  jwr  otras  razones  que  sobre  esto  podría  decir. 

Lo  tercero:  no  acabo  de  entender  en  que  repara  el  que 
desea  el  acrecentamiento  de  la  Real  hacienda  de  S.  M, ,  que 
al  que  la  diere  se  le  dé  premio  ,  y  éste  sea  conforme  al  ser- 
vicio que  hiciere  ;  y  si  el  tal  es  causa  de  estorbar  tan  gran 
servicio  y  beneficio  del  Rey  y  sus  vasallos,  ¿en  qué  piensa 
^recompensarlo?  Si  el  metal  de  los  negrillos  es  cosa  perdida» 
"  ¿  qué  mucho  es  se  dé  cinco  por  ciento  algunos  años  en  lo  pro- 
cetlido  de  su  beneficio,  si  j3or  pregmáticas  se  dan  en  estos  rei- 
nos á  los  que  dan  cosas  semejantes  veinte  por  ciento  ?  Y  asi 
sería  acertado  ee  concierte  con  los  que  tratan  el  Ijeneficio  ,  y 
que  con  eso  lo  declaren  y  satisfagan  con  la  prueba  y  ensaye 
con  el  metal  que  aqui  hay  ,  que  cuando  falte  metal  yo  daré 
en  España  otro  semejante  y  mas  dificultoso,  pues  conviene 
que  el  estudio  y  trabajo  que  sobre  esto  han  tenido  algunos  se 
entienda  ,  y  es  bien  oir  á  todos  y  elegir  lo  mejor,  porque  hay 
personas  que  le  han  hecho  muy  particular,  y  por  haljer  difi- 
cultado cierto  ministro,  y  decir  que  lo  que  no  se  hal>ia  ha- 
llado en  las  Indias  con  tantas  experiencias  no  se  hallaría  por 
acá,  quise  manifestar  algunas  trazas  tocantes  á  esto  que  yo 
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pilcadas  ¡:iara  otras  cosas.  Verse  ha  en  el 
le  dio  el  doctor  Ferrufino,  las  que  puc- 
l  Potosí  y  otras  minas ,  pues  no  sola 
la  plata  dellas»  sino  que  también  soa 
8o: 
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'^e  gran  aproveclianiíento  todas  las  apuntadas  ,  y  otras  qoe  be 
hallado ,  para  el  beneficio  pruuápal  de  los  néjalos,  y  de  oim 
metales,  lo  cual  tengo  escrito  en  un  papel  qne  prtataié  aoto 
d  presidente  de  Indias ,  y  se  me  volvió  sin  haberle  Irido^  cer- 
:rado  y  sellado,  escrito  en  él  la  presentación,  y  rubricado  por 
d  secretario  Ledesma;  y  cuwdo  los  qne  han  trabajado  dedi- 
•ren  lo  que  en  esto  saben,  se  verá,  si  Dios  me  da  vida,  k 
-que  tengo  hallado.  S.  M.  mandó  renutir  un  papel,  que  di  al 
iConsejo  de  cámara  y  á  don  Juan  de  Acuña ,  que  lo  era  de^ 
•Ua^ entonces,  para  que  lo  examinase,  á  quien  di  la  peddoo 
•que  va  aqui  trasladada  con  sus  decretos  y  pareceres  que  di^ 
ron  los  doctores  Arias  y  Ferrufíno,  por  donde  se  verin  alguoai 
-cosas  que  parecen  ser  mas  dificultosas  que  alcanzar  el  bene» 
;£cio  del  metal  de  los  negrillos ,  en  d  cual  no  poogo  yo  du- 
cda,  pues  no  hay  ponzoña  que  no  tenga  contrayerba. 

La  petición  que  di  d  don  Juan  de  Acuña ,  del  Consejo 
Real  de  S.  M.  y  de  la  Cámara. 

Don  Gerónimo  de  Ayanz ,  digo  que  estoy  remitido  á 
vuestra  merced  para  que  vea  é  infcrme  á  S.  M.  de  cimas 
brazas  é  ingenios  que  doy  que  importan  á  su  servicio  y  bioi 
de  sus  reinos;  y  para  mas  satisfacción,  á  vuestra  merced  pido 
'^  y.  suplico  mande  los  vea  alguno  de  los  matemáticos  é  ingenie- 
ros que  tiene  en  esta  corte  ,  y  que  den  su  parecer  por  es- 
crito para  que  vuestra  merced  y  los  demás  señores  provean  lo 
que  mas  convenga  al  servicio  de  S.  M. 

Decreto  de  don  Juan  de  JcuñcL  Véalo  el  doctor  Fcr- 
rufíno  ,  y  dé  su  parecer.  En  Valladolid ,  á  doce  de  marzo  de 
mil  seiscientos  y  dos. 

Parecer  que  dio  el  doctor  Ferrujino. 

He  visto  las  trazas  é  ingenios  que  da  don  Gerónimo  de 
Ayanz,  administrador  general  de  las  minas  de  España ,  fscri- 
*  tas  en  seis  hojas  de  papel  y  parte  de  otra ,  y  dibujadas  algu- 
nas, firmado  de  su  nombre ,  divididas  en  once  capítulos. 


Importa  á  los  mi- 
neros y  ensayadores 
palie !•  eíilo ,  y  ^^^ 
los  hornillos  de  en- 
rayes y  los  pesos  se 
llagan  conTorme  á 
los  modelos. 
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El  primero  trata  ser  falsos  los  ensa* 
yes  que  se  liacen,  asi  de  minas  como 
de  oro  y  plata ,  por  las  razones  que  di- 
ce, y  que  ha  hallado  enmienda  con  las 
pruebas  que  hizo  en  mi  presencia  y  de 
otros:  que  tomó  dos  pefsos  iguales  de  una 
oiisiua  piedra  de  mina,  y  en  el  uno  tle- 
líos  se  echó  plata  limada,  tanta  canti- 
dad como  los  últimos  granos  del  diñe* 
ral ,  que  es  menos  que  la  calícza  de  un 
alfiler  muy  chico,  y  eu  un  hornillo  que 
ha  invenuido  lo  puso  á  fundir.  Salieron 
dos  granos  «le  [jlma  muy  ptquefioi?,  y  en 
el  uno  la  misma  cantidad  de  plata  que 
echó  tiernas  en  el  otro,  lo  cual  se  j>esó 
con  un  |>eso  que  ha  inventado  •  que  con 
una  pierna  de  mosca  que  se  echa  en  él 
hace  ileoMiíStrarion,  Pareceme  es  prueija 
de  consideración  é  importancia  ,  porque 
con  mas  certeza  se  puede  saber  la  ley 
que  tiene  la  moneda  y  plata  que  ee 
labra. 


I 


En  Espafiti  hiiy 
HÚnniiTO  i\e  minas  ríe 
cobre  que  partici- 
paD  de  KieiTO  ;  coti- 
ijuc  sabití  tillo  se  l»a» 
eer  dulce  se  poclrá 
#3ccusiir  el  que  fíe- 
ne  de  fuera  de  estos 
reÍDOs, 


Vtle  en  Tolosi  i 
cinco  reales  la  ¡irro- 
ba    del    carbón  ,     y 

erorata  1>  leñn  :    a* 
orrariase  mucho  en 
^«*  fundiciones  y  en 
'«¿Ogar   In    pluta, 
«IB  perdeiá  tan* 


Lo  segundo:  ofrece  de  hacer  dulce 
el  cobre  que  participa  de  hierro.  Esto  no 
se  ha  hallado  hasta  ahora.  Si  sale  con 
ello  ,  ¡mj>orta  gran  suma  á  S.  M.  y  á 
sus  reinos  jx)r  el  que  entra  de  fuera  de- 
llos  para  el  artillería,  campanas  y  otros 
servicios,  y  jjodríase  excusar  benefician- 
do los  minerales  que  hay. 

Lo  tercero  :  trata  de  hacer  horni- 
llos para  guisar  de  comer,  y  para  que  va- 
yan deüas  de  un  coclie  o  de  una  acémi- 
la de  camino  guisando ,  sin  que  el  vai- 
vén derrame  el  caldo*  ahorrando  ran- 
cha suma  de  leña  y  car! ion  :  y  otro  hor- 
co para  desazogar  la  plata ,  y  para  fuá- 
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Por  Cáust  de  la 
falla  de  conumca- 
cion  del  aire  ,  y 
por  el  tufo  de  los 
metales  en  las  mi  * 
nas  que  hay  mucha 
hondura  no  pueden 
durar  en  el  traba- 
jo ,  lo  cual  harán 
teniendo  el  aírefres^ 

€0. 


ADICIÓN, 
dicion  de  aeogue  y  azufre.  Demás  del 
dibujo  he  TiflilD  km  modelos ,  y  me  paie- 
ce  que  es  negocio  de  gran  aproYecha- 
miento  para  la  república,  porque  sexi 
mucha  la  leña  y  carbón  que  se  ahor- 
raría; demás  de  la  comodidad,  que  es 
que  detrás  de  un  coche  ó  en  una  acémila 
se  yaya  guisando  la  comida  y  el  horno 
para  desazogar.  Tiene  mucho  fundamen- 
to y  traza ,  y  asi  tengo  por  cierto  que 
saldrá  bien ,  y  el  de  cocer  pan. 

Lo  cuarto:  trata  de  dar  aire  fresco  á 
las  minas,  y  de  fundir  algunos  metales 
con  el  aire  que  corre ,  y  en  verano  dar 
aire  fresco  á  un  aj^osento ,  ó  en  una  me- 
sa poner  un  ramillete  que  eche  aire  muy 
fresco  de  si ,  y  que  las  chimeneas  no  ha- 
gan humo.  Son  demostraciones  claras  y 
evidentes  las  de  dar  aire  fresco  en  el  apo- 
sento ,  y  las  demás  llevan  mucho  cami- 
no;  y  lo  que  dice  que  meterá  un  liom* 
bre  debajo  del  agua  que  esté  espacio  de 
tiempo  para  sacar  perlas,  ó  lo  que  se 
pierde  en  navios  ó  otras  cosas,  que  se  re- 
mite á  la  prueba.  Si  sale  bien ,  es  una 
de  las  mayores  cosas  que  se  han  hallado^ 
y  de  grande  aprovechamiento*. 


Para  subir  el  metal 
y  desaguar  las  mi- 
nas ,  ímporla  esto. 


Lo  quinto,  que  hace  demostración 
de  una  máquina  para  subir  piedra  6 
agua ,  sin  duda  será  de  la  mayor  poten- 
cia que  se  habrá  visto ,  porque  se  puede 
aumentar  en  gran  cantidad,  y  tiene  b¡r 
cilidad  en  si ,  y  también  la  tiene  la  traza 
que  da  para  medir  la  fuerza  de  tod^ 
las  m^  T  ambas  á  dos  me  con- 


En  las  mints  que 
bubiere  rióse  pue- 
den bicer  ingenios 
á  menos  costa  aue 
con  presas  con  las 
maquinas  deslof  dos 
•apíluloi. 
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Lo  sexto,  que  trata  de  multiplicar 
la  fuerza  de  los  molinos  que  en  Italia  y 
Francia  se  usan  entre  dos  barcas,  y  po- 
der con  ellos  hacer  riegos,  es  sin  duda 
que  saldrá  bien ,  y  que  es  una  máquina 
de  importancia. 

Lo  séptimo,  que  trata  que  se  pue- 
dan levantar  riegos,  aplicar  molinos  en 
los  ojos  de  las  puentes  que  mas  furia  tie- 
ne el  agua,  y.  en  otras  corrientes  del 
rio ,  es  un  sutil  pensamiento;  y  asimismo 
lo  que  dice  de  mejorar  las  presas  de  los 
rios  para  hacer  molinos  ó  riegos;  y  tan>- 
bien  k)  que  dice  que  el  arroyo  que  no 
trujere  agua  bascante  para  moler  un  mo-¿ 
lino  la  ñierza  que  se  le  podrá  aj^icar, 
esta  es  una  materia  de  importancia  en 
toda  España  por  el  provecho  que  se  se- 
guirá que  se  ejecuten  semejantes  máquí* 
ñas  para  riegos. 

Lo  octavo  :  la  fisibica  (s^un  Vitru- 
bioes  un  instrumento  de  subir  agua)  qué 
da  por  demostración  es.  una  de  las  mas 
fedies,  y  de  maspotenda,  y  mejores  que  86 
han  inventado;  y  es  tanta  la  cantidad  de 
agua  que  puede  subir ,  que  será  menes- 
ter tener  grandísima  cuenta  conque  sean 
fuertes  los  caños  para  que  puedan  resistir 
sin  reventar. 


También  se  pue- 
de apliear  par«  mar- 
tmetes  y  fuelles  pa- 
ra moler.y  fundir  loi 
metaleí/ 


Lo  noveno:  son  buenos  é  ingeniosos 
los  molinos  de  viento  que  demuestra  y 
de  gran  servicio,  cuando  no  hubiera  in- 
ventado estos  el  aplicar  á  los  que  se  usan 
que  puedan  levantar  agua  para  rie^  y 
Otras  coná 
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Sirrt n  citos  dos  Lo  décimo :  es  una  de  las  mayores  y 

íírir  -  U?a  ««J««  máquina,  que  hasta  hoy  «5  ha« 
y  traer  coo  vus  %^  hccho  la  que  muestra  para  desaguar  na- 
|urid«dU  pUia.  ^{^^^  porque  con  tormenta  6  peleando 

se  puede  estar  desaguando»  sin  que  It 
artillería  del  enemigo  pueda  tocar  á  la 
máquina :  es  menos  embarazosa  que  las 
bombas  que  se  usan :  puede  sacar  ocho 
veces  mas  agua  que  la  que  sacan  los  na- 
vios de  ordinario »  y  es  digna  de  un  gran 
premia 

Lo  undécimo  y  último:  pone  los  inconvenientes  que  pue- 
de haber  en  saberse  con  certeza  lo  que  caminaba  un  navío^ 
y  lo  que  viene  á  descaecer;  y  la  traza  que  da,  aunque  han 
tocado  en  ella  los  antiguos  ,  üene  novedad  y  es  ingeniosa;  j 
asimismo  lo  son  todas  las  susodichas,  y  muy  dignas  que  S.  M. 
las  estime  en  mucho ,  y  la  persona  deste  caballero .  pues  con- 
curren en  ella  tantas  partes  de  admiración.  En  Yalladolid ,  á 
diez  y  seis  de  marzo  de  mil  seiscientoa  y  dos.  —  £1  doctor 
Ferrufino. 

Segundo  decreto  de  don  Juan  de  Acuña.  Véalo  d  doo- 
tor  Arias;  y  el  hacer  dulce  el  cobre,  y  el  estar  un  hombre  de- 
bajo del  agua ,  y  con  su  parecer  se  traiga.  En  Yalladolid  á 
veinte  y  uno  de  marzo ,  ano  de  mil  seiscientos  y  dos. 


Parecer  que  dio  el  doctor  Arias  de  Loyola. 

Cumpliendo  con  lo  que  V.  S.  manda  en  su  decreto «  lü 

visto  un  cuadcTfío  de  don  Gerónimo  de  Ayanz,  laclmiíiism* 
doc  general  de  las  minas,  el  cual  se  divide  en  cuatro  pti*»- 
En  la  primera  íllsrurre  cerca  de  la  eniinen  '  *os  eaefei 

de  los  metales ,  especialmente  da  k  pWlí^ 
vierte  cosas  que  importan  mucho.     ^^^^^^^^ 

El  segundo  refiere  cierto  nuinM^^^^^^^       i  ^«^ 
al  tenor  de  la  (^ioini  antes 
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do  y  arte  con  que  están  ordenadas ,  8e  puede  esperar  nmchi 
utilidad  pública. 

En  la  tercera  trata  de  la  aplicación  de  un  ingenio  para 
que  pueda  durar  un  hombre  debajo  del  agua  notable  canti- 
dad de  tiemix),  lo  cual,  aunque  no  se  ha  podido  poner  ea 
ejecución  por  las  incomodidades  del  tiempo,  todavía  el  fun* 
damcnto  que  ha  revelado  concuerda  con  buenos  principios,  y 
persuade  !a  poéibilidad. 

En  la  cuarta  trae  el  beneficio  de  las  minas  de  cobre  que 
participan  íle  hierro,  para  que  se  pueda  sacar dellas  dulce  y  de 
servicio,  y  porque  la  prueba  desto  se  debe  hacer  en  tanta 
cantidad  que  se  puedan  prevenu*  todas  las  circunstancias  ne- 
cesarias para  flatií^faceree  desta  nuteria ,  la  cual  no  se  ha  po- 
dido liacer ;  pero  si  lo  que  se  ha  visto  en  cantidad  pequeña 
lale  en  grande,  será  cosa  de  mucho  valor.  Por  todo  lo  cual 
«e  del>e  tener  en  mucho  lo  que  en  el  dicho  cuaderno  ha  re- 
presentado, y  es  muy  benemérito  de  que  S.  M.  le  haga  mucha 
merced.  En  ValladorKU  á  veinte  y  siete  de  marzo  de  mil  seis- 
cientos y  dos El  doctor  Juan  Arias  de  Loyola. 

Su  Magestad  quiso  ver  lo  que  parecía  mas  dificultoso,  que 
era  poder  un  hombre  trabajar  debajo  del  agua  espacio  de 
tiempo ,  y  asi  por  agosto  del  año  pasado  íIc  seiscientos  y  dos 
fue  con  sus  galeras  por  el  rio  de  esta  ciudad  al  jardín  de  don 
Antonio  de  Toleilo  donde  hubo  mucha  gente.  Echó  un  hom- 
bre debajo  del  agua,  y  al  calx>  de  una  hora  le  mando  salir 
S.  M,,  y  aunque  respoudicí  debajo  del  agna  que  no  queria  sa- 
lir tan  presto  porque  se  hallaba  bien  ^  tornó  S,  M.  á  mandar- 
le que  saliese;  el  cual  dijo  que  podria  estar  debajo  del  agua 
todo  el  tiempo  que  pudiese  sufrir  y  sustentar  li  frialdad  della 
y  la  hambre.  Quisiera  hacer  esta  prueba  |X)r  otros  dos  caminoo 
que  causaran  mas  admiración,  y  satisface^r  con  la  que  S.  M, 
coas  gustara  de  las  demás  de  los  pareceres,  como  se  lo  dije ,  y 
ae  los  di.  Respondió  de  allí  á  cuatro  dias  que  guardase  la  me- 
ria  de  las  maquinas  que  le  habia  dado,  hasta  que  las  qui- 
ver,  pues  por  sus  ocupaciones  no  lo  hacia  entonces. 

De  todo  lo  arriba  dicho  colegirá  V.  S.  que  en  estos  reinoe 

chas  miuas  que   pueden   ser  de  muclu  «ustancia  y 

•uto,  que  con  la  <raza  que  doy  y  con  otra  que 

tras  se  itaoe  un  pozo  de  un  estado  para  cono* 
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cer  las  minas,  con  el  mismo  tiempo  y  gasto  haré  que  se  ahon* 
de  dos  estados  y  mas.  Con  esto  en  poco  tiempo  y  á  poca  costa 
•e  podrían  beneficiar  y  ser  de  muy  gran  utilidad  para  el  rei- 
no, sin  los  peligros  é  mconvenientes  que  tiene  lo  que  se  trae 
de  las  Indias,  y  desta  manera  remediar  las  necesidades  y  gas- 
tos que  tiene  S.  M.-,  cesando  las  grandes  de  los  particulares  y 
del  beneficio  de  los  negrillos.  No  podré  decir  de  ninguno  otro^ 
porque  no  me  lo  han  manifestado,  mas  del  que  yo  doy  po- 
dré asegurar  que  es  mas  cierto  y  mas  £acil  y  menos  costoso 
de  los  que  he  sabido  que  allá  ni  en  otra  parte  usan  en  o(ro6 
metales  ,  como  parecerá  por  la  prueba  y  expoienda  cuan- 
do se  hiciere —  Guarde  Dios  á  Y.  S.  muchos  años.  En  Ya- 
Uadolid,  á  trece  de  mayo  de  mil  seiscientos  y  tres  años. 

Aáento  que  por  mandado  de  S.  M.  se  tomó  con  Tuan  Ca^ 

nales  de  Córdoba ,  sobre  la  labor  y  ben^cio  de  nueve  nú^ 

nos  de  plata  que  se  encargó  de  labrar  á  m  costa  y  ríe^o^ 

todíu  á  un  tiempo, 

CoBtsdiiTÍu  geoenleí,  n&n.  8S4. 


%  cU  noTisnibre  de  1604. 

El  Kirr — Lo  que  por  nu  mandado  se  asienta  y  espíta- 
la con  Juan  Canales  de  Córdoba  sobre  la  labor  y  beneficio  de 
las  nueve  minas  de  plata  que  se  obliga  á  benenciar  y  labrar 
á  su  costa ,  rie^o  y  ventura  en  estos  reinos  es  lo  siguiente. 

Primeramente  el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  se  obli- 
ga de  que,  lu^o  que  se  le  haya  dado  este  asiento,  despachos, 
y  los  recaudos  en  Á  contenidos,  comenzará  á  verificar  y  lar 
brar  las  dichas  nueve  minas  todas  á  un  tiempo,  que  son  las 
nguientes. —  Una  mina  que  está  en  el  término  ile  Almodovar, 
junto  á  la  venta  del  Herrero^  en  tm  c^rro  alro^  y  está  ahonda- 
da por  partes  veinte  estados,  y  fíefw*  un  pie  de  metal  la  cap- 
ja. Oti^  mina  que  ettá  en  el  le  la  Calera ,  legua  y 

media  de  Cnadalcaiial^  que  óe*  ¡<>/os,  y  tiene  de  an- 

cho cada  pozo  cerca  de  irc  ^^^^  Otra  oraA.  q^^  ^^^^  ™ 
el  Pedroche,  téra^no  de  '  J^^^^f^^^^Jt^Kkg^Xlo  Map>* 
Un  de  Cuajar^  que  wamá^^^^m   ^-  ^o^^^H^  — ^OtCi 
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iBUia  que  está  un  cuarto  de  legua  del  cerro  del  Águila,  tér- 
tniao  de  Fueiitelmaestre,  en  un  cerro  alto,  y  csíá  ahondada 

un  estado,  y  tiene  la  caja  una  cuarta  de  ancho Oira  mina 

que  está  en  el  ceiTO  del  Pedracbe,  término  de  Fuentelmaes- 
«tre,  y  esta  ahondada  en  un  pozo  tres  estados,  que  llaman  de 
Nuestra  Señora,  y  tiene  la  caja  dos  cuartas  de  ancho.  —  Otra 
mina  que  está  en  el  Salmeo  junto  á  Galaroza,  en  un  cerro  al-* 
to,  ahondada  veinte  estados,  y  tiene  la  caja  una  cuarta  de 
aocho.  —  Otra  mina  que  está  en  el  cerro  de  Urraleda,  junto 

al  Castaño,  término  de  Galaroza,  y  es  mina  nueva. Otra 

mina  que  está  en  el  térmiuo  deConstantina,  junto  al  prado 

de  los  Cahullos,  y  está  ahondada  un  pozo  dos  estados Otra 

mina  que  está  en  el  dicho  término  deConstantina,  encima  del 
aiToyo  de  Cazalla  eo  una  vina Las  cuales  dichas  minas  su- 
so referidas  el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  ha  de  labrar 
y  beneficiar  todas  á  un  tiempo,  y  tía  de  ahondar  cada  ima 
ideLlas  en  la  dicha  labor  y  beneficio  por  lo  menos  cincuenta 
estados,  sin  embargo  de  que  en  las  dichas  minas  ó  cualquie^ 
ra  dellas  no  se  halle  metal  que  corresponda  á  mas  de  dos  on^ 
las  de  plata  por  quintal  de  tierra,  porque,  correspondiendo  & 
las  dichas  dos  onzas  por  quintal ,  ha  de  beneficiar  y  labrar 
el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  cualquiera  de  las  dichai 
minas:  con  declaración  que  en  la  vena  del  dicho  metal  haya 
abundancia  del  para  que  siquiera  supla  la  costa  que  se  hicie- 

»«e  en  beneficiar  la  dicha  mina;  y  si  no  tuviere  la  dicha  vena 
la  abundancia  de  metal  que  es  necesario  para  lo  susodicho» 
que  no  sea  obligado  á  beneficiar  la  tal  mina. 

Y  porque  en  la  declaración  si  el  metal  de  la  mina  que  no 
acudiere  á  mas  de  dos  onzas  de  plata  por  quintal  es  abun- 
dante para  la  labor  que  se  presupone  podría  halier  mucho 
engaño  y  fraude  en  nuestra  liacienda,  se  asienta  y  capitula 
que,  cuando  sucediere  en  alguna  mina  que  el  metal  della  no 
corresponda  á  mas  de  dos  onzas  de  plata  por  quintal  de  tierra, 
en  cuanto  á  si  la  abundancia  es  la  que  es  necesaria  y  se  pre- 
tende pai*a  que  en  la  labor  de  ladi^lia  mina  no  se  pierda,  en  la 
junta  de  minas  se  nombre  una  persona  de  la  suficiencia  y  expc- 
Bliencta  necesaria  que  vea  y  determine  lo  susodicho,  y  por  lo 
rquela  tal  jiersona  digere  ydeclaiare,  esté  el  dicho  Juan  Canales 
de  Córdoba  obligada  á  po^ar  por  ello  y  ponerlo  en  ejecucioi^ 

81  : 
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ítem:  8e  asienta  y  capitula  que,  por  cuanto  el  dicho  Juan 
Canales  de  Córdoba  ha  representado  que  en  los  primeros  aña 
de  la  labor  y  beneficio  de  estas  núnas  ba  de  tener  mucha  cos- 
ta y  poco  proirecho,  teniendo  consideración  á  esto.  Yo  le  ha* 
go  merced  y  tengo  por  bien  que  en  los  piimeros  seis  años  que 
se  ocupare  en  la  labor  de  las  dichas  minas,  que  corran  9  y  se 
cuenten  desde  el  dia  de  la  fecha  deste  asiento  en  adelante,  de 
toda  la  plata  que  sacare  de  las  dichas  minas  no  me  pague  de 
derecho  mas  de  la  décima  parte  dellas,  sin  descontar  ddlo 
costas  ningunas,  sino  que  todas  las  que  se  hiciesen  han  de 
ser  por  cuenta  y  riesgo  del  dicho  Juan  Canales  de  Grárdoha  y 
de  sus  partícipes,  y  de  las  nueve  partes  que  han  de  llevar;  y 
pasados  los  dichos  seis  años,  de  todo  lo  que  procediere  de  las 
dichas  minas  me  ha  de  pagar  el  dicho  Juan  Canales  de  Cór^ 
doba  todo  lo  que  las  pragmáticas  y  ordenanzas  de  minas  que 
están  heclias,  ó  se  hicieren,  disponen  ó  dispusieren;  y  i  la 
observancia  dello  queda  y  ha  de  ser  obligado  el  diclx>  Juan 
Canales  de  Córdoba. 

Y  porque  también  ha  hecho  relación  d  dicho  Juan  Gana* 
les  de  los  grandes  gastos  que  ha  de  hacer  en  dar  principio  i 
la  labor  y  beneficio  de  las  cüdias  nueve  núnas,  y  en  hacer  y 
fabricar  casas,  hornos,  fuslinas,  ingenios,  y  aparejar  todas  las 
municiones  y  materiales  que  son  necesarios  para  la  dicha  la* 
bor ,  tengo  por  bien  y  le  hago  merced  de  mandar  que  se  le 
presten  de  mi  real  haaenda  luego  diez  mil  ducados^  que  /no/i* 
ton  tres  aientos^  setecientos  cincuenta  mil  marai?edis^  daih 
do  seguridad  yjianzas  bastantes  á  satisfacción  de  nú  con- 
sejo  de  hacienda  de  w>ls^erlos  luego  dentro  de  cuatro  años 
en  esta  manera :  la  tercia  parte  dellos  en  fin  de  los  dos  pri* 
meros,  que  corran  y  se  cuenten  desde  el  dia  que  recibiere 
los  dichos  diez  mil  ducados  en  addante;  y  la  otra  tercia  par« 
te  dellos  en  fin  del  tercero  año  lucffio  siguiente;  y  la  úlunia 
tercb  parte  en  fin  del  cuarto  a5  ¡JÉMMipúente  subcesivc^ 
unos  tras  otros,  los  cuales  dicV  B^HfejÉfef  ^  ^  ^^ 
ver  y  restituir  el  dicho  Ji  iridfll^^^^Hktt  tcaks  de 
plata  escudos  y  no  en  ol 

Y  porque  en  la  lal  «ws  se 
ha  de  valer  el  dicho  benefi- 
ciarlas por  azogue  di  f  cosa* 


H  de 
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yado  la  mucba  experiencia  y  arte  que  tiene  en  esta  materia  y 
profesión ,  y  para  ello  ha  menester,  y  me  ha  i>edido  la  canti- 
dad de  azogue  que  hubiere  menester  en  la  mina  del  Alma- 
den,  es  mi  voluntad  y  quiero  que,  para  efecto  de  beneficiar 
lo9  metales  que  de  las  dichas  nueve  minas  ó  de  alguna  dellas 

care ,  le  den  en  la  dicha  mina  del  Almadén  los  Fúcares  to- 
do ei  azogue  que  hubiere  menester  y  pidiere  para  el  dicho 
efecto ,  á  cuenta  del  que  están  obligados  á  darme  cada  año, 
conforme  á  su  asiento:  y  el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba 
lia  de  quedar  obligado  á  que  todo  el  azogue  que  tomare  para 
el  dicho  beneficio  lo  gastará  en  él  y  no  en  otra  cosa  ningu- 
na, ni  dará  azogue  á  otras  personas  de  lo  que  asi  recibiere, 
aunque  sea  para  qoe  puedan  beneficiar  otras  minas ,  ni  para 
otra  cosa  ninguna :  con  declaración  que,  »i  quebrantare  lo  con- 
tenido en  este  capítulo,  incurra  en  pena  de  doscientos  duea^ 
dos  por  cada  quintal  de  azogue  de  lo  que  distribuyese  que 
no  sea  en  la  labor  de  las  dichas  minas,  y  que  esté  sujeto  á  las 
demás  penas  que  le  impusieren  y  condenaren  los  de  la  jun- 
ta de  las  dichas  minas. 

ítem:  ha  de  ser  obligado  el  dicho  Juan  Canales  &  que  to* 
do  el  azogue  que  tomare  de  la  dicha  mina  del  Almadén  Ib 
haya  de  pagar  y  pague  en  esta  mi  corte  en  poder  de  mi  teso- 
rero general  eo  moneda  de  oro ,  ó  plata ,  ó  en  pasta ,  ó  su  jus^ 
to  valor  á  precio  de  cuarenta  y  cinco  ducados  por  cada  quin- 
tal de  azogue,  y  que  todo  el  que  recibiere  en  cada  un  año  pa- 
ra la  labor  y  beneficio  de  las  dichas  minas,  lo  pague  de  con- 
tado en  fin  del  mismo  año  que  lo  recibiere;  y  que  para  que 
le  den  el  dicho  azogoe  los  clichos  Fúcares  en  la  dicha  minat 
del  Almadcn  se  le  darán  los  despachos  necesarios  ^  sin  qué 
haya  dilación  en  ello. 

Y  porque  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  dice  que  para 
la  lalxír  y  beneficio  de  las  dichas  minas  es  necesaria  mucha 
cantidad  de  sal ,  tengo  por  bien  y  mando  que  se  le  dé  toda  la 
que  pidiere  para  el  dicho  efecto  en  las  salinas  ó  alfolie©  msíié 
cercanos  de  las  dichas  minas,  pagándola  al  precio  que  los  ar-  1 
rendadores  están  obligados  á  dar  la  dicha  sa!  para  mi  servicio,  { 
hsego  «le  c^ontado:  con  declaración  qne  ha  de  quedar  obligado 
4  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  de  no  gastar  la  dicha  sal 

|^>Ua^QSa  fiioQ  eo  etbeoeficio  de  la»  dicha»  n^if^nt^  aj  ¿^Pm 
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la  í  otra  peraona  ninguna,  y  si  lo  faicíefey  que  por  caik  an&- 
^  de  sal  de  las  que  9e  averiguare  que  ha  gastado  £uera  del 
beneficio  y  labor  de  las  dichas  minas  incurra  en  pena  de  da 
ducados,  y  mas  quede  sujeto  á  las  penas  y  condiciones  que 
ygn  declaradas  en  el  capitulo  precedente,  que  trata  del  azo- 
goe^ y  que  para  dar  él  la  dicha  s^l,  se  le  den  luego  los  ma- 
ravedís necesarios. 

Y  porque  puede  ser  que  el  dicho  Juan  Canales  de  Cór- 
doba descubriese  y  liallase  alguna  mina  de  azogue,  se  asien- 
ta y  se  le  permite  que  en  tal  caio  la  pueda  beneficiar  y  labrar 
i  sii  costa  y  riesgo,  pagando  á  mi  Real  hacienda  lo  que  me 
pagan  los  Fúcares  en  la  mina  del  Almadén ,  y  quedando  su- 
jeto en  la  labor  y  beneficio  de  la  tal  mina  de  azogue  á  las 
mismas  órdenes  y  condicionen  que  tienen  los  dichos  Fúcaits 
en  la  labor  de  la  dicha  mina  del  Almadén. 

Y.  porque  el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  me  ha  hedib 
reliacion.que  en  poder  de  algunas  personas  están  muchas  her- 
ramientas y  pertrechos  que  sobraron  de  la  administración  de 
la  mina  de  Guadalcanal,  de  las  cuales  ó  de  parte  dellas 
t^drá  necesidad  para  la  labor  y  beneficio  de  las  dichas  mi- 
nas. Yo  tengo  por  bien  y  mando  que,  de  las  dichas  herra- 
mientas y  pertrechos,  se  le  presten  todas  las  que  él  qui^ere  y 
pidiese  para  el  beneficio  y  Labor  de  las  dichas  nueve  minai^ 
recibiéndolas  por  inventario,  y  obligándose  á  volverlas  ta^ 
les  y  tiu  buenas  como  las  recibe,  ó  pagar  dentro  de  seis  años^ 
que :se  cufsitan  desde  el.dia  que  las  recibiere,  el  precio  de  k) 
que  vallan  las  dichas  herramientas  y  pertrechos  al  tiempo  que 
I9S  recibió  y^  las  entregaron,  y  que  para  ello  se  han  de 
tasar  y  dársele  los  recaudos  necesarios. 

Y  porque ,  habiendo  Yo  mandado  que  haya  una  junta  de 
minas  en  la  que  se  confieran ,  traten  y  resuelvan  todas  las 
materias  tocantes  á  ellas,  y  anslmismo  muy  de  ordinario  an- 
te el  mi  presidente  y  consejo  de  hacienda  se  vienen  á  regis- 
trar todas  las  minas  que  se  descubren  en  el  reino,  y  para  ha- 
cer los  ensayes  de  los  metales  dellas  es  necesario  y  conve- 
niente que  en  esta  corte  hayji  jde  ordinario  una  casa  señalada 
en  que  haya  hornos  y  Í  lyes  mayores  co- 

mo menores ,  y  todíM  wa.  necesarios 

para  este  efecto»  f  ^de  ordinario 
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acontece ,  hallarse  presente  á  los  dichos  ensayes  algunos  del 
ai  consejo ;  por  tanto  es  mi  noluntad  y  mando  que  desde  lúe*- 
go  se  elija  y  señale  la  dicha  casa  en  parte  cómoda ,  y  que  se 
jagan  en  ella  los  dichos  hornos  y  fuslina,  y  se  compren  to- 
jos los  demás  aparejos  necesarios  para  el  efecto  que  se  pre- 
ende ,  y  que  la  dicha  casa  y  todo  lo  que  se  ha  de  hacer  en 
lia  se  lia  de  conservar  de  ordinario  para  el  dicho  efecto,  y 
[io  para  otra  cosa. 

Ítem  :  que  el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba  y  las  demás 
rsonas  que  por  su  orden  entendiesen  en  la  labor  y  benefi- 
cio de  las  dlclias  minas  ,  gocen  de  }as  preeminencias  y  prero- 
itivas  que  yo  tengo  concedidas  y  concediere  en  las  orde- 
nanzas y  pragmáticas  de  minas  ^  como   en  ellas  se  declara  y 
leclaráre. 

Todo  lo  cual  que  diclm  es  contenido  en  este  asiento  se 

incierta  y  capitula  con  el  dicho  Juan  Canales  de  Córdoba 

icomo   vá    expresado ,    y  asi  mando  que   todo  lo    en    este 

[asiento   contenido    se   cumpla,  guarde  y  ejecute  ,    sin  que 

( por   nuiguna   causa   oi  razón  que  sea   se  pueda  ir   ni  ve- 

!jiir  contra  ello  ni  contra  cosa  ni  parte  dello,  sin  embargo 

^  de  cualesquier  ordenanzas  y  pragmáticas  ó  leyes  que  haya  en 

contrario,  de  cualquier  calidad  que  sean,  que,  para  en  cuanta 

toca  á  que  se  ejecute  lo  en  e^te  asiento  contenido ,  las  abrogo 

I  y  derogo,  quedando  en  su  fuerza  para  en  lo  demás :  y  pro- 
meto y  aseguro  por  mi  palabra  Real  que  todo  lo  en  este  asien- 
to contenido  se  guardará  y  cumplirá  de  mi  parte  ^  sin  que 
en  ello   ni  en  parte   alguna  dello  haya  falta   ni  innovación 
alguna,  hacienda  y  cumpliéndose  por  la  parte  del  dicho  Juan 
Canales  de  Córdoba  loque  le  toca  conforme  á  él,  como  lo 
ha  ofrecido ,  para  lo  cual  ha  de  otorgar  escritura  de  obliga- 
ción en  forma :  y  dello  mandé  dar  y  di  el  presente  asiento,  nr- 
mado  de  mi  mano,  y  refrendado  de  mi  infrascripto  secretario, 
de  que  se  ha  de  tomar  la  razón  en  mi  contaduría  mayor  de 
.  cuentas  y  por  el  contador  del  libro  de  caja  y  los  de  la  nwn 
lúe  mi  hacienda ,  y  por  los  contadores  de  rentas  A  cuyo  car- 
go está  el  libro  y  razón  de  todas  las  minas  que  hay  en  csloe 
[reinos.  Fecha  en  Lerma,  á  dos  dias  del  mes  de  noviembre 

[de  mil  y  seiscientos  y  cuatro  añosp_Yo  el  Rey Por  man-s 

Jado  del  Hey  nuestro  £cñor.«^Fedro  de  Contreras. 
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£n  nueve  de  marzo  de  mil  seíadentos  y  dnco  años  tomó 
la  razón  de  este  aáento  eu  las  dos  hojas  anises  desto  esaipio 
Pedro  Luis  de  Torregprosa. — ^Tomó  la  razón  en  seis  de  marzo 
de  seiscientos  cinco  Pedro  de  Aranda. — ^Tomó  la  razón  deste 
asiento  en  las  dos  hojas  antes  desto  escripto  en  dos  de  marzo 
de  mil  seiscientos  cinco  Antonio  González  de  Le^ucásu^^To^ 
mose  razón  deste  asiento  en  los  libcos  de  minas  de  S.  M.  que 
tienen  sus  contadores  de  rentas.  En  Yalladolid  doce  de  febie- 
ro  de  mil  seiscientos  cinco  años. 

Cédula  para  que  el  doctor  don  Simón  de  Meneses  y  otros 

pu4Üesen  beneficiar  la  mina  vieja  de  Guadalcanal  llcunada 

del  Molinillo^  y  la  del  CotorrUlo ;  acudiencU)  á&  M.con 

lo  que  le  perteneciese. 

GonUduTÍM  genenlet ,  n&m.  854. 
i  da  a|;otto  de  161  x. 

Don  Felipe  &c.  A  todos  los  corregidores,  asistente,  go- 
bernadores, alcaldes  mayores  y  ordinarios,  y  otras  cualesquier 
Justicias  destos  mis  reinos  y  señoríos,  y  especialmente  á  las  de 
la  villa  de  Guadalcanal,  y  á  Juan  López  de  Ugarte  adminis- 
trador general  délas  minas  dél,  sabed:  que  por  parte  del 
doctor  don  Simón  de  Meneses,  y  Dionisio  Lermite,  y  Pedro 
de  Baeza  se  me  hizo  relación  que,  habiendo  visto  una  relación 
que  don  Gerónimo  de  Ayanz,  comendador  de  Ballesteros  de  la 
ordtti  de  Galatrava ,  invió  al  Rey,  en  razón  de  las  minas  que 
liabia  visitado  en  él  por  mi  mandado ,  habian  acudido  al  di« 
cho  don  Gerónimo  con  ánimo  de  inExmarBe  de  la  forma  que 
tendrían  de  reconocer  y  buscar  la  vena  de  la  mina  vieja  de 
Guadalcanal  que  llaman  del  MolinUlo,  que  se  labró  en  tiem- 
po del  Rey  don  Felipe  mi  señor  y  padre{cni^  sfnta  gloría 
haya),  y  que  por  tener  por  cierto  <iue  i||^É|aip  ^  dicho 
don  GkixSoimo  dice  en  la  dicha  relai^[|^^|^^||49  jbjdMsn 
convenido  y  concertado  con  ü  7  nv*t 

nía  de  gastar  por  iguales  partes 
na  de  la  diclia  miiia,  coaso,  Ji 
tar  do  la  dicha  otccilorit  .4|l 
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Hron  presentación ,  y  me  pidieron  y  suplicaron  les  mandase 
Hdjr  mi  carta  y  provisión  pjira  poder  labrar  la  dicha  mina,  y 
H  asimismo  la  del  Cotorrillo  que  sirve  de  liga  pra  lalirarla,  pa* 
B  gindome  los  derechos  que  debitasen  confoniie  á  la  última  cé- 
Hchila  qne  en  razón  de  la  cobranza  dellos  ni;inilc  dar  y  dí^  6 
H  como  la  mi  merced  fuese ,  visto  por  el  presidente  y  loe  del  mi 

■  consejo  de  hacienda    y  contaduría  mayor  dclla,    jiintameníe 

■  con  la  dicha  razón  y  escritura  de  concierto  heclia  entre  lot 
H  lusodichos  y  el  dicho  don  Gerónimo,  que  originalmente  que- 
H  da  asentada  en  mis  libros  de  minas ^  fue  acorchado  se  diese  es- 

■  ta  mi  carta  para  vos  y  cualquier  de  vos  en  la  dicha  razón ;  j 

■  as  mando  qne  libremente  dejéis  y  consintáis  á  los  dichos  doe- 
H  tor  don  Sin)on  de  Mcneses,  y  don  Gerónimo  de  Ayanz,  y  DÍo- 
B  uisio  Lermite,  y  Pedro  de  Baeza,  ó  á  quien  sus  poderes  deUoi 
H  liobiere,  entender  en  el  beneficio  y  administración  de  las  di- 
m  chas  minas  lujo  de  Guadalcanal,  que  llaman  del  Molinillo  y 
H  Cotorrillo,  haciendo  las  fundiciones  y  ensayes  de  los  metales 
^  della  que  fneren  menester,  pajj^á orlóme  los  derechos  que  liu- 

bicrc  tie  haber,  conforme  ;i  las  ordenanzas  de  minas ,  y  que 
pueílao  cortar  de  lo»  montes  comunes  y  concejiles  mas  ctr- 
cauos  á  las  dichas  minas  la  leña,  fustas  y  cepas,  y  pmvcerse 

I  lo* lo  lo  demás  que  fuere  necefario  para  eu  beneficio  y  conser- 
vaciou,  y  hacer  los  iopenios  y  edificios  que  fuere  menester 
para  lo  suíjo,  y  que  pueblan  cortar  lo  seco  por  t*I  pie,  sin  pa- 
gar por  ello  cosa   alguna,  como  lo  di^i^onen  la-  dichas  orde- 
4ian3tas;  y  mando  á  vos  las  diclias  mis  justicias  de  la  dicha 
villa  de  Guadalraniil  que,  para  que  con  fiuutualldad  se  se- 
pa lo  que  montare  y   nic  jKTtenecit-re  de   los  dichíj®  derechos 
desde  que  los  susodichos  cmf>ezareu  á  entcuíler  en  el  bene- 
ficio y  labor  de  las  dichas  minas,  que  ha  de  ser  con  vuestra 
^intervención  y  sal/iduría,  hagáis  que  tengan  un  escribano  qud 
^dé  fe  de  lo  que  de  ellas  procediere  y  se  sacare,  y  de  las  bm-  ' 
I     diciones  que  se  hubieren  liecho  y  hicieren  ,  el  cual  tenga  b-  ' 
^bro  cuenta  y  razón  de  todo  ello,   y  en  fin  de  cada  un   aíi# 
(gustareis  á  los  dichos  mis  presidente  y  los  del  dicho  mi  coi>- 
r  contaduría  mayor  de  hacienda  una  relación   firmada 
fia  del  dicho  escribano  de  todo  lo  que  se  hobierc  mcé^ 
Tichas  minas,  con  derlaracion,  é  de  lo  que  del  lo  me 
perteuccido,  conlbrme  á  ks  dichas  ordenanzd#  da 

8a 
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núnaft:  y  que  para  que  con  mas  judáficacion  se  entíenda  en 
la  labor  y  beneficio  dellas ,  oe  mando  que  nombréis  persona 
que  en  mi  nombre  se  baile  presente  á  las  fundiciones  de  los 
metales  que  della  se  hicieren ,  que  sea  plática  y  de  experien-* 
cia,  para  que  juntamente  con  el  dicho  escribano  se  aáente  n 
el  dicho  libro  que,  como  queda  dicho,  ha  de  tener  de  lo  que 
4e  cada  fundición  se  sacare ,  y  de  lo  que  á  Mi  me  tocare  y 
perteneciere  de  los  dichos  derechos;  y  mando  qoedentrode 
sesenta  días  de  como  el  dicho  don  Gerónimo  de  Ayanz,y 
dpctor  don.Simon  de  Meneses ,  y  Dionisio  Lermite  y  Pedro  de 
Baeza  hobíeren  empezado  á  entender  en  el  bene£KW  de  las 
dichas  minas,  invien  al  mi  consejo  y  contaduría  mayor  de 
hacienda  testimonio  auténtico  con  autoridad  de  iros  las  di- 
chas mis  jusdcias,  por  donde  conste  de  ello  y  de  la  fundi- 
ción ó  fundiciones  que  se  hubieren  hecho  con  el  metal  dé 
cada  una  dellas  de  por  si,  para  que  se  vea  y  sepa  el  valor 
que  puede  tener,  y  á  como  dan  por  quintal. — T  los  unos  ni 
los  otros  no  hagáis  k>  contrario  por  alguna  manera ,  so  pena 
de  la  mi  merced  y  de  diez  mil  maravedís  para  mi  cámara,  ., 
Dada  en  Madrid  á  tres  dias  del  mes  de  agosto  de  mil  seiscien* 
tos  y  once  añosi — ^Y  mando  que  desta  mi  cédula  tome  la  ra- 
zón el  contador  del  libro  de  caja  de  mi  Hacienda..^. Dada 
iU  supron 

Comisión  á  don  luis  Chirino  de  Solazar^  para  que  pasase 

á  la  villa  de  Guadalcanal  á  reconocer  el  testamento ,  colh 

lucilos  y  demás  papeles  que  dejó  d  su  fallecinúento  el 

adelantado  don  Juan  de  Oñate. 

Gmtmdariat  genenlet»  n&m.  8Sa. 
29  de  agosto  de  i6a6. 

1^      El  Rey  :«^ Por  cuanto,  por  algunas 
«lento  y  codicilos,  debajo  de  cuya 
lantado  don  Juan  de  Onate,  dejó  ^ 
de  hacer  en  cuanto  el  proseguir  f 
na  de  Guadalcanal  y  otnts  dp;i 
C^da  ii)||;eDÍQs,  apUouidr 
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ciencia ,  y  es  de  aii  servicio   y  beneficio  común  de  mis  vasa- 
llos que  lo  que  dispuso  en  esta  parte  se  cumpla  ooii  el  cono- 

I  cimiento  de  causa  necesario  á  la  materia  y  circunstancias  dc- 
lla ,  confiando  de  vos  dou  Luis  Cljirino  de  Salazar,  mi  visita- 
dor general  de  las  minas  de  estos  reinos ,  que  acudiréis  á  esto 
con  el  cuidado,  entereza  y  jusiificacion  qne  conviene,  os  en- 

>  cargo  y  mauflo  que,  luego  í[ue  esta  mi  cédula  os  sea  mostrada» 
vais  á  la  dicha  villa  de  Guadalcanal  y  á  las  demás  partes 
donde  fuere  necesario ,  y  veáis  y  reconozcáis  el  testamento  y 
codicilos  del  dicho  adelantado,  del  inventario  de  bienes  y 
embargo  del  lo  que  de  totlo  liizo  Francisco  ile  Rojas^  veedor 
administrador  de  las  minas  de  aquella  villa  y  su  partido,  y 
las  deudas  que  dejó,  y  proveáis  lo  necesario  para  que  se 
cumpla  y  ejecute  su  voluntad,  y  se  dé  satisfacción  á  sus  acre- 
edores, oyendo,  actuando,  y  sentenciando  las  cansas  de  ellos 
y  las  deoias  que  se  ofrecieren  y  resultaren  de  los  testamentos  y 
codicilos  que  dejó;  de  manera  que,  sin  agravio  de  nadie  ,  se 
cumpla  y  ejecute  lo  que  conforme  á  dereclio  se  debiere  ejecu- 
tar, inventariando,  tasando,  y  vendiendo  para  esto  los  bienej 
que  están  depositados,  y  haciendo  todo  lo  demás  que  en  jus- 
ticia, gobierno  y  buena  administración  lucre  conveniente;  que 
para  todo  lo  sobredicho  y  lo  dello  dependiente  en  cualquier 
manera  os  doy  poder  y  comisión  bastante  la  que  de  derecho  es 
necesaria,  con  inhibición  de  mis  consejos,  audiencias,  é  chanci- 
Herías  y  otros  tribunales  y  justicias  ordinarias,  asi  de  la  dicha 
villa  de  Guadalcanal,  como  de  otras  partes  de  estos  mis  rcinoSp 
á  los  cuales  inhitio  y  he  por  inhibidos  del  conocimiento  de  laá 
diclias  causas,  y  de  todo  lo  que  en  virtud  de  esta  mi  cédula, 
y  en  orden  al  cumplimiento  de  ella,  y  á  lo  que  por  parte 
de  los  herederos  del  adelantado  fuere  deducido,  y  si  algu-* 
na  persona  tuviere  que  decir  sobre  ello  ó  apelare  de  lo  que 
hiciéredes,  otorgareis  las  apelaciones  |>ara  la  dicha  mi  junta 
de  minas,  y  do  para  otro  tribunal  alguno,  donde  se  les  oirá 
y  guardará  justicia;  y  de  lo  que  fuereis  haciendo  y  se  o» 

ticrc,  me  iréis  dando  aviso  en  la  dicha  junta;  y  man-* 
e  tome  la  razón  de  esta  mi  cédula  Francisro  de  Sala- 
OQtador  de  rentas ,  á  cuyo  cargo  están  los  libros  de 
reinos,  y  que  al   traslatlo  de  ella  signado  de 
b  con  autoridad  de  justicia,  m  dé  tanta  ^ 
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oano  al  or^uiaI.«-Fecba  en  Madrid  f  diez  y  noeve  de 
igymn  de  núl  sdedentos  vónte  y  Mt  añoa.  ■  Yo  xi.  BxT._ 
fieé>iiiaiidado  del  Rey  nuestro  aeñor  Andrea  de  Roana  T» 
mbhí  ráaon  — JFranciflco  de  Salaaar. 

-r  .     )  -    .  •  •  •  • 

r«i3o  i2e  mayarle  16217*  En  Madrid,  á  treinta  de  anyode 
nñl'ieÍMieoiDs  veinte  y  ¿ícte  m  dio  nna  cédala  de  S.  M.  pan 
€{ne  JÍuan  Vasoquez  Taroayo  ,  escribano  aprobado  ddi  aynn- 
tamiento  de  ki  villa  de  GuadalcanaU  usase  A  de  eacribano  de- 
la  •proviocia  de  León  y  obispado  de  Córdoba ,  cutendienda 
<Vi  Jqsl  autos  y  diligencias  que  tocaren  i.  laa  nñnaa  y  nuncras 
je  aquel  distrito,  mn  salario  ni  gprfáfícacsoDv  poncediéodofe 
ánicameate  licencia  para  labrar  y  beneficiar  algiinas  imn» 
^ne  .tenia  registradas  en  dicha  YÍlla. 

i    ■  ill-  ■    ■     • 

'  4  cíe  noviembre  de  1627.  En  cuatro  de  noviembre  del  re- 
ferido año  se  despachó  Real  cédula  nombrando  al  capitao 
Andrés  de  Olivera  Salgado  para  que  visitase  y  reoonocieie 
ka  minas  de  Guadalcanal  y  sus  contornos. 

4  ^  diciembre  de  1628.  Con  fecha  cuatro  de  diciembre 
de  mil  seiscientos  veinte  y  ocho  se  despadió  otra  Real  oédnis, 
Biandatido  qiie  las  justicias  de  Guadalcanal  ó  Gazalla  asistie- 
WBXk  al  beneficio,  cuenta  y  razón  de  las  minas  de  Pedro  Can- 
dil 9  que  eran  de  plata,  y  otras  de  caparrosa 9  laa  cuales  lalxa* 
bán  Juan  de  Albear  y  consortes. 

'^    "  ####•• 

TÍá^é  con  Franá$co  de  Alta  y  Acuña  para  el  desagüe  de 
iamiña  de  Guadalcanal^  sobre  el  cual  se  tomó  otro  asien^ 
lo*  M7I  don  Pablo  de  Carondelet,  Barón  de  ViUiers  y  com* 
i  pañiú^po^  mandado  de  &  M.^  como  en  eue  se  tejiere. 

♦:  ■•  '  »  '  ...  '      : 

"'  ;  V ;  Contádaríafi  getM^alét »  tifiuBK  85a» 

-5       ''   •    '  *  '       .  ,       . 

,  a¿  de   noviembre   de  i63C. 

*'•  •^'^^^'^  ^  Madfid,.á  >eiiite  y  des  diaa  del  mes  de  d&- 
Bi'smp  ;4p  jíoíI  ¡y  mvkíi(i\o%  j  udu^^Jtów;  onto  mi  el  ttcrir 
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baño  y  testigos  parecieron  presentes  don  Vahío  de  Caronde* 
let ,  Barón  tie  VilUers  del  consejo  de  S.  M,  de  la  provin- 
cia de  Hainaut,  por  sí  y  en  nombre  de  su  compañía  de  la 
labor  de  las  minas  de  cobre  y  piorno  de  estos  reinos,  de  una 
parte:  y  Francisco  de  Acuña  y  Silva  de  la  otra.»  estantes  en 
esta  corte,  y  dijeron  que,  por  cuanto  entre  las  diclias  par** 
íes  están  concerlados  solare  el  deíagiie  de  la  uiina  de  Gua- 
dalcaital  ,  y  sobre  ello  otorgado  escritura  en  esta  villa  en 
diez  V  seis  de  octubre  pasailo  de  este  año .  ante  mí  el  e«-^ 
eribano,cün  ciertas  eondiciones,  una  dellas  fue  que  la  jun- 
ta de  minas  la  liabia  de  aprobar^  y  habiéndola  visto,  salió 
con  decreto  en  que  tleclaro  que  la  aprobación  de  la  dicha 
junta  ha  de  caer  solo  en  el  correr  el  riesgo  de  la  tercia  parte 
de  los  seis  mil  ducados  y  no  en  otra  cosa*  y  en  todo  lo  demás 
que  entre  las  p:irtes  se  avengan :  y  conformándose  con  el  di- 
cho decreto.  »e  convienen  en  la  funua  y  manera  siguiente. 

Primeramente:  qne  de  to<lo  lo  contenido  en  la  dicha  pri- 
luera  escritura  se  haya  de  estar  a  lo  siguiente*  —  Que  el  di- 
cho Francisco  de  Silva  se  obliga  de  desaguar,  y  qne  desagua* 
rá  la  dicha  mina  de  Guadalcanal  dándole  veinte  mil  ducados 
que  se  le  han  de  dar  píua  el  gasto  del  dicho  desagüe;  los  seis 
mil  ducados  de  dinero  de  contado,  y  los  catorce  mil  ducados 
de  la  plata  que  se  sacare  de  la  dicha  mina^  sin  que  nadie 
pueda  recibir  ni  sacar  cosa  alguna  de  ella^  ni  S.  11  sus  dere- 
chos, hasta  que  esté  pagado  de  los  dichos  catorce  mil  duca* 
dos,  y  la  paga  de  los  dichos  primeros  seis  mil  ducados  se  le 
bao  de  pagar  i>or  ti  dicho  don  Pablo  de  Carondelet  por  sí  y 
por  la  dicha  au  compañía ;  los  dc^  mil  ducados  dellcs  de  los 
primeros  seis  mil  que  se  le  libraren  por  la  dicha  Real  junta, 
y  cobrare  á  cuenta  de  loé  cuareuta  mil  ducados  que  ha  de 
haber,  en  virtud  del  asiento  que  tiene  heclio  tocante  á  las 
minas  de  cobre;  y  los  ruano  mil  ducidos  restantes  para  el  dia 

I  de  san  Juan  de  jnniu  del  año  venidero  de  seiscientos  y  trein- 
ta y  uno  en  los  efntos  de  U  aceituna  que  cííaii  ya  consignsüf 
dos  para  la  dicha  paga  de  los  dichütí  cuarenta  mil  ducados 
por  enteiT»,  esto  refouoiiendo  el  efecto  que  ha  surtido  el  gasto 
hecho  de  los  dichos  due  mil  ducados,  y  que  el  modo  del  des- 
agüe es  bueno,  y  que  íurie  el  electo  tiiGcirate:  y  para  li-p 
brar  estos  dichos  cuatro  imi  duc^ba,  lia  de  catar  doogiiado 
: 
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treinta  estados,  de  que  ha  de  oonstar  por  testuncmio  de  et- 
cribana 

ítem:  que  el  riesgo  destos  dichos  seis  mil  dacados  ha  de 
correr  el  rie^o  de  las  dos  tercias  partes  por  el  dicho  don  Pa- 
hlo  y  su  compañía,  y  la  otra  tercia  paite  por  su  Magestad-  y 
tu  Real  junta. 

ítem :  que,  si  estándose  haciendo  el  dicho  desagüe,  antes  6 
después  de  haberse  acabado  de  gastar  los  dichos  seis  mil  du- 
cados, se  hallare  plata  bastante  para  continuar  la  dicha  labor 
7  desagüe,  en  este  caso  se  ha  de  acabar  con  lo  que  se  sacare 
della;  y  esto  se  entiende  en  cualquier  estado  que  estuviere  el 
dicho  desagüe ,  sin  que  se  gaste  de  otro  dinero  ñno  de  lo 
que  procediere  de  la  dicha  plata  de  la  dicha  mina  de  plata. 

ítem:  que,  habiéndose  gastado  en  el  dicho  desagüe  los  di- 
chos seis  mil  ducados,  y  no  hallándose  plata  para  proseguir, 
el  dicho  Francisco  de  Silva  se  obliga  de  proseguu:  por  su 
cuenta,  y  buscar  dineros  para  ello,  ñn  que  intervenga  inter- 
misión ni  descontinuac'ton  en  la  dicha  obra,  con  que  acabar  d 
desagüe ;  y  acabado  y  puesto  en  labor  la  veta  rica,  de  la  fiatM. 
de  ella  se  ha  de  hacer  pago  de  catorce  mil  ducados  que  falta- 
ren de  pagarle  á  cumplimiento  de  los  veinte  mil  ducados  que 
le  dan  por  ello*,  sin  que  nadie  lleve  aprovechamiento  de  ella 
como  queda  diclio. 

ítem :  que  si  el  dicho  Francisco  de  Silva  no  prosiguiere 
el  dicho  desagüe  después  de  gastados  los  dichos  seis  mU  du- 
cados, aunque  no  se  halle  plata  con  todo  cuidado,  por  ente- 
ro y  no  flojamente,  pierda  todo  su  derecho  y  acción  de  lo 
concertado,  y  el  premió;  y  quedarán  todos  los  modos,  instru- 
mentos y  pertrechos,  y  generalmente  todo  lo  que  se  hubiere 
hecho  para  el  dicho  don  Pablo  y  su  compañía  para  usar  de 
dios  en  la  dicha  mina,  Án  embargo  de  cualquier  privilegia 
que  tenga ,  quedando  en  su  fuerza  para  en  cuanto  otras. 

.  ítem:  que  si  desaguare  la  dicha  mina  de  todo  punto,  f 
puesta  en  labor  donde  se^dejó  de  labrar,  su  Magestad  le  ha 
de  dar  al  dicho  Frandsco  de  Silva  treinta  mil  ducados  en  sus 
quintos  y  derechos  que  le  toquen  por  premio,  ademas  de  los 
dichos  veinte  mil  ducados  que  se  le  han  de  dar  por  el  gasto 
del  dicho  desagüe,  y  quedarán  lodos  los  dichos  ingenios  y 
Máquinas  que  se  hubima  bscfar  -       '  é,  dicho  desagüe  para 
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el  diclio  don  Pablo  y  compañía  para  proseguir  la  labor  de  la 
mina  ,  no  obstante  cuakiuler  privilegio,  como  está  dicho,  por- 
que en  este  caso  desde  luego  les  da  fKxler  para  usar  dellos. 

ítem:  que  si  no  se  pagaren  los  diclios  cuatro  mil  ducados 
para  el  dicho  día  de  san  Juan  de  junio  de  seiscientos  y  trein-* 
la  y  uno,  por  cuya  causa  est¿*  detenida  la  gente  v  desagüe, 
y  el  íliclio  don  Pablo  haya  recibido  de  la  junta  los  dichos  cua-* 
renta  mil  ducadus  por  entero,  en  este  caso  y  no  en  otro,  sien- 
do próspero  el  desagüe,  y  tal  como  va  declarado  arri!>a,  el  da- 
no  que  por  ello  viniere  ha  de  ser  pjr  cuenta  del  dicho  don 
Pablo  y  compañía»  y  se  le  ha  de  satisfacer  al  dicho  Francisco 
de  Silva, 

ítem:  que  la  junta  ha  de  dar  los  despachos  al  dicho  don 
Pablo  de  lo  resuelto  con  él  tocante  á  la  mina  de  Guadalcanal 
y  la  legua  en  contorno,  y  del  error  que  hubo  en  el  asíenco 
del  cobre ,  romo  lo  tiene  resuelto  la  dicha  junta. 

Con  las  cuales  dichas  condiciones  y  cada  una  dellas  cada 
lina  de  las  panes  se  obligan  de  guardar  y  cumplir,  y  ejecu- 
tar en  todo  y  |x>r  todo  como  en  ello  se  contienen ,  y  á  en 
cumplimiento  obligaron  sus  ¡M^rsonas  y  bienes,  muebles  y  rai- 
ces habidos  y  por  haber ^  y  dieron  poder  á  las  jusücias  y  jue- 
ces de  su  Magestad  de  ciialesquier  partes  que  sean,  fuero  y 
jurisdicción  que  sean  ,  á  los  cuales  y  cada  uno  delloe  se  some- 
tieron y  en  especial  á  los  señores  de  la  junta,  y  renunciaron 
su  propio  fuero,  jurisdicción  y  domicilio,  y  la  ley  si  convc- 
nerit  de  jarisdictione  ornmum  judicum  :  recibiéronlo  por 
•entencia  pasada  en  cosa  juzgada ,  renunciaron  las  leyes  de 
•u  favor  y  la  general  del  derecho  que  dice  que  genenjl  re* 
nimciaciou  de  leyes  fecha  nonvala^  y  k  otorgaron  ansí,  y 
dos  de  un  tenor  para  cada  parte  la  suya,  siendo  te&tigos  Ja- 
ques Bul  ton,  Antonio  Arlen,  Claudio  Dununcurtlle,  criados 
dd  dicho  don  Pablo,  estantes  en  esta  corte,  y  doy  fe  conoz- 
co á  los  otorgantes  que  lo  firmaron.  —  Don  Pablo  de  Caron- 

delet Francisco  de  Acuña  y  Silva,  —  Pasó  ante  mi  —  Ber* 

nardo  de  Santiago  Villota Yo  el  dicho  Bernardo  de  San- 
tiago Vlllota ,  escribano  público  del  Rey  nuesti'o  señor  y  su 
criado,  vecino  de  Madrid,  fui  presente,  y  lo  signé  para  Fran- 
cisco de  Silva.  — En  testimonio  de  verdad  — Bernardo  de 
Santiago  Villota — En  Maí^lrid,  á  Ircs  de  diciembre  de  oiil 
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ieÍ9ciento6  treinta —  Apruébase  este  añento  t  y  d  oootddor 
Alonso  Carrasco  de  Cuellar  le  siente  en  sus  librosL 

Adento  que  se  tomó  con  Juan  Jácome  Holsapffel  y  Juan 
Cristóbal  Heberlin  en  nombre  de  los  herederos  de  Mea-cas 
y  Cristóbal  Fúcar ^  hermanos^  sobre  el  ben^cioy  labor  ^  des^ 
tigUe ,  y  administración  de  la  mina  rica  de   la  9ÍUa 

de  GuadalcanaL 


GontadurÍM  generales,  aum.  85s« 
17  de  mayo  d^  i6^a. 


El  Rey  : — Lo  que  por  mi  mandado  se  asienta  y  concíeiv 
ta  con  Juan  lácoroe  Holzapffel  y  Juan  Cristóbal  Heberlin,  eo 
nombre  de  los  herederos  de  Marcos  y  Crlstol¿l  Fúcar,  hormanoi^ 
•obre  el  beneBclo,  labor,  desagüe,  y  administración  de  la  mina 
rica  de  la  villa  de  Guadalcanal  que  tengo  en  su  jurisdicción  y 
partido,  de  que  los  susodichos  se  encargan  perpetuamente  con 
las  condiciones  que  aquí  van  insertas  y  señaladas ,  ansí  de  las 
ordenanzas  leyes  y  premátlcas  de  minas  que  se  promulgaron  d 
año  de  mil  y  quinleutos  y  ochenta  y  cuatro ,  como  de  las  es- 
peciales que  ban  pedido ,  que  todas  son  del  tenor  si- 
guiente. 

Primeramente:  por  cuanto  los  dichos  herederos  de  Marcos 
y  Cristóbal  Fúcar  hermanos,  y  Juan  Jácome  Hol7apffel,y 
Juan  Cristóbal  Heberlin  sus  factores  en  su  nonibre,  mos* 
trando  los  deseos,  celo  y  cuidado  con  que  siempre  han 
aervido  á  los  señores  Reyes  mis  antecesores  y  á  mí,  y 
deseando  coiltinuarlos ,  se  quieren  encargar  de  labrar ,  de* 
aaguar,  y  beneficiar  la  mina  rica  de  Guadalcanal  perp^ 
tuamente,  suplicándome  que,  por  ser  el  servicio  que  tratan 
de  hacerme  de  tanto  provecho  y  beneficio,  asi  para  mi  Seal 
hacienda  como  para  el  bien  común  de  todos  mis  reinos,  en- 
cargándose de  una  cosa  de  tan  grande  importancia  y  costa^ 
les  haya  de  hacer  merced  de  darles  la  dicha  mina  en  propie* 
dad  perpetuamente  para  los  dichos  Fúcares  y  sus  herederos  y 
luccesores,  quedando  por  1  Inseguridad  ddla  y  de 
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Otro  cualquier  contrato  que  en  raton  de  lo  suaotUcho  se  hu- 
biere hecho,  y  coa  ciertas  condiciones^  y  con  alguna»  linnta* 
ciones  en  las  dichas  ordenanzas  de  minaa  Y  visto  en  tnt  junta 
de  minas  y  conmigo  consultado^  he  tenido  |K>r  bien  de  ha- 
cer merced,  como  por  la  presmte  se  la  hago,  á  los  dichos  he- 
rtxlerosde  Marcos  yCristohat  Fúcar,  herrnanos,  y  á  los  dichos 
Juan  Jácome  HolzapfFel,  y  Juan  Cristóbal  Heberlin,  sus  facto- 
res, en  su  nombre,  y  á  las  demás  personas  que  tuvieren  su  jio- 
der,  de  que  para  agora  y  para  siempre  jamas  per|>ctuamente 
piietlan  iK-neficiar  y  administrar  la  dicha  mina  de  Guatlali  a- 
nal  en  el  término  que  adelante  ira  declarado  ,  eu  fjosesion  y 
en  propiedad,  continuando  de  sn  parte  la  labor  de  las  dichas 
minas,  coidoiine  á  la  onlenanza  treinta  y  siete  que  desto  írata^ 
que  Yo  de  la  mia  destle  luego  Ifs  ce^lo,  rctmncio  y  traspaso 
perpetuamente  para  siempre  la  dicha  mina  de  Guada  lea  na  I,  y 
las  demás  minas  que  en  el  termino  que  se  les  señalara,  se  ha- 
llaren libres  de  otro  cualquier  contrato,  queilaudo  por  mi 
cuenta,  como  desde  luego  quetla,  la  seguridad  deltas  para  que 
los  íhchos  Fúcares  y  sus  hermanos  las  hayan  y  pocen  eu  la 
misma  forma  y  manera  que  me  pertenecen  ^  y  Yo  las  trnia^ 
no  embargante  no  ser  naturales  de  estos  reinos,  guardando  la 
ordenan/a  segunda  que  de  esto  trata,  que  desde  Uic^o  vuelvo 
á  aprobar  y  rati&car  añadiendo  fuerza  íi  fuerza  y  íirmeza  á 
firmeza. 

ítem:  se  les  concede  la  nrdenania  diez  y  seis  de  las  leyes 
y  premáticas  de  minas  ilel  dicho  año  de  mil  quitiientos  y 
ochenta  y  cuatro,  y  la  cuarenta  y  míe  ve,  y  cinciients«  y  la 
ciucuenra  y  una,  y  la  cincuenta  y  dos^  y  la  cincuenta  y  cin- 
co, con  que  la  casa  de  afinación  que  dice  la  condición  se  ha- 
ya de  harer  por  mi  cuenta,  haya  de  hacerse  á  costa  de  lot 
diclios  Fúcai'cs  ^  no  pagando  mis  derechos  de  afmar  y  mar- 
car la  plata  que  sacaren  de  las  dichas  minas,  que  la  cantidad 
que  adt'hnte  irá  declarado,  tenientlo  por  su  cnenn  los  mints- 
trm  y  ofi  i,i!»s  necesarios  para  hacer  la  dicha  aünaclon,  siendo 
*dc  toíla  sijdsíjccioa  y  confianza;  y  asimismo  se  les  concetie  la 
condición  cincuenta  y  Viete  y  cincuenta  y  ocho  con  que  cor-^ 
ra  por  mi  parte  y  pfir  la  de  los  dichos  hereileros,  por  mitad, 
la  paf^a  del  fiel  y  secretario  que  han  de  asistir  al  eruregar  Im 
partidas  ai  afinador  y  al  sellar  y  marcar  la  piau  r|uc  se  saca*^ 
IL  83 
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re,  y  recoger  y  entregar  á  la  persona  que  Yo  noiobfare,  la  » 
que  me  toca  y  pertenece,  haciendo  ei  nombramiento  del  fiel! 
qne  también  ha  de  servir  de  marcador ,  y  del  secretario  por 
la  dicha  junta  de  minas,  los  cuales  han  de  guardar  en  la  di^' 
cha  administración  y  cobranza  y  sello  lo  contenido  en  las  dW 
días  condiciones  cincuenta  y  siete  y  cincuenta  y  oclio  que'i 
tratan  desto;^  porque  la  condidonl  sesenta  y  tre^de  las  diclias; 
ordenanzas  dechra  que,  si  hubiere  algún  pleito  ó  diferencia; 
sobre  la  posesión  de  alguna  mina,  dentro  de  cuarenta  dias  se* 
fenezca  y  acabe  en  primera  instancia  ante  el  gobernador  dd* 
partido,  y  este  tiempo  esté  cerrada  la  mina, mi  voluntad  es. 
que,  aunque  en  la  dicha  mina  de  Goadalcanal,  y  en  las  dema» 
que  se  hallaren  en  el  tiempo  que  se  les  concede  ,  se  ofrecierea 
algunos  pleitos  y  diferencias,  no  se  haya  de  cerrar  la  dicha 
üiioa  ó  minas,  sino  remitir  el  derecho  que  cada  uno  tubieie 
á  la  dicha  mi  junta  de  minas  ^  para  que  en  ella  se  vea  su  jut* 
ttcia ,  que^  por  esta  vez  y  para  en  cuanto  á  esto  toca ,  dispenso 
y  derogo  la  dicha  condición  sesenta  y  tres^  quedando  en  su 
fuer/a  y  vigor  para  lo  de  mas  adelante.  Concédeseles  la  condi^ 
cion  sesenta  y  seis,  con  que  el  juez  conservador  haya  de  cono^ 
cer  y  castigar  privativamente  en  la  forma  que  adelante  se  de* 
clara.  Ansimismo  se  les  concede  la  condición  sesenta  y  ocho, 
y  la  setenta  y  nueve,  y  la  ochenta,  y  la  ochenta  y  tres,  lat 
cuales  (üchas  condiciones  de  las  ordenanzas ,  leyes  y  premáti- 
eas  de  niinas  se  les  han  de  guardar  y  cumplir,  derogando,  co- 
mo desde  luego  derogo,  las  que  en  conti*ario  desto  hubiere  ea 
ellas  para  en  cuanto  á  esta  vez — Ansimismo  te  les  conceden 
las  condiciones  especiales  siguientes: 

Es  condición,  que  demás  de  habérseles  dado  en  propiedad 
la  dicha  mina  á  los  dichos  Fúcares,  les  hago  naerced  y  gracia 
de  todas  las  casas,  ermita  y  demás  pertrechos  que  hubieren 
sido  y  fueren  mios,  recibiéndolos  por  inventario;  y  si  hubie* 
re  otros  de  particulares  que  hayan  servido  en  la  diicha  mina, 
los  puedan  tomar  y  sacar  decualquKTliígar,  paptds^iy  personas 
en  cuyo  poder  estuvieren,  pagando  por  ellos  de  contado  lo 
qne  valieren  por  tasación,  nombrando  c-ada  una  de  las  partes 
una  persona;  y  en  caso  de  disconüa,  se  nombre  ün  tercero 
por  el  juez  coueervtador,  y  sé  esté  á  lo  que  declarare. 

It^n:  por  háferl  mas-  iiiericed.tt:  loé  dichos  Fiícañes^  y  por* 
i8  .  7  t- 


.  fjnese  ehcargan  del  beneficio,  laI>or  y  flesagiíeiíe  la  dicha  mi- 

f  0a,  le^  hago  gracia  de  que  los  dichos  dos  primeros  años,  que 

de  correr  deatle  el  dia  que  empe7aren  á  trabajar  en  ía 

la  mina  ó  minas  que  en  el  término  qne  les  está  señalado 

labraren,  de  los  derechos  que  nw  prteneeen',  por  cuanto  han 

bde  gozar  enteramente  de  todo  el  aprovechaaáento  que  eaca- 

fren  de  la  dicha  mina,  en  los  dichos  dus  anos,  y  [xisados.  les 

hago  merced  de  que  en  los  ocho  años  consecutivos  cumplan 

(con  pagarme  la  décima  parte  de  toda  la  plata  que  se  sacare» 
ó  de  otro  cualquier  metal  que  se  hallattí  en  las  dicljas  mi- 
llas,  y,  pasarlos  los  dichos  ocho  at'ioSv hayan  de  corresponder 
ly  pagar  la  quinta  p^nte  de  todo  lo  que  se  saeartf-,  eor^ 
'rien<lo  por  ciiulquirra  de  los  dichos  hererleros  todos  ios  gastos 
y  costas  que  en  el  i1íc!m3  benelicio  se  hicieren,  «¡nedandoolili- 
gados  á  emficzar  la  dicha  lal)or,  y  beneficio  dentro  de  sei*  me^ 
«es  de  la  íecha  de  este  '-^>*ri  ^y  pmseguir  enJcl.  /  -  * 
Asimismo  se  les  co  iiia  legu^  á  la  reílónda  de  la 
mina  de  Gnadalcanal ,  midiéndola  desde  la  casa  que  está'  he^ 

^clla  para  la  fabrica,  en  la  misma  forma  y  manera  t|ue  me  p<*r- 
tenece  y  está  acotada  por  mí,  para  que  en  <:4la  pneilan  los  Fu- 
cares  beneficiar  y  descubrir  todas  las  minas  que  en  el  •diclié 
término  se  hallaren,  sin  que  otra  ninguna  |iers6na  ]>ne*la  re- 
gistrar y  beneficiar  en  el  dicho  termino  ninguna  mina  sino 
fueren  los  dichos  Fúcares  y  sus  fatores  ó  las  personas  que  tu* 
TÍeren  su  fnidcr;  y  en  consiflerarion  del  favor  que  merecen 
les  hago  merct^d  de  que  cualquiera  i^ersona  que  descubriere 

ty  registrare  alguna  mina  6  minas  ,'  eo  término  de  tres  leguas 
legafes  á  la  reilonda  fie  la  legua  que  está  acotada  por  Mí, 
puedan  lieneficiar  las  thclias  minas  dando  aviso  á  losduhos 
Fúcares  ó  sus  factores  *  para  que,  si  quisieren  tomar  alguna 
j^artedeUas,  como  no  excedan  de  la  mitad,  lo  puctliiM  ha- 
cer, y  los  inventores  y  dcscubridorí's  estén  obligados  ¿i  díír*- 
ftcla,  pagando  los  diclios  herederos  la  mitad  de  \m  gastos v<y 
ayudando  con  caudal  para  el  beneficio,  y  con  Ifs  mac^í^tros 
fundiflores  y  oficíales  necesarios  para  el  buen  acierto  de  la 
obra  .  con  que  se  labrarán  las  provecliosas.,  y  no  se  pondrán 

f*cti  labor  las  que  no  lo  fueren  ;  y  si  los  dichos  Fúcares  no  qití- 
mieren  parte  en  la  ilícha  mina,  la  pueda  beneliciar  solo  por 
iü.  cuenta  el  que  la  ha  registrado  >  pagándome  los  dereeltoi. 


üKipor  jcaanto  estas  ranotiCitati  Mmmm  ^ 

CB^a  enañeiida  no  han  tenido  «feeto»lai.leyt»qiMr 

pt  han  proamlgado;  y  añ  ^  mt^  cómo  por  n^húm 

^ que  ae  propcircíone  al  vígíq  df «UopíondUid»  «e 'YkIm 

day.hsce  esda.dki^^  haticnojuMJi 

qoela  poiada  gakraa.y  niinaa  4e-AlQiidon  a»  — -  ^ 
ff«lia^  y  tfiie ,  aunque  se  ^nte  Ja  oedinann  d»  d. 

tíetMipor  poto  eficu»  sapoeato  que  este  gtoeio  de     

yMH^oáo  contmuamente,  y  jprosigaieodG  la  ociomiad,  asi 

tMfm  dafimrcaim  iA:.bien  publioo ,  que  m  tan  peijodíoisla 

«Hvhiyv'iOCMno.eniqM»  y«selBl)iaqpoae  la  de  desdeño,  éi 

9qm0.se ;pmdeja  tantos.  vaslUos  vcomo.se  dcatkmn;  oonádsi» 

jsm^qto ^[aplicando  este |;(^^  á  hi  iUnicidi 

]áll^.nlwttid^  Quadakañal,  ipodria.p  ci  poeUoA* 

4HWi#:]|)lhaUM^/diwfii^/gte^^  hb 

mayores  qutilm  efn9fK$M|pediiw»f  íNnqpar  -teMinas  de  iwb 

edades  .yi<diímreute8í;(uci9S|9^  yide;esnl)e.^í^^  de'ofo- 

Ji^efeho,  y;8frir,hueiDos'ofi(úates',  púit  recibir. biienas  notícmy 

eppeoanza  ^e^  loa  maestros  que  les  han  de  asistír,  se  sirr*» 

qte  hé  de  mandar  introducir  este..g¿nfrode  fXíoay  coofe- 

nación  de.  las.  rdidms  minas  de  Oúadakanal  paraixemedby 

escaitnieipto  deiloB  vagamundos ,  y  otros  dditoa;  y  de  las  per- 

mnas  que  ana  se  afdicarén  al  servicio  de  las  dichas  minas  te^ 

p>  por  bien  de  ayudar  á  los  dichos  Fúcares  cxm  hasta  dea 

hoinbres  de  los  que  asi  se  condenaren ,  para  que  sirvan  y 

trabajen  en  la  labor  de  las  dichas  minas  y  iabrica  de  los  me- 

laies^  y,  cuando  alguno  dellos  muriere  ó  cunÉpliere;  se  leí 

haya  de  dar  y  dé  luego  que  faltaren  otros  tantos  en  su  lagtf 

.por  las  personas  á  cuyo  carm  estuvieren,  sedo  en  virtod  ds 

esta  condición^  y  de  testimonio  de  haber  fidcado  por  las  didua 

causas ,  será  bastante  recado  para  cualquiera  deUos :  i  los 

.cuales  mando  que  ¡asi  lo  cumplan ,  y  que,  en  virtud  de  este 

asiento  y  condición,  sin  esperar  otra  orden  mia,  entr^ueo  á 

Jos  Fúcares,  ó  sus  factores,  ó  á  quien  su  poder  huhiete,  ks 

didios  cien  forzados  luego  que  los  tengan ,  y  después  los  que 

fueren  faltando  dá  dicho  número,  cada  y  cuando  que  s&  les 

pieseutare  testimonio  de  como  hubieren  muerto  6  cimiptído 

alguno  ó.  algnoo»  d^os,  sin  poner  en  ello  dilacioa;  y  ea 

.cuanto  á  la  guanb»  custodia ,  mantiniimiento  y  lleva  de  ka 


ATMCIOK. 


661 


I 


» 


misoclíclias ,  se  guardará  la  orden  que  se  tiene  con  los  fer- 
iados del  Almadén;  y  si  no  hubiere  personas  condenadas  á 
este  género  de  pena,  se  ha  de  cumplir  Jos  que  faltaren  de  los 
que  estuviesen  condenados  á  galeras. 

Que  si  para  el  beneficio  tic  la  plata  que  de  la  dicha  dm-» 
na  ó  minas  de  cuya  labor  se  encargan  los  dichos  Fueares, 
fuere  necesario  alguna  cantidad  de  azogue ,  les  doy  licencia 
para  que  lo  puetlan  tomar  de  las  minas  del  Almadén  al  mis- 
mo  prescio  que  si  fuera  para  mi  servicio,  sin  que  esta  cantidad 
la  cuenten  ni  descuenten  del  asiento  que  conmigo  tienen  he- 
cho sobre  la  labor  de  las  minas  en  veinte  y  cinco  de  octu- 
bre de  seiscientos  veinte  y  tres ,  por  cuanto  han  de  cuaiplir 
enteramente  con  su  obligación  ,  sin  que  esta  condición  dero- 
gue ninguna  cosa  de  lo  capitulado ;  y  esta  liecncia  sea  y  se 
entienda  por  el  tiempo  que  los  dichos  Fúcares  tuvieren  á  su 
cargo  la  dicha  mina  del  Almadén. 

Y  [XM'que  ha  muchos  años  que  la  mina  rica  de  Gua- 
dalcanal  no  se  beneficia  -»  y  el  descuido  ha  obligado  á  que  se 
llene  de  agua  ,  y  para  remedio  de  ello  y  poder  trabajar  en 
la  tlicha  mina  será  necesario  desaguar  y  cortar  los  arro(>'oe  y 
demás  aguas  que  la  inuiídan  ^  se  concede  á  los  dichos  Fúcares 
que  por  espacio  de  cuatro  leguas  vulgares  puetlan  echar  la 
corriente  tiel  agua  ,  asi  por  mina  como  descubierta ,  en  la  for- 
ma que  mas  convenga,  con  que  esto  sea  y  se  entienda  sin 
perjuicio  de  tercero,  y  corriendo  por  su  cuenta  la  sat'istaccion 
y  paga  del  daño  que  se  hiciese* 

-  •  y*  porque  si  se  ntovicreo  algunos  pleitos  y  diípceoctat  ,:iy 
para  que  iiaya  el  buen  gobierno,  asi  en  k  adminístEMkm^ 
la  dicha  mina  como  en  lo  que  conviniere  para  elinfaaitb.  y 
mantenimiento  della,  les  concedo  á  los  dichos  Fúcares  puedan 
proponer  tres  personas,  para  que  de  ellos  elija  y  nombre  el 
que  parcsciere  á  mi  junta  de  minas,  por  el  tiempo  que  00^ 
Tenga ,  al  cual  le  doy  ti  furisdíccion  que  se  da  á  l¿s  álcaL^ 
cíes  mayores  de  las  villas  y  lugares  dcstos  reinos ,  para  qée 
conozca  de  todas  las  causas,  pleitos  y  negocios,  asi  civiles 
» criminales, con  iolúbicion  de  las  déraas  justicias  rcalen- 
rdinarias  que  pudieran  conocer  dellas  en  primera  iní^ 
'vocando  en  sí  las  causas  de  todos  loe  ministros,  06- 
«  que  trabajaren  en  la  dicha  muía  ó  nunaa,  1 


npacaJb  <tt^€Hq» derfaiét  ¿aai  »yi6>  f— tenwqbijb  á^ÍnlH|tf 
¿D'^eHaiv  y  no  cfenlaa  cfium<qiié  ¿mbieijea.rftMitdü  1m,  y 
tpfce^^ciloiBáy  to.eiitieiida  ea  tédo^loqueae  ofirtiücic  ca  d 
tíraiioo  de  la  l^ua  que  láieétá  momimiUkiákmiáiígimm  Fó» 
Mi\  téuihrsíádó^m^  la  mpúfmonióMft' 

tuimíti  qurf^ihl»^paáerta•<parll  «nCéJu^dKfav' jonik'dew* 

^«il»  wikmaáeatb,  7  ílsade  hit^  lo»  inhifao'  para  cmm 

¡k^éilúnML'    ■■•'.> 

-c  i  BiiOfkidknoD  que  eeffetliayadedar  toáú  las  cédriny 

^t^üdíoa  necesarias  q«e>ie  "pnfiereiipor  pareé  efe  ios  dicha 

VÜpmH  '6  nm  fáatfíir»^p^n  la  guania»  y  »ejemaciott  de  hi 

«BdÜicímieB  insertas  ¿  moorporadas  ea  ette^añantou ' 

d(*  ir^Ea  condioon  que  todo  lo  que  ee  ofreciere,  y  paieciaa 


•ttMveniente  y  fiecesario  para  la  coinarmuDiií^ttmaiemo  y  he» 
iiefícíos  de  estas  minas  ,  lo  pobdaii  ^jpMlriy  capBéaébcar  en.  h 
«UoKk  jbnvsL^  para  quei,  viaco  en  ella  v  ae  ha^'lqvque  con- 
'venga  y  fuere  jnsto^  no4!)bstantfc  que  eoí leste «aaíeoto  no  esté 
declarada 

-  »  ¥  por  cuanlo  k>f  dichos  Juaa  Jáoxae:  Holzapffel  y  Juan 
dristohal  Heberlin,  én  nombre  de  loe  idicbos  Fúcares ,  me 
Üan  hecho  relación  que,  en  poniendo  en  labor  la  dicha  nú* 
•naiide-Ouadalcanal  há  de  ser  tanta  la  cantidad  de  gente  que 
lia  de  trabajar  en  las  dichas  minas  que  no  ha  de  aer  bastante 
ipara  el  sustento  que  de  continuo  ha  de  trabajar  en  la  dich^ 
uibrica  el  mantenimiento  que  en  ella  hubiese^*  y  ñ  no  ae  Ile^ 
«yasey  proVeyese  de  otras  partes  ^  podrís  t^esai*  por  -estas  cau- 
áhs  el  beneficio  y  labor  de  la^  dicha  £EÍbnca;'y  me  han  suplid 
'Cado  tenga  por  bien  de  darles,  licenciav  qoepara  el  gasto  de- 
ila  pu^an  sacar  los  dichos  herederos  de  cualesqnier  Inflares, 
-lansi  mios  como  de  lasórdenesy  de  señorío^  H  trigo  y  celiada 
•que  fb^e  menester  ,  y  otros  cualesqnier  mantenimienios ,  pa* 
'^oido  por  ellos  el  prescia  á  que  ser  vendieren' á  los  vecinos 
de  ooalquiera  de  los  dichos  lugares,  para  llevarlo  para  f I  mis- 
•lento  de  la  gente  de  la  dicha  mina;  y  doy  licencia  para  que 
lo  puedan  hacer  y  hagan  libremente^  dejando  bastecidos  los 
4agarfardé  lo  que  hubieivii  meneste^  pfira  su  sustento,  y  pa* 

Índoiade  cecftadó  á  U»  presciost'qoe  corriere.;  y  mando  á 
I  gobemádena  y  jiisñcias  de  Jas  fichas  órdenes »  y  i  los  ai- 
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caWe^  ordinarios^  concejos  y  otras  justicias  y  personas  dé  ciia!*r 
^quier  caliduil  que  sean,  se  lo  dejen  sacar  y  llevar  para  el  d¡- 
Hjcho  eímo,  sin  se  lo  impedir  ni  estorbar,  ni  poner  en  ello  niii-» 
gun  emtjargo,  dejantla  bastecidos  los  lugares  de  lo  que  hu-l 
'  iereii  menester  para  su  sustento,  y  pagándola  de  contado  á 
los  préselos  que  corrieren ;  y  en  los  lugares  de  los  maestrazgos 
lomic  lo  llevaren  de  la  cantidad  que  les  locare  y  fuere  suyo 
1  quinto  que  deben  dejar  para  la  provisión  dellos,  como 
n  obligadas  á  liacerlo  jior  el  asiento  tomado  con  los  dichos 
rcilcros  sobre  los  dichos  maestrazgos ^  sin  embargo  de  las 
yí^s  que  hubiere  en  conti"ario  ;  y  por  la  presente  les  doy  li- 
cencia y  ta4.ultad  para  que  el  pan  que  ansi  trujeren  á  la  di- 
cha villa  de  Guadalc^nal  para  el  sustento  de  la  gente  que 
trabajare  en  la  didia  fábrica  lo  pueblan  vender  y  vendan  en 
pan  cocido  á  postura  del  juez  conservador  de  la  dicha  mina, 
no  emliargante  lo  contenido  en  la  premática  que  prohibe  que 
ninguna  pergeña  que  no  tenga  por  oúcio  hacer  el  dlctio  pan 

Ícocitlo  lo  pueda  vender*  con  lo  cual,  para  en  cuanto  á  esto, 
dispenso,  quedando  en  su  fuerza  y  vigor  para  lo  deroas, 
ítem:  que  parque  con  ocasión  de  ir  alguii  i  íc  de  la 

que  ha   de    u  abajar  en  la  dicha   fábrica  y  la  i  las  di- 

ehas  ininaa  á  eomprar  de  comer  á  los  lugares  circunvecinos, 
y  ]h  S  1  ,  r  no  bailarlo;  y  con  eeta  ocasión  *  supuesta  o  ver» 
datl<  11  volviiin  tan  presto  á  su  trabajo  s  y  íakan  del  por 
¡  decir  no  lo  liallan  á  comprar,  ó  no  se  lo  venden  hasta  que 
U>s  N     1  I  !     ;  fivf  idos ,  Iq  cual  ser '»  >  -     i  -  nte  pa- 

m  I  ^  trn4"dio<;íe  lo  cual  Uj^^,    ^    i  i        permi- 

to que  en  la  dicha  fábrica,  ten  una  p^rte  ó  lugar  c^rca  della, 
donde  tos  dí|dywii)<'  ''  ^  -  factores  señalaren ,  se  pue- 
da tener  y  la^g9^ (  I  ntceria,  vino  y  pan»  y  ^ 
otraS] cosas,  y  mantenimientos  necesarios  para^  pro^iéion  y  au^ 
tentó  <.le  Ia  gente  que  sirviere  y  trabajare  en  la  dicha  mi- 
n?íst'i^  bs  emules  precisamente,  y  noá  otros,  ^  haya  de,  dar 
yE.*€lé.  por-  pocítiM'a  l\echa  por  el  juez  conservador  que  en  eüít 
*■■■  ">,  con  tal  que  la  alcabala  de  lo  que  aiU  §e 
j  uczca  y  se  haya  de  pagar  á  los  iinendadt^jrfa 
j  personas  que  cobraren  la»  oü-as^alc^baJas,y'r.cnta>  tVí^l4  yi- 
^*          '"^         I         1-yaln'  -     ^  to  tlcr/  t  cJIh,  sfl 


.übrafe  U 


izábala  ^le 


"  i- 


^as  <úsai% 
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M|.MHhor-MOpMMI  Ilifrwm'M'Ogiflí  IBM^É'IP  otro  y  tlüMltffl^ 

■B  tB  lci*pcfBMe  pan  <|U6  HystprovMOii  ^ ! 
osea  de  k  didn  nánai,^  qnecQiicMMeond 
hideia  yJOz  de  Gaadakanal  i»  wmftM^  jiiiei  no 
llodiinin  peqóicio:  y  qneb  penoot^qne  pioveyCR  den» 
11  ni  lii  dífiía  fttrin  m  li  rwwrrrfi  drifi  pnr  ifiriiiliMia 
to.4obfig^«on  pottk  OM^  y  tn^  ü  pnmáo  ái  U  dkk 
camhciift  cu  d  témbio  de  It  diohft  irillsi  cíonm  «1  éUkffA 
datta^fy-co  cnanto  á  pagnr  el  alcabila  á  h  viHa  de  Gmfal- 
«uulv  hi|'de>ner€n  ^fasier  qoe  on  K-lkgoe  A  iiaocr  li|pr 
Sünado^en  d  anentode  la'dicba  mina,  ponqué,  «  H^rttá 
hüperac/»  «e  Íia  de  quedar  oonfornie  á  la*  (üañoaicioD  de  iü 
bpi^decitm  reinos,  y  alas  del  cnadernoideiáa^  ' 

Ittmt  et  condición  que  la  adnunisirscida  de  la  diriía  aa- 
navliayan  de  tener  y  Migan  á  sn  carga  loa  didboa  hcfffdaai 
y  sos  ¿Clores  privanranMiiite,  sin  qne  en  oosa^algana  m  par- 
te dello  intervenga  persona  alguna  en  minjonabre  por  super- 
intendente ni  asistente  de  la  dicha  administración,  ni  coa 
otro  título,  comisión 9  ni  nombre,  porque  no  se  embarace  coa 
competencias  la  labor  y  fábrica  de  la  dicha  mina,  pero  que 
Yo  pueda  nfttndár  Ó  enviar  la  persdna  ó  personas  qne  Yo  fue* 
re  servido,  todas  las  vfeces  que  conviniere,  para  reconocer  ka 
libros  de  la  4finacion,  y  los* derechos  que  me  han  pertenecí- 
do;  y 'si 'han 'Cumplido  los  ministros  que  Yo  he  nombrado, 
con  lo  que  disponen  las  ordenanzas,  y  les  está  mandada  T 
ansimismo  para- «cmiar  residencia  á  los  jneoes  conservadoreí 
qoeihpbieiten  sido',  étí-\ú  tncdínte  aV  uso  y  ejercicio  qne  se  ki 
di6  de  la  jurisdicción,  y  á  todoi^  lo4  demás  tniniatros  que  ans* 
tieren,  y  se  hubieren  puesto  en  la  diéhamina-^  minas  por 
nombramiento  mío  ó  de  la  dicha  mi  junta,  ccm  que  la  qne  a¿ 
(aere  no  se  entremeta  en  ordenar,  mandar,  disponer,  ni  al* 
terar  c<Ma  alguna  de  ía  dicha,  labor ,  ni  tenga  jurisdicción  se- 
brt*  los  trabajadores  tit lofi^ates  de»  Ib  dichi  mifitf ,  y  demss 
pmortás  qde  entendieren  en  la  dicha  labor,  m  sohsíe  otra  te* 
sa  alguna  de  las  dependientes  d^  este  asiento  ni  Isíbordelsa 
minas,  y  qne  solamente  puedan  entender  en  sn  Tistta,  J  hst^ 
ttt  éh'rá0Dd'd<9i6  Iks  diKgenrias -q^ie  conviniera  oinferme  4 
%|j^<ii)úe*sé'te*dief«;y  klsdi^^  herederos ^ y máfiKlo» 

te*^  lodo'^  fcvdr  y  tfjpSidá qféelea  jñdiert^i^^pwa lo qw 
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quisiere  saber  y  entencfcr  tocante  á  la  <lícha  vWita ;  y  el  sala- 
rio He  los  diclKts  visitadores  lia  de  «er  por  mi  cuenta ,  y  no 
de  ios  diclios  Fúcares. 

Otrosí:  con  condición  que  dentro  de  un  año  primero  si- 
guiente á  la  fecha  de  este  asiento  hayan  de  ratificar  y  apro- 
bar, ratifiquen  y  apmelíen  los  dichos  herederos  de  Marcos  y 
Cristóbal  Fúcar,  hermanos,  este  asiento,  y  obligarse  á  lo  en 
él  contenido,  según  y  de  b  manera  que  en  61  va  declarado, 
ó  enviar  su  poder  en  forma  á  cualquiera  de  los  dichos  Juan 
Jácome  Holzapffcl,  y  Juan  Cristóbal  de  Belierlin,  para  que 
en  su  nombre  hagan  la  dicha  ratificación  y  obligación  como 
convenga  ,  la  cual  se  haya  de  hacer,  y  haga  traer,  y  traiga 
dentro  del  dicho  término ,  para  que  se  ponga  en  mi  contadu^ 
ría  de  minas. 

ítem :  es  declaración  que  siempre  qwe  en  las  condiciones 
antiguas  ó  especiales  se  nombrare  el  administrador  del  parti- 
do ,  sea  y  se  entienda  el  juez  conservador ,  excepto  en  la  ma- 
teria de  los  derechos  y  quintos,  y  modo  de  afinación  de  los 
metales,  porque  esto  ha  de  tocar  á  los  ministros  que  To  ó  la 
dicha  mi  junta  nombrare. 

Lo  cual  todo  que  dicho  es  contenido  en  este  asiento  pro- 
meto y  aseguro  por  mi  palabra  Real  se  guardará  y  cumplirá 
por  mi  parte,  sin  que  en  ello  ni  cosa  alguna,  ni  parte  dello 
haya  falta  m  innovación,  aunque  se  ofrezcan  casos  fortuitos» 
pensados  ó  no  pensados,  guerras  y  necestdaiks,  ni  por  ale^ 
gar  l^ion,  cansa  publica,  emolumento  excesivo  ,  ni  otra  algu* 
na,  con  todiis  bs  demás  fuerzas  y  validación  que  fueren  nece- 
sarias: por  pacto  <?on  vención  al  expreso  de  este  contrato  se  les 
trasfiere  y  pasa  el  dominio,  pleno  señorío  y  propiedad  de  bs 
dichas  minas,  cumpliéndose  de  parte  de  los  dichos  heredero* 
lo  que  les  toca,  segim  de  suso  va  declarado;  y  para  la  eje- 
cución y  efecto  de  todo  lo  susocHcho,  les  mandaré  dar  y  daré 
lodos  los  recados  que  fueren  menester  en  la  forma  que  con- 
venga,  haciendo  los  dichos  Juan  Jiicome  Hol/apfTeí  y  Juaa 
_  Cristóbal  Heberlin  obligación  de  todo  lo  susoílicho,  y  de  que 
f  traerán  obligación  de  los  diclios  hereileros  de  Marcos  y  Cris^ 
CdIkiI  Fncar,  hermanos:  en  cuya  virtud  mandé  dar  y  di  el 
presente  asiento  firmado  ck  mi  manos  y  refivndado  de  mi  i*" 
fracscripto  secretario,  de  que  se  ha.  de  tomar  la  razón  eoi 
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liliroscle  la  conUtlnrb  de  minas  de  c&ta?  reino»  que  esui 
car-^o  de  Alonso  Carrasco  de  Cuellar,  donde  La  de  quec'ir  li 
diclía  obligación  de  los  factores,  y  á  cuya  mano  ha  ile  veuir 
la  ratificación  de  los  diclios  hnederos.  y  no  comaiKio  la  dicLa 
raxoh.  sea  en  si  ninguno  y  de  ningún  \alor  y  electo  e« 
asienta  Fecho  en  Barcelona  á  diez  y  siete  de  mayo  de  núl  y 
seiscientos  y  treinu  y  dos  años. —  Yo  ix  Rey Por  man- 
dado del  Rey  nuestro  señor. —  Cristóbal  de  Medina No 

debe  med'ia  annau  por  ser  asiento.  — Rubricado  de  los  de  la 
junta  de  minas. — Tomé  la  razón  del  asiento  escrito  en  bs 
cuatro  hojas  antes  desta  en  los  libros  de  núnas  de  su  Majes- 
tad que  están  á  mi  cargo,  donde  queda  aaemado  el  asirno 
original  y  oblación  que  los  factores  de  los  Fúcares  hicierca 
de  lo  cumplir.  En  Madrid,  á  catorce  de  junio  de  mil  scisdcD- 
tos  treinta  y  dos  años.  — Alonso  Carrasca 

En  seguida  se  halla  la  ratificación  de  este  asiento,  b  cual 
se  celebro  en  la  villa  de  Schwaccio.  de  la  diócesis  de  Bre<¿.  i 
1 6  de  mavo  de  i633  por  los  muy  ilusn-es  señores  el  excrien- 
tisimo  señor  Juan  Ernesto  Fúcar,  calxiUero  de  la  infi^r.e  cf- 
den  ile  Santiajio .  <li*l  consejo  secreto  de  la  sacra  ces¿irej  M:- 
gesrjil .  V  su  presidente  del  consejo  áulico  iroj>T*?al .  Ñc.  Y  tí 
señor  Juan  Fúcar,  dt-l  conseio  secreto  de  la  iliclia  M-jesiid 
cesárea.  6<c-.  condes  en  Kiivlilcrg  y  Vei?5eii;jCf n -  5<c..  to- 
mo hereí!erc»3  de  los  ilihinios  señores  Mircos  v  Ctí^kIuI  Fr.- 
c::r.  por  si  v  en  noiiil»rc  <icl  señor  Oion  Eririqr.e  FiKur.fU 
liernvsxio  y  ilo.  ausento,  caballrro  de  la  incüca  c-rcicn  Air  t- 
«Mi  de  oro.  del  cons*  jo  secreto  de  la  sacra  cesárea  v  Keii  Ma- 
eesrad.  v  del  serenísimo  elector  de  Ba^KTa.  v  $u  caaúren) 
mavor  v  general  de  las  guanias:  ame  N  ice  Jas  Zerzer.  =ecre- 
tario  dd  supremo  £i«»l»iemo  de  las  provincias  supericTts  de 
Austria .  y  notario  publico  por  las  autoridades  apo6t^.-Iiia  e  im- 
perial .  sirmío  preser.tes  |x:r  testigos  llamados  v  roi:av!c*  lc4 
nobles  señores  UdJrico  Trueffer  de  Voldes¡<rg  .  v^  Juan  lic 
Tritio. 

Al  lesiinx^nio  de  la  ratificación  sigue  el  atestado  Ccl  rre- 
•itlente.  cancüler.  reientfs  y  cx»ns^\jercs  de  bs  ptovin:;-^  »^el 
Aiutriai  siiperior.  cenitican<1o  L  tirma  del  referido  iK^irx-k  Ni- 
«oh»  ZefTer .  su  íecha  en  Inspruk  á  ac  de  junio  dr  ióá¿.  — 
I«ettdbcÍDco  scUos.— J.  CCastner. 
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Concluye  este  documento  en  !a  forma  siguiente:  traduci- 
do del  Litin  por  nal  don  Francisco  Gracia n  Bcmiguetc,  in- 
térprete de  las  lenguüs  de  S.  M^  que  por  su  mandado  traduzco 
SU8  escripturas,  y  de  sus  consejas  y  tribunales.  Madrid  á  tre- 
rce  de  setiembre  de  mil  selsclrutos  y  treinta  y  tres  ano8._i.De* 
recbos  veinte  reales. — Don  Francisco  Gradan  Berruguete. 

GoEiUdaríat  generales «  núm»    E5S. 
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14  de  juniú  de  i632.  En  Madrid  á  catorce  de  junio  de 
mil  seisrlentos  treinta  y  dos,  se  dio  comisión  á  don  Juan  Agus^ 
tíndeGodoy,  gobernador  del  partido  de  Llcrena,  orden  de 
Santiago,  ó  su  lugar- teniente  parj  que  diese  la  posesión  do 
las  minas  de  Guadalcanal  á  los  herederos  de  Marcos  y  Cris- 
tóbal Fúcar,  ht^rmauos,  y  en  su  nombre  á  sus  factores  Juan 
Jácome  ílolzapflel ,  y  Juan  Cristóbal  Heberliu,  ó  íjuien  su  po- 
der lubiere,  conforme  al  asiento  tomado,  sobre  el  beneficio  y 
desagüe  de  ellas* 

24  de  junio  t/c  16 3a,  En  Madrid  á  veinte  y  cuatro  del 
referido  mes  y  año,  cédtila  de  S.  M,  pira  qtie  dichos  herede- 
ros ó  sus  factores  pudiesen  tener  cerca  de  las  minas  de  Gua- 
dalcanal provisiones  de  carne,  vino,  |>an  y  otros  raanteni-* 
mientas  necesarios  para  el  sustento  de  la  gente  que  trabajare 
en   ellas. 


á  cinco  do  agosto  dé 


I 


5  de  agosto  de  i63a.  En  Madrid 
mil  seiscientos  treinta  y  dos ,  comisión  al  licenciado  don 
Franí  ¡seo  Gutiérrez  tle  Moya,  para  que  como  juez  conserva- 
dor de  las  minas  de  Guadalcanal,  entendiese  en  el  conoci- 
miento de  las  causas,  [>leitos  y  negocios  de  los  oficiales  y  per- 
sonas que  servían  en  ellas,  otorgando  las  apelaciones  para  la 
junta  de  minas ,  dando  residencia  siempre  que  se  le  mantlare, 
y  cjue  el  salario  de  su  ocupación  babia  de  ser  de  cuenta  de 
los  dichos  Fúcares. 

a  de  setiembre  de  i632.     En  Madrid  á  dos  de  setiembre 
de  mil  seiscientos  treinta   y  dos,  céthila  de  S,  M,  inserta 
en  ella  la  ordenanza  cuarenta  y  nueve  de  minas,  la  cuat 
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<m^  í|Uei mrfQifi  otr*  jpatteí'iñliirwii  jUaño:  idgooa;  cM 7 

bor  .7  adq^ucir  fuere  neoetacb  .£i^fariTy(ia7«^  idumIo  d 

«eryador;  de  k' dicha  (tDMÉLvFy  á-faf  jiiafiñni  de  ia  -vilh  dt 

fMMTle'  le«fu]8ieraa,  eni^aeiles  dD7;iior<coadtaado94D^aNitii- 
ñ>  htdeodo^^ue  aáes  nú  TóhuitadL  Y  qnedota  na^cédnb 
iQlttBtla  racoa  JUonto  det2uéUWi  Cait!flM»^-'aú>H)oiit^^  de 
kíli^Miai  destDs  rékMM^Fedilcn.  Madrid,  áadies^fle  -aB&émlM 
4a  ifúliímmeiitxM  y  treintti  y  aebirfñnti; ,  ^*fEif/llKiu— ?or 
iwiíd^  del  Hay  :imeatiOT6(ikir..-:Cfl¡at¿báli'dé  JfedinaL  Ikja 
lmlia<)bHg^f»oovporki  que  loca  áldere^  an- 

9tUiu  Tomé  la  razón  *de  la  cédula  y  'e(Mii¡inoD->de  &  ML  eo  la 
hajaapte8de8Ue9crita^ooiiiD:f»relU:^  Bladríd^á 

diez  y  seis  de  setiembre  de  >mU  geíacientt»  y  trúnia  y  leb 
aoos. — AlousQ  Canraaco. 


•  #  #  • 

?.,  Ea  cumplimiento  dé  la 'comisión  anterior,  él  enaaysKlar 
martip  de  Soto  ^  y  Gregorio  :Romero  su  compañero  aalieron  de 
Jtfadrid ,  y  en  ocho  dias  llegaron  á  SevUlai  desde  donde  par* 
tíciporou  su  viage,  ponderando  la' extreoiatarestía  de  oomef- 
tibies  en  aquella  ciudad  >-diciendo,*entre  otras  oasaa,  que  un 
par  de  huevos  valia  ocho  cüartosi 

,  Desde  Sevüla  bajarou  á  Guadalcanal  9  y  ooh  el  alguadl 
nombrado  por  d  coutejo  de  hacienda  y  eaeribbno  Akmso  Ta-« 
mayo  principiaron  á  averiguar  en  debida  (broia  d  estado 
de  las  minas,  y  la  calidad  de  loé  metales.  -^Greg^io  Romero 
avisó  en  cana  de.fl6  de  dictctfilire  que^  luego  que  los  acto- 
res tubieron  noticia  cierta  de  la  ida  de  estos  oomisionadoi, 
oedarou  de  jtrabajar  futios  iogeoioa^  ylpararoá  todas  lasoprn- 
clones  de  desaguac^o^'  como  era  el  rigor  del  invierno  se 
inundaron  de  nuevo  los  pozos — Que  por  las  deposiciones  y 
icelacionea  de  los  operarios ,  se  sabia  y  entendia  que  había 
■luehanqutea»  y  gandes  vetas  tapidas  cuidadoaameDte.am 
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tablones,  guijo  y  lodo,  |X)r  disposición  de  Juan*  Hanligelhoe 
fiacedor  prinH^l.  — Que  resultaba  probado  ya  que  en  una 
mineta  habia  roas  de  cien  espuertas  cosidas,  llenas  de  me- 

eali Que  dicho  hacedor  y  su  gente  llegaron  desde  lae  minas* 

una  noche  al  convento,  de  san  Francisco  de  la  \illa  de  Gua-¿ 
dalcanal  todo  el  dinero,  muías  y  acémilas  que  tenian..^Mar— 
tin  de  Soto  participó,  con  la  misma  fecha,  lo  que  arriba 
Cfueda  expresado  en  sustancia,  añadiendo  que  el  mayordonv) 
de  los  Fúcares  habia  trasladado  la  mayor  parte  de  las  acé- 
milas y  otros  utensilios  al  Almadén ,  y  que  le  habia  requeri- 
do el  mismo  mayordoma  con  una  provisión  del  consejo  real, 
en  justicia ,  pata  que  no  prosiguiera  en  actuaciones  de  visi- 
ta ;  pro  que  él,  en  cumplimiento  de  las  comisiones  de  la 
Real  junta  de  minas  y  del  consejo  de  hacienda,  seguia  los 
autos—^En  514  de  enero  del  año  simiente  de  163.7  ^  ^'  ™i^ 
mo  ensayador  Martin  de  Soto  participa  aü  secretario  Cris- 
tóbal 'de  Medina  que  en  'los  pozos  yisocabones  que  habia 
podido  rec*onocer ,  en  medio  de  la  innnndacion'  de  las  mi- 
nas, habria  mas  de  doce  millones — Qne  se  habia  visto  pre- 
cisado á  poner  en  prisión  al  administrador  de  los  Fúcares, 
y  al  juez  conservador  de  las  miniBi^n  Fraacisco  Gutiérrez? 
remitió  al  mismo  tiempo  rovestras  y  ensayes  de  los  metales,' 
teniendo  que  entrar  ^dentro  !de  lostpozos  inundados,  y  re-» 
cogerlos  con  mucho  peligro..b-.Goncluida  la  visita,  volvió  á 
la  Corte  con  los  autos,  yenrH^itta  de. ellos  ,  se  tomó  la*  pro- 
f  idencia  que '  consta  dd '  fiigoicnté  >  Real  ¿despacho.       •  ¡      ,- 
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Comisión  al  licenciado  don  Franásco  efe  Morcón  ^JUad 
del  consejo  de  guerra  y  de  la  seda  de  alcaldes  de  casa  y 
corte^  para  que  fuese  á  la  villa  de  Guadalcanal^  úiio  de 
la  mina  JUca  de  ella  ^  y  alas  ciudades^  tallas  y  lugares 
que  fuesen  necesarios ,  para  averiguar  si  los  factores  de 
los  herederos  de  Marcos  y  Cristóbal  Fúcar  habían  curm^ 
pUdo  con  el  asiento  que  se  tomó  con  ellos  sobreseí  desagüe^ 
ben^do  y  iahor  de  la  dicha  mina. 

Contadnríu   goiiMnileit  wím.  85S* 
•6 'de  auoie  de  i6i8. 

El  "Kvt.  -.—Lloencbdo  donFranoboo  de  Alarocnit  de  mí 
Gonsejo,  6  fiscal  de  el  de  guerra,  y  de  la  sala  de  alcaLdes  de 
mi  casa  y  corte  ^  sabed :  quQ  eoa  k»  herederos  de  Idbrcos  y 
Cristóbal HF-ucar ,  hermanos,  y  en  su  nombre  cen  Joan  Jaco* 
me  Holcapffel  y  Juan  Cristóbal  Heberlin  ,  sus  actores  ,  se  to- 
mó asiento' sobre  el  desagüe,  beneficio  y  labor  de  la  mina  Ri- 
ca de  Guadalcanal ,  su  fecha  ea  Barcelona  en  diez  y  siete  de 
inayo  de  mil  seiscientos  treinta  y  dos ,  con  ciertas  condicio* 
Bes,  como  parece  de  la  copia  del  asiento  que  se  os  entrará; 
y  porque  conviene  á  mi  servicio  reconocer  y  averiguar  el  es*^ 
lado  en  que  hey  se  halla  da  dicha  mina  ,  y  la  causa  y  razoa 
porque  la  han  dejada  volver  á  inundar,  estando  -desaguada 
hasta  el  último  plan ,  y  las  vetas  que  se  han  reconocido  ser  de 
sustancia ,  y  los  ensayes  é  fuadlciones  que  se  han  hecho,  y 
á  cómo  ha  correspondido  por  quintal,  y  qué  cantidad  de  me- 
tales se  han  sacado,  y  qué  se  han  hecho.  Y  visto  en  mi  jun- 
ta de  minas  todos  los  autos,  cartas  é  relaciones  y  visitas  que 
se  han  hecho  para  el  conocimiento  de  todo  lo  referido,  y  con- 
migo consultado,  he  resuelto  de  enviar  persona  de  toda  sa- 
tisfacción para  que  averigüe  todo  lo  susodiclK);  é  por  concur- 
rir en  vos  el  dicho  licenciado  don  Francisco  de  Alarcon  las 
partes  de  suficiencia  é  inteligencia  necesarias  para  examinar 
lo  susodicho,  he  tenido,  por  lo  bien  que  me  habéis  servido 
y  espero  me  serviréis,  daros  comisión,  poder  y  facultad  que 
oa  basUnte  de  derecho  se  requiere  ^  oon  libre  y  general  ju- 


risdiccíon,  y  como  la  tiene  la  dicha  ini  junta,  para  que  va-' 
yais  á  la  villa  de  Cnadalcanal,  sitio  de  la  mina  é  vecindad 
de  Llerena,  y  todas  las  demás  ciudades,  villas  é  lugares  donde  • 
convenga,  y  sepáis  y  averigüéis  loque  en  este  caso  pasa, 
guardando  en  ello  h  instrucción  que  se  os  entregará  ,  firma* 
da  de  mi  iofrjcscrlpto  secretario  en  todo  6  por  todo,  como 
en  ella  se  contiene,  y  procedáis  civil  y  criminalmente,  y  como 
os  parezca  convenir,  contra  cualesquier  personas,  por  lo  qtie 
resulta  ó  resultare  de  los  autos  y  averiguaciones  hcclias  y  que 
se  hicieren,  imponiendo  cualesquier  penas,  por  graves  que 
aean,  y  haciendo  cualesquier  condenaciones  ansi  difinitlvas 
como  interlocutorias  y  de  tormenlos  ,  y  ejecutando  lo  uno  y 
lo  otro  tanto  cuanto  haya  lugar  de  derecho  y  como  convi- 
niere. Y  ausimismo  he  mandado  se  os  cnü*eguen  todos  los 
autos  y  papeles  que  sobre  esto  se  han  escrito  y  actuado ;  y  si^ 
para  saber  y  averiguar  lo  a:)Utcaido  en  esta  mi  cédula  y  en 
la  dicha  instrucción,  fuere  necesario  que  parezcan  ante  vos  al- 
gunas personas ,  las  enviareis  á  llamar  ;  y  si  rehusaren  de 
cumplirlo  y  obedecerlo,  les  apremiareis  por  todo  rigor,  y  con-* 
denareis  en  Lis  penas  que  os  pareciere  ,  aplicadas  para  gastos 
de  la  dicha  mi  junta  y  de  vuestra  comisión  ;  y  so  las  mismas 
penas  mando  á  todas  y  cualesquier  justicias  que  os  den  el 
favor  y  ayuda  que  fuere  necesario,  y  los  escribanos  den  to- 
dos lüs  papeles ,  esrritos ,  autos  y  demás  cosas  que  les  pidié** 
redes,  y  entendáis  pueden  ser  de  provecho  para  ia  mejor  ave- 
riguación y  claridad ,  y  no  os  dcniegttcn  sus  oQt  ios  en  cosa 
alguna :  antes  los  bagan  y  ejerciten  con  vos  y  vuestros  mi- 
nistros sin  embargo  ni  impcdimeuto  alguno;  y  si  de  las  sen- 
tencias qne  diereis  aix'larea  las  personas  cpie  fucreti  conde- 
nadas, se  las  otorgareis  las  apelaciones  en  lo  que  hubiere  la- 
gar de  derecho  para  ante  la  dicha  mi  junta ,  y  no  para  ante 
otro  consejo,  chanciller ía  ,  audiencia  ó  tribunal ,  justicias  j 
jaeces  de  estos  reinos ,  por  cnanto  les  tengo  inhibidos  de  su 
conocimiento,  y  de  nuevo  los  vuelvo  á  inhibir,  y  que  no  se 
entrometan  en  ninguna  cosa  de  las  que  vos  hiciéredcs  y  eje- 
cutareis, aunque  sea  por  via  de  exceso;  ni  para  pedir  que  los 
escribanos  receptores  ú  otros  ministros  vayan  á  hacer  rela- 
ción; y  si  alguna  duda  ó  dificultad  se  os  ofreciere  en  el  dis- 
curso de  ella,  daréis  cuenta  eo  la  diclm  mi  junta^  por  mano  del 
U  85 
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infbieaeripto  secretarlo,  para  que ,  vUto  eü  ella,  se  os  ordene 
k>  que  habéis  de  guardar,  eo  lo  cual  os  ocupareb  sesenta  días, 
ó  los  meóos  que  fuere  menester ,  sin  los  db  la  ida  y  vudta, 
contando  los  que  caminareis  á  razón  de  ocho  leguas;  y  lle- 
gareis de  salario  en  cada  uno  cuatro  rail  y  quinieotos  mara- 
vedís; y  á  Francisco  García  del  Vado  ,  receptor  de  los  con- 
sejos^ escribano  de  vuestra  comisión  ,  seiscienlos  maravedís, 
sin  los  derechos  de  lo  escrito;  y  á  Bartolomé  González  y  Fran- 
cisco Cardoso,  alguaciles,  á  seiscientos  maravedís  cada  uno; 
y  los  cobrareis  de  los  culpados  y  de  sus  bienes  y  hacienda; 
y. si  para  ello  fueire  necesario  vender  algunos,  los  podréis  ha- 
cer, que  por  ésta  les  hago  seguros  á  las  personas   que  los 
compraren ;  y  nohabiendo  culpados ,  os  mandaré  pagar ,  que 
ansi  es  mi  voluntad ;  y  que  de  esta  mi  cédula  y  de  la  ins- 
trucción tome  la  razón  Alonso  de  Cuellar  Carrasco,  mi  con-, 
tador  de  las  minas  de  estos  reinos.  Fecha  en  Madrid ,  á  vdnte 
y  seis  de  marzo  de  mil  y  seiscientos  treinta  y  ocho  años.  — 
Yo  EL  Rey Por  mandado  del  Rey  nuestro  Señor Cris- 
tóbal de  Medina Deja  hecha  obligación  ¡x)r  lo  que  toca 

al  derecho  de  la  media  annata. —  Tomé  la  razón  de  la  comi- 
sión de  S.  M.  en  la  hoja  antes  desta  escrita,  como  por  ella 
se  manda ,  en  Madrid ,  á  nueve  de  marzo  de  mil  seiscientos 
treinta  y  ocho.  —  Alonso  Carrasca 

Instrucción  que  ha  de  guardar  elSr.  licenciado  don  Francisco 
de  Alarcon  ,  del  consejo  de  S,  M.,  y  su  fiscal  en  el  de  guer^ 
ra,  y  de  la  sala  de  alendes  de  casa  y  corte,  á  quien  se  le  ha 
dado  comisión  para  ir  á  la  villa  de  Güadalcanal ,  mina  rica 
de  ella ,  é  vecindad  de  Llerena ,  y  las  demás  partes  que  con- 
vengan ,  á  la  averiguación  de  si  han  cumplido  los  herederos 
de  Marcos  y  Cristóbal  Fúcar ,  y  en  su  nombre  sus  factores, 
con  el  asiento  que  tomaron  con  S.  M.  del  desagüe,  beneficio» 
y  labor  de  la  dicha  mina« 

Primeramente ,  por  el  asiento ,  cuya  copia  se  entrega  con 
jésta,  se  vea  si  cumplieron  con  él.  Avisaron  los  factores,  en 
primero  de  hebrero  de  seisciento  y  tres ,  por  carta  e%f 

critíi  á  la  junta,  que  se  iba  i  A  desagüe  ,  y  que, 

para  continuarle,  se  Icf  bn  de  habertea 
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■  de  entirégár  cien  forzados,  de  que  se  di<S  cuenta  á  S.  M. ,  y  «e 
hizo  consulta;  y  en  la  dicha  carta  avisaban  que  se  había  he- 
cho un  ensaye  de  diferentes  metales  de  que  procedieron  seif 
libras  de  plata  que  las  hablan  remitido  al  factor  que  estaba 
Cü  esta  corte,  Y  por  carta  de  Juan  Cristóbal  Ileberlin  ,  factor, 
^u  fecha  en  Guadalcanal  en  diez  y  seis  de  junio  del  dicho  año» 
dio  aviso  del  buen  estado  en  que  se  hallaba  el  desagüe  de  la 
dicha  mina ,  y  como  se  habia  hallado  en  ella  la  principal  ve- 
ta rica  que  la  minaba  desde  el  mediodía  á  el  norte,  de  una 
cuarta  y  mas  de  ancho;  y  que  se  hizo  ensaye  de  ella ,  y  que 
por  menor  correspondía  á  diez  y  ocho  marcos  de  plata  |>or 
quintal:  y  que  junto  á  ella  se  descubrió  otra  veta  de  muy 
buena  color,  de  tres  dedos  de  ancho»  y  que  no  ensanchándo- 
se, se  metía  debajo  de  la  dicha  veta  principal;  indicio  de  que 
pudiera  dar  en  una  bolsa  de  metal  muy  rico.  Y  por  esta  car-* 
ta  y  otros  memoriales  que  dio,  se  dio  cuenta  á  S,  M,  para 

Iiquc  se  cumpliese  el  número  de  los  cien  forzados,  respecto  de 
bo  habérseles  entregado  mas  de  trece, 
y  Por  comisión  que  se  dio  á  don  Luis  Cliirino  de  Salazar^ 
caballero  de  la  orden  de  Santiago,  y  visitador  general  tle  las 
minas  de  estos  reinos,  dio  cuenta  como  la  empezó  á  visitar  cti 
cuatro  de  marzo  de  mil  seiscientos  treinta  y  cuatro,  y  avisó 
que  se  iba  continuando  el  desagüe,  y  que  con  ministros  y  ofi- 
ciales trabajaban  ducientas  y  cincuenta  personas,  y  que  desde 
el  dia  que  acabó  la  visita,  tenia n  gastado  con  el  desagüe  y 
beneficio  setenta  mil  ducados,  |x>co  mas  ó  menos:  y  que,  se- 
gim  entendía,  se  habia  emprendido  una  cosa  de  gran  benefi- 
cio para  el  servicio  de  S.  M. ,  aun  sin  llegar  á  el  plan  de  la 

Mdicha  mina  por  los  caños  que  hasta  entonces  tenian  hallados; 

»Y  con  su  iotorme  y  un  memorial  que  presentaron  les  hizo 
S.  M.  merced  de  un  año  mas  de  libertad  de  derechos,  de  los 
dos  que  se  les  habia  dado,  para  que  en  él  acabasen  el  des- 

^1  Por  otro  memorial  que  dieron  en  la  junta  en  veinte  y  sie- 
te de  marzo  de  mil  seiscientos  treinta  y  cinco  dieron  cuenta  tic 
^^ómo  habían  continuado  sin  cesar  el  desagüe  y  beneficio  des- 
^Me  el  primero  dia  que  se  comenzó,  y  que  por  la  gramle  hon- 
^■dura  de  los  pozos,  y  estar  desaguado»  mus  de  noventa  ^BtSf 
^Pdos,  y  no  haber  llegado  al  iilümo  plan^  ni  haber  dado  prm- 

^      - 
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opio  á  áacur\cl  netal ,  atanque  en  albinias 
eobierto,  saplícaroD  áSL  llkt  hiciera  meRod de  ^ 
toa  la  libertad  de  deredioa  "por  doaañoaknai  tofara'loa 
que  ks  estaban  dados;  y  habitodote  leñkklo  al  joes  t 
yador  de  la  dicha  mina  para  qoe  infionnaae,  lo  tuao^  7 
por  d  aer  caerta  la  reladon  qne  d  btihar^huo  por  aii'  oKaa- 
litolV  y  qne  ae  descubrieron  dos  ^«ta»vla  «aa  «a  d  ponlb  de 
U  Plata,  y  la  ona  en  el  de  laa  GoMs^y  dsaia  ae  mcuaaé^ 
gnnoa  nMales,  y  parte  ddloa  se  fundieron,  y  acudió  p« 
oruintal  de  á  diex  y  ocho  marcos:  de  k  plata  que  ae  aaoá  ds 
él,  y  el  de  mas  nielal  se  trajo  á  Madrid,  y  &  M.  le  haaoffOh 
^  de  cuatro  años  mas  de  derechos  sofaceloa  tres,  ooaqna 
eBÉpeaásen  desde  primero  de  mayo,  que  eran  diex  meses  oai 
de  la  qué  le  estaba  concedidaT  por  otraé  cartaa  que  esccifaie» 
aoD  en  nueve  de  octubre  del  dicho  año,  clieroa  a¥Ísi>  eos» 
estaban  desaguados  hasta  ciento  y  veinte  estadoa,  y  deacubí» 
tas  muchas  puentes  de  metal  bueno  y  vetas  que  no  se  haUan 
beneficiado  hasta  llegar  al  plan;  y  en  veinte  y  uno  de  maya 
de  mil  seiscientos  treinta  y  seis  dieron  los  factores  un  menx>* 
mi,  pcfc  el  cual  constaba  haber  llegado  al  plan,  y  tener  den 
cubiertos  metales,  y  que,  para  continuar  su  labor,  lesdioe 
&  M.  cien  mil  ú  ochenta  mil  ducados  de  plátano  vellón, coa 
•calidad  que  de  ellos  se  hiciese  pago  la  real  hacienda  de  k  pc> 
mera  plata  que  se  sacase,  que  seria,  según  el  estado  peseott^ 
con  mucha  brevedad ,  y  que  tenia  descubiertos  otroa  mocboi 
metale»  que  á  un  mismo  tiempo  se  podian  beneficiar.  Y  por 
lo  refi^ido  hasta  aquí ,  y  para  poder  dar  satisfiíccion  á  los  acre* 
edores  dé  los  Fúcares,  y  por  tener  noticia  la  junta  deqoeus 
continuaban  el  desagüe  y  labor  como  al  principio,  y  queso* 
lo  servia  de  entretener  á  los  dichos  acreed(»res,  habiendo  U^ 
gado  al  plan,  y  estar  desaguada  de  todo  punto  k  mina,  y 
fener  cantidad  de  metal  de  que  poder  sacar  fruto,  y  tan  ase- 
gurado esto  por  todos  los  avisos  que  dieron  y  vetas  que  des» 
cubrieron ,  pareció  conveniente  se  invbse  persona  pan  qot 
reconociese  el  estado  de  la  mina ,  y  qué  pozos  estaban  dcscu- 
-biertoa,  y  qué  estados  desaguados  en  ellos,  y  qué  agua  tenian 
al  presente,  y  qué  ingenios  tenian  puestos  para  el  desagüe  y 
toMcrvacioi»,  y  eómo  estaba  ademada ,  y  si  estaba  de  ma^ 
iq^  no  ae  pudiese  hundir,  y  quézairaa  teoiatt  aacada% 
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y  lo  que  hnbia  por  sacar ,  y  el  metal  que  habían  hallailo  y 
tenían  sacado,  y  de  qué  calidad  era,  y  qué  hondura  tciiiaD 
las  vetas,  y  qué  rumbo  corrían,  y  las  que  de  nuevo  se  ha- 
bían descubierto:  para  lo  cual  se  despachó  comisión  á  Mar- 
tin de  Soto  en  diez  de  sedembrc  de  mil  seiscientos  treinta  y 
lets,  mandándole  ejecutase  todo  lo  susodlclio,  é  que  bajase  á 
las  dichas  minas  ^  y  las  visitase  ,  é  hiciese  los  ensayes  necesa- 
rios, y  que  remitiese  do$  cargas  de  los  metales  que  hubiese, 
con  relación  deque  vetas  eran,  y  qué  hondura  teniau  cada 
una;  y  estando  para  partir  el  dicho  Martin  de  Soto,  se  pre- 
sentó en  la  junta  un  memorial  por  parte  del  doctor  don  Gar- 
cía Enriquez  de  Ravanal,  en  que  decía  que,  coedo  interesado 
en  la  casa  de  los  Fúcares  por  ocho  cuentos  de  maravedís,  y 
como  versado  y  diestro  en  el  beneficio  de  minas ,  por  habex 
I  nacido  en  el  reino  del  Perú,  daba  cuenta  que  la  mina  de 
Guadalcanal  se  labraba  sin  arte  ni  artífice  que  lo  entendiese, 
tolo  para  entretener  á  sus  acreedores,  gastando  en  ello  mu- 
chas sumas,  sin  ser  de  provecho,  y  que  lo  que  habiaa  he- 
^^eho  hasta  allí  no  lo  era,  y  que  para  tener  alivio  y  esperanza 
^-  los  acreedores,  se  enviase  persona  de  saiisfaccion  é  inteligen* 
cia,  y  que  no  la  habiendo,  por  servir  á  S*  M.  y  el  bien  pú- 
blico, iría  él :  y  habiéndose  informado  la  junta  del  señor  don 
Juan  de  Solórzano  páreselo  ser  á  propc^slto  para  hacer  la  vi- 
sita ;  y  por  pedir  se  le  diese  mil  ducados  por  cuenta  de  los 
réditos  de  su  débito,  para  partir,  respecto  de  no  dar  los  Fú- 
cares; y  porque  no  hubiese  mas  dilación,  se  mandó  á  Mar- 
tin de  Soto  se  partiese  solo ;  y  habiendo  Itlo  á  lo  susodicho, 
hizo  las  diligencias  que  por  los  autos  que  con  ésta  se  entregan 
ñc  verá ,  para  que  se  conozca  y  averigüe  todo  lo  que  con- 
viene hacer,  asi  por  cada  capítulo  de  los  referidos,  como 
por  los  dichos  ppeles ,  para  que  se  vea  el  estado  en  que  hoy 
se  halla  la  mina ,  y  que  costará  su  desagüe,  y  dónde  tienen 
los  metales  y  zafra  que  avisaron  tenían  sacados ,  y  qué  can- 
tidad, é  ponerlo  con  la  guarda  que  convenga,  dando  aviso 
dello  y  de  las  vetas  que  descubrieron,  y  á  qué  estados  está 
cada  una  ,  y  de  la  calidad  que  son ,  pues  hay  personas  que 
^M  lo  pueden  declarar ,  ansi  de  los  que  trabajaron  en  la  dicha 
^■mina,  como  los  que  bajaron  á  reconocerlas,  y  los  ingenio» 
^que  para  su  desagüe  leoiaii  puesto»  t  7  Lai  vetsa  ^ue  fuera 


da  pon  uiimipii''fDg  ilw  ■iimai^  y  de  ^n¿  cÉKdidflL 
y  «d  juex  anjflerwdor  ha  . 
dD  ooQ  d  tenor  dd  diiilo  que  « le  éi&^  j 
éflia  8e  concBui  de  la  joMim  de  ~ 

pan  la  fibrica  <k  h  nioa  de  onlea  dd 
Oñtobd  Hdxrlin»  y  que  no  wle  ~ 
le  di6c6Ma  pan  que  d  jan  conKhrador  leí  i 
cnoiüfme  á  In  oidenanzai  de  amm,  6 
mwcágpsak  lo  que  oi  esto  pan,  y  qué  cuitidad  decodm 
llemno  los  unyonlonos  de  los  fiuiora  de  los  Fmam,  j  m 
han  dado  tatidaccipn  á  la  villa  á  los  preoiw  €|ae  por  la  dt 
chas  orrfcnaims  se  mandan,  hadendo  lo  cpoe  por  docchs 
convengs;  y  li  focre  necesgio  haoor  algonoe  cnnyn  de  la 
ancbkspan  so  mejor  oonodoneniD,  los  hará  bacerá  las  per- 
sonas que  parescicre  que  eadcnlen  mejor  de  b  nmcru^i 
que  les  compelerá  no  obedeciendo  sos  mandatos  t  Ujmainífií- 
ton  Y  de  esta  instroodoa  ha  de  tomar  b  razón  d  contador 
Alonso  de  Cnellar  Carrasco,  á  cuyo  cargo  están  los  liLm  de 
las  minas  de  estos  reinos.    En  Btadrid  ,  £   veinte  ▼  seis  de 

marzo  de  mil  seiscientos  treinta  y  ocho  años. Cristóbal  de 

Medina.  — Tomé  la  razón Alonso  Carrasco. 

GoBCadiuiM  g&amrmÍBB,  »&■»-  8S3. 

9  de  nouiembre  de  i653.  En  Madrid ,  á  noere  de  no- 
viembre de  núl  seiscientos  cincuenta  y  tres,  cédula  de  S.  M. 
concediendo  permiso  á  Juan  Vázquez  Tamayo  y  consorteSi 
vedóos  de  la  vilb  de  Guadalcanal ,  para  beneficiar  nna  mi- 
na de  plata  y  demás  metales  que  de  ella  procedieren  en  ter- 
mino de  dicha  villa  y  dehesa  llamada  del  Donadío,  entre  U 
casa  del  y  el  camino  Real  de  Llerena ,  en  la  media  ladera, 
la  cual  denunciaron  por  desieru  y  desamparada  h^^ía  oM' 
-dios  años. 

19  de  junio  de  1660.     En   Madrid,  á  diez  y  noete  de 
jimio  de  mil  seisdentos  sesenta ,  cédula  de  &  M.  para  qne  las 
juaádas  oidinarias  de  la  villa  de  Guadalcanal  practicasen  la 
compeleniB,  y  hecha»  la  remiúesen  al  ooosejo^ 


eobie  ima  petición  presentada  por  don  Rodrigo  Carreño  Bar- 
ba Cabeza  de  Vaca,  y  don  Pedro  de  Carvajal,  por  sí  y  á  nom- 
bre de  don  Jnan  de  Casaus  y  la  Fuente  y  compañeros,  ve- 
cinos todos  de  dicha  \illa,  solicitando  permiso  para  líciwfi- 
cíar  una  veta  de  plata  y  mina  en  el  término  de  ella,  que  ha- 
bia  registrado  dicho  Casaus  ante  aquella  justicia  en  ocho  del 
mismo  mes,  y  ee  hallaba  situada  dentro  ele  la  legna  de  la  mi- 
na Rica,  en  la  cuesta  que  llaman  de  la  Rinconada  ,  viniendo 
de  la  referida  mina  Rica  antigua  al  Higar,  á  mano  izquierda, 
dentro  de  una  viña,  jn.>r  debajo  del  Fresno  y  la  veta  miraba 
del  sud  al  norte, 

a  de  mayo  de  i6fii.  En  Madrid,  á  dos  de  mayo  de  mil 
seiscientos  sesenta  y  uno,  ee  concedió  permiso  á  los  susodi- 
clioi?  don  Rodrigo  y  consortes  para  beneficiar  la  referida  mi- 
na ^  libre  de  quintos  y  dereclio§  por  seis  años,  con  sujeción 
á  lo  pruvenidu  ea  el  articulo  treinta  y  siete  de  la  ordenanza 
de    minaB« 

W  i^  de  octubre  de  1662.  En  Madrid,  á  catorce  de  octu- 
bre de  mil  seiscientos  sesenta  y  dos,  cédula  de  S.  M.  para 
■qne  las  justicias  de  la  villa  de  Guadalcannl  [>errnitiesen  á  Jnan 
de  Loea  Baraona,  y  don  José  de  Smidt^  naturales  españoles, 
reconocer  la  mina  Rica  de  la  dicha  villa,  con  el  fin  de  ver 
si  bailaban  n>odo  de  jxxlerla  desaguar,  dándoles  á  su  cosía 
las  asistencias  y  an Otilios  que  les  pidieren,  interviniendo  en 
dicho  reconocí mieiuo. 

7  de  agosto  de  1684.  En  Madrid,  á  siete  de  agosto  de 
mil  seiscientos  ochenta  y  cuatro ,  ee  despachó  una  cédula  Real 
á  favor  de  don  Juan  Luis  Ladrón  de  Guevara,  para  que  pu** 
diese  desaguar  y  beneficiar  la  mina  de  GuadaJcaual,  cuya 
operación  debia  empezar  á  ejecutar  en  el  término  de  sesenta 
dias,  según  estaba  prevenido,  y  qiic  las  justicias  de  aquella 
Tilla  y  demás  comarcanas  le  diesen  para  ello  el  favor  y  ayuda  - 
que   necesitase*  J 

I       No  habiendo  podido  poner  en  práctica  el  l>eneficio  de   ^ 
dkha    mina    en   el    térnfino    señalatlo ,    acudió    al    coi>sejc 
con  un  memorial,  en  marzo  del  año  de   i685,  pidiendo  qui- 
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Io8  sesenta  días  comenzasen  á  contarte  desde  fin  de  abril  «- 
guíente;  y  asi  se  acordó  por  los  señores,  en  auto  de  aj  de 
marzo  del  mismo  año,  de  cuya  merced  se  tomó  razón  por  los 
contadores  de  rentas  en  5  de  abril  inmediato* 

» 
lé^de  mayo  de  1687.    En  Buen  Rearo»  i  catorce  de  ma- 

{0  de  oúl  seiscientos  ochenta  y  siete,  se  dio  oomiñon  á  don 
édro  de  Yelasco  para  que  pasase  á  la  Yilla  de  Guadalcanal 
al  reconocimiento  y  averiguación  del  estado  que  tenia  el  des* 
agüe  y  beneficb  de  la  mina  Rica  antigua,  en  el  cual  estaba 
trabajando  don  Juan  Luis  Ladrón  de  Guevara,  en  virtud  de 
la  cédula  de  S.  M.  de  7  de  agosto  de  1684,  que  que- 
da referida. 

%i  de  junio  de  1687.  En  Madrid,  á  veiqte  y  uno  de  ju- 
Qoo  dd  referido  año,  se  de^chó  una  Real  cédula  concedien- 
do moratoria  por  tres  años  á  don  Ra&d  Gómez,  para  que 
en  ellos  no  pudiese  ser  molestada  su  persona  ni  sus  bienes 
por  ninguno  de  sus  acreedores,  mediante  hallarse  ocupado 
en  A  desagiíe  y  beneficio  de  la  mina  Rica  de  Guadal- 
canaL 

%i  de  junio  de  1687.  En  dicho  dia  mes  y  año  se  des- 
pacho una  cédula  de  S.  M.  para  que  don  Gines  Pérez  de  Me- 
ca Ponce  de  León,  gobernador  que  entonces  cra^dd  con* 
sejo  de  hacienda,  ó  el  que  en  lo  suceñvo  ejerciese  este  em^eo^ 
fuese  juez  conservador  y  privativo  de  la  compañía  formada 
por  don  Juan  Luis  Ladrón  de  Guevara ,  don  Tom&s  de  Sa- 
¡azar,  don  Ra&el  Gómez,  y  don  Francisco  Laguiola,  para 
entender  en  d  desagüe  y  benefirio  de  la  mina  Rica  de  Gtta<- 
dalcanal 
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de  S,  M.  nombrando  d  fray  Diego  de  fferrera^  del 
víti.t:.t  .*e  nuestra  señora  de  la  Merced^  por  minero  mayor 
y  ensayador  general  de  metales  de  todas  las  minas  de 
testos  reinos ,  y  que  con  estos  títulos  pasase  d  la  de  Cua*- 
idalcanal  para  usarlos  y  ejercerlos  en  Ins  disposiciones  que' 
se  están  dando  para  el  beneficio  dellas. 

Gontaduiíaf  genérale i  nnoi.    BSl* 
at  d«   junio  de  1687* 


» 
N 


I 4 

I  O 


El  Rey  :  — Fray  Diego  de  Herrera,  de  la  orden  de  nttes^ 
tra  señora  de  ki  Merced:  por  el  informe  que  habéis  hecho, 
y  de  qiie  me  ha  dado  cuenta  mi  consejo  de  hacienda,  en  con-- 
sulta  de  catorce  de  este  mes,  delectado  en  que  se  halla  el 
desag,üe  de  las  minas  de  Guadalcanal,  á  cuyo  reconocimien- 
to pasastes  de  mi  orden;  y  de  laa  fivorables  operaciones  qlié 
con  el  método  regular  de  minas  se  están  ejecutando  en  ella 
por  lo©  partícipes  que  tienen  foriuada  compañía,  se  ha  pasa- 
do á  reconocer  las  seguras  esperanzas  con  que  puede  estarse 
de  que,  continuándolas  cou  el  vigor  y  buena  forma  que  has- 
ta aqui,  se  produzca  convenencia  á  mi  hacienda «  y  consi^ 
guientemente  las  tenga  la  causa  publica :  y  porque  al  mistno 
t:iemjx>  he  entendido  los  diferentes  ensayes  de  todos  los  meta- 
les que  habéis  hecho  en  aquellos  paFages>  tanto  por  fundi- 
ción cx)mo  por  azofrue,  habiendo  dado  la  dirección  mas  con- 
A^enieute  para  su  fábrica,  y  la  de  los  ingenios  de  mf>lienda8, 
hornos,  buitrones  y  otras  cosas,  reconociendo  no  haber  en 
^tos  reinos  quien  coma  vos  entienda  ni  pueda  ejecutar  ni 
enseñar  lo  que  materia  de  tan  grande  consecuencia  requiere; 
ly  deseando  asegurar  en  España  la  permanencia  de  dichos 
beneficios  para  lo  futuro,  y  lograr  el  fruto  de  los  abetales 
que  Dios  fuere  servido  conceder  en  diclios  minerales  y  ea 
otros  que  se  hallaren,  y  que  esto  se  logre  por  vuestra  mano,  he 
esueho  el  nombraros  coííki  por  la  presente  os  nomliro  por  mi- 
ncfo  mayor  de  to<las  las  minas  de  oro^  plata,  cobre  y  demás  me^ 
tales  que  al  presente  hay  y  en  adelante  se  descubrieren  en  to- 
dos  .».,,..,,.-.. *  ,  .    -,••..![• 

de  los  metales  de  ellas»  sia  que    ninguna   persooa  de  cual- 
IL  &6 
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quiera  género  calillad  6  condicioa  que  eea,  ni  con  pee- 
testo  de  ningún  despacho  que  para  esto  ó  parte  deeUo 
te  le  haya  dado,  se  pueda  entrometer  ni  entrometa  en  co- 
sa alguna  tocante  á  estas  &cultade8 ,  no  tolo  en  lo  que  toí 
obráiedes,  sino  que  ninguno  pueda  ejercer  cosa  tocante  i 
^as  sin  vuestro  examen  y  aprobación » so  pena  que,  lo  con- 
trario haciendo,  se  procederá  contra  ellos  en  conformidad  de 
lo  que  disponen  las  leyes  del  reino  contra  los  que  se  entro- 
meten á  ejercer  facultad  alguna  sin  tener  titulo  para  ello :  y 
ttendo  tan  conveniente  i  mi  servicio  que  se  continúe  en  las 
disposiciones  que  están  dadas  en  la  dicha  mina  de  Guadal- 
canal  para  Ikgar  á  lograr  el  fruto  que  vuestra  práctica  y  ex- 
periencias acompañadas  con  el  mayor  zelo  de  mi  servicio 
áenen  discurrido  y  ideado,  y  que  vuestra  asistencia  alli  se 
hace  muy  precisa  en  los  términos  presentes,  he  tenido  par 
bien  mandaros  que,  luego  que  recibáis  esta  mi  cédula ,  paséis 
á  las  dichas  minas  de  Guadalcanal ,  y  en  ellas,  usando  del  di- 
cho oficio  de  minero  mayor  y  ensayador  general  de  oetales, 
añstais  á  los  beneficios  de  lo  que  de  elhn  se  «care,  advir* 
Uendo  y  ordenando  las  cosas  que  necesarias  fueren  para  la 
mayor  perfección  de  sus  fábricas  y  labores^  enseñando  á  las 
personas  qne  se  quisieren  aplicar  á  beneficiar  los  metales,  que 
en  todo  ello  me  daré  por  servido  de  vos  y  del  «cío  que  ha- 
béis mostrado  y  mostrareis  en  mi  servicio,  qne  pora  todo 
ello  y  cualquier  cosa  y  parte  dello ,  y  para  usar  y  ejercir  los 
dichos  oficios  en  todas  las  ciudades,  villas  y  lugares  destos  mis 
reinos  y  señoríos,  os  doy  y  concedo  todo  el  poder  y  facul- 
tad que  el  caso  requiere  y  es  necesario,  sin  limitación  alguna; 
Jr  mando  á  todos  los  corregidores  y  sus  tenientes,  y  otros  cua- 
esquiera  jueces  y  justicias  de  todas  las  ciudades,  villas  y  la- 
gares de  estos  mis  reinos  y  señoríos,  que  os  hagan  y  tengan 
por  tal  minero  mayor  y  ensayador  general,  y  usen  con  vos 
los  dichos  oficios  en  los  casos  y  cosas  que  tocantes  á  ello  te 
ofi^ecieren',  y  os  guarden  y  hagan  guardar  todas  las  bcmrasy 
previlegios,  gracias  y  mercedes,   franqnettl  é'iunuDidadcs 
que  por  razón  de  los  dichos  oficios  h¿  dbcr  y  go- 

xar,  y  os  deben  ser  guardadas,  t^  **  7  €'*''*' 

pUdamente,  sin  que  os  falte  coff 
«Bte  desde  lu^o  os  redbo  ^3 ' 
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ciclo  délos  dichos  oBcios;  y  si  alguna  otra  persona  se  qiii* 
siere  entrenaeter  en  lo  que  á  ellos  ó  cualquiera  co^  ó  parte 
deüos  tocare  ó  perteneciere ,  mando  á  las  dichas  mis  justicias 
de  la  parte  donde  esto  sucetliere  procedan  contra  ellos  á 
lo  que  hubiere  lugar  en  derecho;  porque  mi  voluntad  es 
que  vos  mío  única  y  privativamente  u&eis  y  ejerzáis  los 
referidos  oficios  ó  las  personas  que  con  vuestra  aprobacloa 
hubieren  de  entender  en  la  facultad  de  ellos,  que  asi  con- 
viene á  mi  servicio  y  al  mejor  logro  y  beneficio  de  las  mi- 
nas destos  reinos,  y  en  que  es  tan  interesada  mi  real  hacien- 
da: y  de  esta  mi  cédula  se  ha  de  tomar  la  razón  por  loo 
contadores  de  rentas,  á  cuyos  libros  e^fari  agregados  los  de 
minas. — Fecho  en  Madrid,  á  veinte  y  uno  de  junio  de  mil  y 
seiscientos  y  ochenta  y  siete  ziKf^ — ^Yo  el  REY^^Por  man- 
dado del  Rey  nuestro  señor — Don  Ignacio  Bautista  de  Ri- 
bas.— Tomaron  la  razón  de  la  cédula  de  S.  M.  escrita  en  las 
dos  hojas  con  esta  sus  contadores  de  rentas^  á  cuyos  libros 
están  agregados  los  de  las  minas  del  reino» — En  Madrid,  á 
veinte  y  ures  de  junio  de  mil  seiscientos  ochenta  y  sie- 
te  años. 


9  de  fuüa  de  1687.  Con  fecha  de  nxicvt  de  jolio  de  mil 
seiscientos  ochenta  y  siete  se  expiílieron  tred  reales  cédulas  á 
favor  de  la  compañía  formada  para  el  desagüe  y  beneficio 
de  las  minas  de  Guadalcaiial,  por  don  Joan  Luis  de  laikon 
de  Guevara,  don  Tomás  de  SjlaT^r,  clon  Riifael  Gómez  y 
don  Francisco  Laguiola ,  previo  el  reconocin>iento  que  hj/o 
de  ellas  Fr.  Diego  de  Herrera,  religioso  mercenario;  cometi- 
das al  presidente  del  consejo  de  hacienda ,  como  juez  conscr* 
Vador  de  dicha  compañía,  y  el  contenido  de  ellas  es  el  si- 
guiente: una  para  que  se  diesen  las  órdenes,  y  despachos 
conveoientes  á  fin  de  que  los  que  trabajaban  en  las  niioa^J 
pudiesen  usar  armas  ofensivas  y  defensivas:  otra  (>ara  qi!ie 
á  cualquiera  de  los  individuos  de  la  compañía,  ó  á  totlus  jun-^ 
109  y  ae  les  pagasen  los  créditos  que  por  cualquiera  titulo  let 
íu ,  respecto  á  que  debían  convertirse  Ijs  sumat 
ÉiCobrasen  en  la  asistencia ,  prosecución  y  Ix^ñcficio  de 
ías:   y  la  otra  para  que  pudiesen  jstnbargar  las  carrea 
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-tas  que  neoeátasen  para  la  Gcmduocion  de  nnáeraa,  pagando 
k»  portes  al  predo  que  se  tasaimu 

^ 

1 5  de  julio  de  1687.     En  quince  ele  julio  ele  nñl  seiscien» 
tos  ochenta   y  siete  se  despacharon   á  &vor  de  la  refisrida 
-compañía  cuatro  reales  cédulas,  tíuyo  cumplimiento  se  00- 
metia  al  presidente  del  consejo  de  hacienda,  como  jaez  con- 
'Servador  de  ella :  la  una  para  que  se  diesen  las  órdenes  y 
despachos  convenientes  á  nn  de  que  las  justicias  de  las  villas 
"Oomarcanas  á  Guadalcanal  no  impidiesen  que  de  sus  térmi- 
nos se  cortasen  la  madera  6  maderas  necesarias  para  el  de»* 
agüe  y  beneficio  de  la  mina  rica  de  aquella  viUa:  otra  para 
que  se  diesen  las  órdenes  convenientes  á  fin  de  que  el  admi- 
nistrador de  la  mina  del  Almadén  suministrase  los  azogues 
necesarios'  para  elaborar  la  plata  al  precio  que  tuvieren  de 
costa  á  la  Real  hacienda :  otra  para  que  se  feólkásen  las  guias 
y  despachos  convenientes  á  fin  de  que  los  bastímentos  y  de- 
más cosas  que  se  compraren  para  el  gasto  de  la  mna,  fue- 
sen libres  de  todos  derechos ,  precediendo  tasación  de  k»  gé- 
neros comestibles  que  fueren  menester  para  consumo  de  la 
gente  que  trabajare :  y  otra  para  que  nadie  pudiese  entrar 
en  término  de  un  cuarto  de  legua  de  la  dicha  mina  á  cortar, 
iacar ,  ni  llevar  la  lefia  del  monle,  chaparro,  jara,  ni  retama 
que  se  criare  en  k>  baldk>,  por  haberse  de  proveer  de  este  gé- 
nero y  término  la  referida  compañía. 

•  AI  de  julio  de  1687.  En  Madrid,  á  veinte  y  uno  de 
julio  de  mil  seiscientos  ochenta  y  siete,  se  dio  una  Real  cé- 
dula ,  cometida  al  presidente  del  consejo  de  haeienda  ,  como 
}uez  conservador  de  la  antedicha  compañía,  para  que  diese  las 
ordenes  convenientes ,  con  el  fin  de  que' pudiesen-  sacar  de 
cualesquier  salinas  del  reino  la  sal  que  necesitaren  de  agua  ó 
piedra,  para  el  beneficio  de  los  metales,  por  ser  este  material 
tan  preciso  como  el  azogue ,  por  di  coste  que  tuviese  en  di- 
chas salinas» 

ai  de  julio  de  16S7.  En  dicho  día  mes  y  afío  se  Aspa- 
dla otra  ReaA  cédula  para  qxxe  ij»  de  Guadalcanal 
ni  otras  dejasen  que  ea  el  jtéri  *"'  ^^  «copeta  en 
contaroD de  las  labciie»é>  la^quese 
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cdl&lxiii  defiagnancto  y  beneficiando  par  la  compañía  lormüdá 
ai  efecto,  pudiesen  entrar  ni  pastar  ningún  género  de  gana-^ 
dos,  ni  beber,  ni  con  otro  pretesto. 

lo  de  nooitmbre  de  1687.  En  Buen-Retiro ,  á  diez  de 
noviembre  tle  mil  seiscientos  ochenta  y  siete,  cédula  de  S.  M; 
nombrando  á  don  Pedro  Moriano  Gastón  escribano  perpetuó 
de  las  minas  de  Guadalcanal ,  las  depetidientes  y  las  que  de 
ellas  ee  derivaren ,  |X)r  el  tiempo  de  su  voluntad- 

••  ^4  de  enero  de  1688,  En  Madrid,  á  veinte  y  cuatro  de 
enero  de  mil  seiscientos  oclienta  y  ocho,  se  despachó  una  Real 
cédula  para  que  á  don  Francisco  Laguiola  y  consortes,  que 
tenían  formada  compañía  para  el  desagüe  y  beneficio  de  las 
minas  de  Guadalcanal,  se  les  guardasen  las  gracias  y  preemi- 
nencias que  estaban  concetlidas  á  los  mineros  de  Indias;  Inser- 
taiulo  en  ella  la  despachadla  en  die^  y  nueve  de  julio  de  mil 
qu i nientc»  cuarenta  por  el  gobernador  del  reino,  y  refrendada 
por  Juan  deSámano,  secretario  de  la  Cesárea  y  Católica  Mages** 
tad  ¿ú  señor  Rey  don  Carlos  Quinto ,  confirmada  en  Lisboa  á 
cuatro  de  julio  de  mil  qninientos  ochenta  y  dos,  refrendada  del 
secretario  Antonio  de  Eraso\,  para  que  ningún  ra'mero  pudiese 
ser  ejecutado  por  deudas  en  los  esclavos ,  herramieutaf^  y  per- 
tredios  necesarios  para  la  lalx>r  de  las  niinaa;  y  también  otra 
Real  cétfula  cometida  al  presidente  y  oidores  de  la  Real  au» 
diem^la  de  Cuadalajara  ,  en  el  reina  de  Nueva-Galicia ,  coa 
el  propio  objeto,  »  1-  ii, 

-aiikfilo  con  Rafael  Gomet  sobre  el  desagüe  y  hcn^áadk 
-'  *  lamina  de  Guadalcanal    ' 

Contaéariaa  genetalct ,  vmm.  BSS« 
12  áe  noviembre  do  168H. 

El  Rxy»  —  Lo  qoe  por  mi  mandado  se  asienta  y  con* 
cierta  con  Rafael  Gómez  sobre  el  desagüe  y  beneficio  de  la 
mina  de  Guadalcanal  ,  en  conformidad  del  pliego  que  para 
día  dio  5  el  cual ,  firmado  de  don  Manuel  Francisco  de  Lira, 
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niiaecretariode  ettado  y  del  despacho  univcnal^j^MroEé  poCor« 
dan  núad^  veinta  y  cuatro  déoctubre  pasado^  es  en  eau 
manera* 

Qiie,  por  cuanto  el  dicho  Ka&el  Gómez ,  por  memorial 
qne  puso  en  inÍ8  manos  en  diez  y  sidle  de  setiembre  de  este 
año,  me  rc^xesent^  cuanto  lidbia  ^trabajado  en  dichas  minasi 
y. el  adelantamiento  en  que  {con  su  aurtencia)  las  llegó  á 
tener,  puso  y  dejó  en  manos  de  don  Francisco  de  Laguic^ 
(con  enríen  que  para  ello  tuvo),  y  que,  habiéndose  ahora 
reconocido,  por  vivas  experiencias  ,  el  atraso  en  que  el  mis- 
ipo  liaguiola  la^  ha  ptiesto ,  y  considerándose  las  razones  que 
se  ofrecen  para  tratar  de  atender  al  reparó  de  sus  daños,  y 
disponer  la  mejor  ficx'ma  de  corriente  que  necesitan  con  d 
esfuerzo  que  obra  de  tan  graves  consecuencias  requiere;  y  lia« 
Jnéndosele  manifestado  que  seria  de  mi  agrado,  y  conveniente 
¿  mi  servicio,  el  que  únicamente  corra  con  el  beneficio  de  di-* 
chas  minas,  tomando  á  su  cargo  la' manutención  de  ellas,  en 
general;  en  cuya  atención ,  y  siendo;  como  es  y  siempre  ha  si« 
do,  su  ánimo  el  que  esta  obra  tenga  el  logro  que  general a;ej)te 
se  desea  ;  y  en  primer  lug^f  atendiendo  á  obedecer  mi  Real 
orden,  y  aplicar  para  este«fecto  todo  su  esfuerzo ,  inteligen- 
cia y  medios,  como  los  demás  que  pueda  agregar  á  este  fin, 
según  el  ooñocimiento  que  tiene  de  loft  que  se  necesitan  pa« 
n  su  perfección ;  y  porque  habiendo  de  otorgar  nueva  obli- 
gación para  tomar  á  su  cargo  el  todo  de  esta  dependencia 
necesitaba  del  reparo  de  diversos  puntos  qiie  consideraba  por 
precisos  para  asegurar  su  mejor  corriente  curo^ilimlento,  y 
efectivo  logro  de  este  negocio ,  mediante  cuyo  contesto  y  pre- 
venciones .está  llano  y  corriente  á  hacer  este  ^ientpty  obÜr 
gacion  en  forma  á  favor  de  mi  Real  hacienda ,  con  las  ca- 
lidades y  condiciones  siguientes: 

Que  se  obligará ,  como  desde  luego  se  t>bliga ,  el  dicho 
Rafael  Gómez  á  trabajar  en  dichas  minas  de  Guadalcaoalt 
y  especialmente  ep  las  que  estaa  jituadü  en  el  perro  de  «n 
Antonio  ,  de  su  jurisdicción ,  á  PndKfioff  y  s^uir  sus  fabri- 
cas antiguas  en  cuanto  fuer  ^  mayor  beneficio 
de  mi  Real  hacienda,  y  v  •  **"*?"* 
el  mismo  efecto  están  jé  '  <*í* 
can,  con  todos  los  KQ  ^^^ 
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lifs^  entibos  y  ademes  que  ecan  necesarios  ^  siguiendo  y  man* 
tenientlo  sus  desagües  y  iinipias,  hasta  que  totalrnente  quede 
tocio  el  mineral  y  sus  laborea  en  la  claridad  ,  limpia  y  buen 
corriente  que  se  necesita  para  lograr  la  saca  y  desfruto  de  los 
metales  que  Dios  nuestro  Señor  fuere  servido  de  conceder  en 
dic-bas  minas,  Y  que  para  el  dicho  efecto,  y  vencer  cuantas 
dificultades  están  presentes ,  seguir  y  perfeccionar  las  dichas 
obras,  y  ponerlas  en  el  curso  y  beneficio  corriente  que  se  desea, 
aplicara  el  dicho  Rafael  Gómez  tmlos  los  esfuerzos  y  medios  ne- 
cesarios ,  con  la  pronta  asistencia  de  maestros,  oficiales,  peo- 
nes y  demás  gente  que  para  su  buen  gobierno  y  adelantamien- 
to se  requiera^  siendo  su  obligación  mantener  en  las  operacio* 
■  Des  y  servicio  de  dichas  minas  y  cosas  á  ellas  pertenecientes 
continuamente  á  lo  menos  ciento  y  veinte  hombres,  dando  y 
teniendo  para  todo  lo  referido  todas  las  providencias  necesarias, 
tanto  para  los  mantenimientos  y  pagas  de  dicha  gente,  que  en 
ellas  se  ocuparen ,  como  todas  las  prevenciones  de  maderas  para 

■  los  ademes,  entibos  y  cubiertas  de  pozos,  materiales  para  las 
tíbricas  V  fortificaciones,  avios  de  maromas,  zaeas  y  demás 
cosas  net  csarias  para  los  continuos  é  incesables  desagües,  hier- 

Ipo,  acero,  herramientas,  y  todos  los  demás  peltrechos  y  pro- 
videnrias  que  se  requieren  para  el  general  avío  de  dichas  fá- 
bricas, de  suerte  que,  por  taita  de  ellas,  no  cese  el  curso  de 
cosa  alguna  que  conduzca  á  la  perfección  de  dicha  obra» 
oblipándríse  (  como  especialmente  se  ha  obligado  )  el  di- 
cho Rafael  Gómez  con  su  persona  y  bienes^  y*  especialmente 
con  todos  los  gastos  y  obras  que  hiciere  en  el  Real  sido  de 
dichas  minas,  á  que  dentro  de  un  aíío,  que  ha  de  correr 
y  contarse  desde  primero  de  enccb  de  nái  seisctentoa  ochen- 
ta y  nueve ^  dará,  mediante  la  voluntad  divina^  Ijeneício 
corriente  fie  metal  de  plata  y  otros  capaces  de  él,  de  lUili- 
dad  é  interés  competente.  Y  cumplido  que  sea  el  dicho  año, 

1^  SI  antes  de  él  s^  beneficiaren  atgimos  metales  de  los  referí* 
dos /ha  de  percibir  los  qnintos  de  todo  ello  mi  Real  hacien* 
da  1  y  asimismo  ha  de  fenecer  en  dicho  término  el  avío  de  in» 
genio  de  molienda,  buitrón,  hornos,  desazogadera  y  demás 
fibrica  y  aparatos  que  para  el  dicho  beneficia  conduzcan :  to- 
do lo  cu:*l  ejecutará  el  dicho  Rafael  Gómez,  con  asistencia 
aprobación  de  Fr.  Diego  Herrera,  del  orden  ele  nuesura 
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fiópora  df$.blAeroedJI!akada».mia«oi^ 
y  «Qflayador  general  de  rntítaleí  pombrado  eor  virtud  de  wA 
.  #eal  tíndo  |Mra  eate  efecto.  Y  letpbcto  de  que  la  máquina 
de  loiDfíiaMentos»  pozoé  y  aocabonc^  aubtenáneos  de  esie  nñ- 
ft^rsA'WBL  mucfao^  j'-muy  dilatado»,  «yiíquo ,-  á  eauaa  de  loa 
«Ditíguos  .hundiimentoi;'  ruitiaé  yí  aguaa  omDídUaa  de  que  han 
CMidü  y  festan  iBuitida|do8  eñ  genend  m  infietey  debe  infi&- 
rir  que  como  en  sus  desagües  y  limfMas  se  vaya  caimnando 
ae  han  de  ofrecer  reparos  de  gran  consecuencia^  y  para  evi- 
tar los  tiésgos  contingentes  y.  asegurar  su  pooseciidon  hasta 
ppaecen  descubierto  borrienté  aus  chiles,  y. obra  tan  mám^ 
ina»est:mi  vohmtad  no  señalarle  tiempo  ni  punto  fijo  para 
su  perfección;  y  declaro  se  ha  de  entender 'y  ser  visto  que« 
poniendo  el  dicho  Rafael  Gómez  dentro  del  término  señala-* 
do  de  un  año  el  beneficio  de  metales  corrientes,  cumple  con 
su  obligación,  como  quiera  que  para  la  disposición  y  efecto 
de  las  fabricas  generales  maiitenga  eontinuamente  el  mineral 
con  todos  los  aparatas,  depekrechos,  gente  y  providencias 
que  va  referido,  competentes  para  conseguir  la  perfección  de 
la  obra. 

Que  para  mayor  firmeza  de  este  nuevo  contrato,  seguri- 
dad y  quietud  de  dicho  Rafael  Gomes  en  el  corriente  deste 
Disocio  y  cumplinñento  de  su  obligación,  he  de  mandar  (oo« 
mo  mando)  se  cancele  y  dé  por  nula  la  escritura  de  asiento 
que  se  hizo  sobre  dicha  dependencia  de  minas  por  la  com- 
pañía de  ella  á  favor  de  mi  Real  hacieada,  por  noviembre 
dd  año  pasado  de  mtl  seiscientos  y  ochenta  y  siete,  y  <{ue  su 
fiíerza  y  vigor  quede  absolutamente  derogado. (coa. excepción 
y  sin  perjuicio  del  dicho  Rafsid  Gómez)  solo  para  en  cuanto 
á  las  partes  de  don  Francisco  Laguiola  y  don  Tomas  de  Sala- 
lar,  ú  otro  cualquiera  que  por  cesión  ó  transferencia  de  los 
sosodichos  pretemlan  tener  derecho  ó  acción  en  las  intereses 
de  dichas  minas,  y  que  todos  se  declaren  (como  los  declaro) 
par  excluidos  totalmente  dedí^^  compañía  y  dependenda, 
y  eonsecuentemente  de  la  obligación  de  este  negocio  é  infic- 
ieses y  de  sus  beneficios,  respecto  de  haber  altado  en  todo  y 
por  todo  al  cumplimiento^idó'lliaiflBafitnras.  de  concordia  díi 
dicha  compañía  ,.oloiglw  ^  ,Sa£iid  Gómez ,  y  á 

la  general  del  asíeoÉl  1^' y  fl^ecialmente 
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á  la  obligación  pardculnr  que  (segregacíos  Je  dicha  unión  y 
concorjla  <lc  compañía)  contrataron  después  con  don  Cines 
Pérez  de  Meca,  Ponce  de  Leou ,  del  conseje»  de  inquisición, 
y  gol>ernador  del  de  tni  Real  hacienda  y  sus  tribunales,  & 
quien  nombré  por  juez  conservador  y  privativo  de  dichas 
minas  »  y  por  las  demás  razones  que  sobre  cate  caso  se  coa- 
sideran. 

Que,  para  evitar  fes  ccntroversiai ,  pleitos  y  cuestiones 
que  sobre  esta  miteria  puede  fomentar  el  ánimo  de  los  que 
asi  se  exchiyeren,  he  de  mindar,  como  mjiido,  que  sobre  di- 
cha dc|jendencia  á  alguno  de  los  dichos  don  Francis(t>  La- 
guiola,  don  Tomás  de  Salazar  ni  á  otro  que  por  cualqnler 
xazon  pretenda  6  pretender  pueda  acción  u  derecho  en  esta 
de|>endencia,  por  ningún  caso,  durante  dichas  fábricas  de 
mina^,  antes  ni  después,  m  en  tiempo  alguno  perpetuarnea- 
te  no  se  íes  admita  ningún  pedinaento,  reclamación ,  apela- 
ción, ni  suplica  que  mire  á  pretensión  de  restitución»  ni 
otra  que  con  ningún  pretesto  pretendan  introducir  sobre 
este  negocio  ni  cosa  i  el  aneja  ni  dependiente;  respecto  de  que 
la  menor  demanda,  pretensión  ó  súplica  que  se  les  admitiere 
en  cualquH*ra  tiemijo  que  fuere,  causaria  al  dicho  Rafael  GcH 
inez  una  general  jierturljacion  en  el  crédito,  y  desmayo  en 
el  ánimo,  y  se  frustraría  el  buen  corriente  de  esta  niatma¿ 
y  solo  podría  resultar  que,  por  atender  ¿  la  defensa  de  dichas 
demandas,  faltase  á  la  asistencia  de  sus  operaciones  y  bene- 
ficio de  diclkis  minas,  deque  Tedundarian  aún  mayores  in- 
convenientes que  los  que  liasta  ahora  se  han  ex peri menta ilo, 
y  ima  absohita  confusión  en  la  ii^lea  que  se  aplica  para  la 
perfección  y  logro  *de  este  iiegocio,  Y  que  el  dct-reto  que  ya 
expiiliere  sobre  este  particular  se  publique  en  mi  consejo 
de  hacienda,  para  que  sea  notorio,  y  se  ejecute  asi  invioU- 
lilemente. 

Que  los  gastos  que  pareciere  halisr  hecho  don  Francisca 
Laguiola  por  sí  y  por  don  Tomás  de  Salazar  en  el  l^^eneficio 
de  dichas  mtnis  íle  Guadalcanal,  los  han  de  justificar  en  for- 
ma ante  el  dicho  clon  Cines  Pérez  de  Meca,  y  los  que  asi 
justifK^Liren  haber  hecho  legítimos^  y  halierlos  convertido 
(mediante  dicha  justificación  y  liquidación  que  ha  de  a  pro* 
Uir  el  dicho  gobernador  de  oii  real  haciesidu),  se  los  h 
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pagar  el  didM>BáfiEiel-Goima&  al  dkfao  doa'  Ftanriaco  Xdgniá' 
^eo  tros  pla206  y  pagas  iguaka^corríeiitcs ideada  en  am 
ioi  cada  uña,  que  ae  han  de  coatar  desde  eL  d&a-  que  sa  W 
ijietea  loa  despachos  süfidentes,  y  mi  ^eal  oédula  de  nicr- 
^  y^&cultad^coipo  en- d  dídio su  memorial  ae  ezpiai^ 
pitra,  d  benefido  de  las  dichas  mkia%  y  se  dedarfltte&_pQr  es- 
duidos  de  la  dependencia  de  ellas  á  los  dichos  don  Fíanos^ 
aO'Laguiola-  y  doa>Tom&sde  Salasai^  y  á*  ocroe cuaks^pñ^ 
ca.^^que  en'  este  negpcio  derecho  preteodieren. 
.    ,Quek>quetocaáilos  tnesocUTos  quede.sapme  eed¡¿ 
f^áeoe  «adidos  d'didid'Ba&d  Goma  én  firaorcfe  dkATo» 
jg^'d^^laaar,  ppr  escritora  que  otorgó  ea«GuadalcanaIpor 
piyo  dddidib año  pasado  de.nml.sdscientDa  ochenta  y  ¿ste^ 
y  raúfiró  en  esta  Corte  por  diciembre  de  didio  año,  siendo 
¿9  la.fsony^iienda  dd  dicho  don  Tom&a  d  obtenerlaa  y  awH 
tenerlas»  aegun  sé  copresaen-didia  escritura  de  oeaiony  y  oUi« 
gándose  nuévameilte  á  hacer  dicha  manutencicm  ocm  la  pun- 
tualidad,  y  prontitud  que  se  requiere,  sin  defecto  alguno,  le 
conviene  y  conforma  el  dicho  Rafael  Gómez  en  que,  por  Jo 
que  toca  á  dicha  cesión ,  no  te  excluya  al  dicho  don  Tomái 
de  Salaacar,  y  se  contenta  se  mantenga  en  día  a^un  y  como 
el  dicho  Ra&el  Gómez  se  la  tiene  otorgada  y  oedida  ón  al- 
teración ni  innovadon  alguna. 

Que  para  mayor  claridad  de  este  negocio  y  evitar  dadaf 
en  su  inteligencia,  he  de  mandar  (como  mando)  despachar, 
y  que  se  despache  mi  Real  cédula  de  merced  de  dichas  míoas 
en  favor  del  dicho  don  Rafael  Gómez,  únicamente  coa  (s* 
cnltad  en  forma  para  su  beneficio,  derogando  absolutamente^ 
como  derogo,  la  que  di  para  dicho  efecto  i  favor  de  don 
Juan  Luis  Ladrón  de  Guevara. 

Que  todos  lofl  capítulos,  calidades  y  condiciones  qoe  per 
el  dicho  Rafael  Gómez  y  su  compañía  de  minas  hasta  ahora 
se  han  pedido ,  pactado  y  ¿apitülado-  según  y  oomo  se  expre- 
san por  los  memoriales  que  en  esta  razoo  puderon  en  niii 
Beales  manos,  y  dieron  en  el  dicho  mi  consejo  de  hadeodSf 
dn  excepción  alguna  los  ciento  para  en  cuanto  á  los  drmas 
partícipes  que  en  ellos  se  mencionaban ,  y  para  otros  qoe  en 
•o  derecho  por  cnafesquiera  razón  sucedíer  pretendan  tener 
no  en  dichas  minas»  y  lo  confirmo  soio  al  dicbo  Ba£swl 


I 


ADÍCIOK.  69 1 

Gómez  in  nominatim^  y  únicamente  en  su  cabeza  y  ea  este 
nuevo  asiento  se  los  concedo  con  todas  las  circunstanciaa  y 
requisitoi  que  antecedentemente  las  tenía ,  tanto  en  cuanto 
á  preeminencias,  libertades  y  exenciones,  corao  al  término 
de  situación  del  mineral,  su  forma  de  señalamiento  de  esta- 
cas y  labores,  privilegios  de  jurisdicción,  facultad  de  armas 
y  todas  las  demás  cosas  que  en  ellos  se  especifican,  con  la 
tntsma  ampliación  que  de  presente  se  lo  concedo,  y  todos 
los  requisitíjs  que  para  la  mejor  inteligencia  de  todos  ellos  se 
necesitare,  y  unos  y  otros  es  mi  voluntad  y  mando  se  inser- 
ten á  la  letra  en  mi  Real  cédula  de  merced  y  facultad  de  di- 
chas minas,  que  se  le  ha  de  dar  al  dicho  Rafael  Gk>mez  pa- 
ra la  reedificiacion  ,  desagües  y  l>eneficio  de  ellas. 

Que  en  dicha  mi  Real  cédula  de  merced  y  facultad  se 
La  de  especificar  (como  mando  se  es{>ecifique)  que  en  caso 
que,  por  misericordia  de  Dios,  en  los  desagües,  limpias,  y 
rompimientos  que  se  fueren  haciendo  se  hallaren  algunos 
metales  cortados  en  corpa  ó  beneficiados  en  cualquiera  esta- 
do que  sea,  y  estén,  le  han  de  tocar  y  pertenecer  al  dicho 
Rafael  Gómez  como  suyos  propios,  y  como  tales  ha  de  po- 
der usar  de  ellos,  y  de  los  demás  que  descubriere  en  vetas  y 
guias  del  mineral,  y  por  su  disposición  se  cortaren  ,  hacien- 
do de  todos  el  registro  según  ordenanzas^  y  en  ^pecial  ea 
conformidad  de  las  de  Indias,  sus  estilos  y  costumbres* 

Que  para  mantenerse  en  la  paz  y  concordia  que  negocio 
de  tan  graves  consecuencias  requiere  ,  resguardo  y  auxilio 
del  dicho  Rafael  Gómez,  y  de  todos  lod  demás  dependientes 
en  dichas  minas,  y  jjara  que  mantenga  la  autoridad  y  éxito 
de  su  JLirisdiccioo  con  la  eficacia  que  se  requiere  para  su 
conservación,  el  gobernador  de  mi  Real  hacienda,  como 
juez  conservador  general  y  privativo  por  Mi  nombrado  pa- 
ra dichas  minas,  ha  de  dar  y  despchar  (como  mando  dé  y 
despache)  titulo  de  juez  subdelegado,  con  toda  la  amplia- 
ción de  jurisdicion  que  se  requiera  y  sea  necesario  en  favor 
de  la  persona  que  tuviere  por  conveniente,  y  la  dicha  sub» 
delegación  la  he  de  aprobar  (como  la  aprobaré)  para  que  en 

1^     n  conformidad,  á  mayor  abunda míf^nto,  se  le  despache  €&* 
mia   de  aprobación    y   ratifiíacion   con    plena  facultad 
u  mayor  consistencia  ,  autoridad  y  pronta  ejecución  de 
87: 
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6^^ 
lM'árdctiei.<|ut  te  te  dkreo  por  ú  gcbarútéat  de  ni 
jo  de>  faadeiiila.^  como  para  él  lecum  de  loe^  urceaia 
oaete  ofirecieren  en  duhs»  minas,  oofiádenuido  (como  eoiH 
eidero)  wr  esta  la  esmeíal  basa  en  qoe  coottiie  la  quietad^ 
hmn  goUerno,  y  oorrlebte  dierdicho  ndoeraL  t    ^  j  • 

'!!  Qoe«  por  coanio  el  fñasrpreciise  y  óonánue*»^  que  • 
itBqmtreea  i  dichas  iBÍaa»*(paTa  sqgoiir  d  toeeiBble''GDrso  ck 
los  desagües  cemunes  y  limpias)  es  la  porisioii  decides  d» 
Imey  eo.  pelo,  y  éstas  se  hallan  muy  escasae  en  los  logutci 
de  eii 'eontomo ,  y  pera,  as^war  lasque  para  didioefeca» 
séI»nrioesitan,  ysoiO'tener  clítfeeimo  die  acudir  á  las  ciads" 
des  de  Llerráa,  Serilla,  Córdoba  y  Ecija,  que  son  las  asi 
cercana»^  y  éstas  tíeneo  lais  corambres  de  camicerias  los 
furnias:  de  cnrtVdcMres  en  arrendamiento,  y  na  se  permiie 
que  otras  personas  icomnren  ni  saquen  algunas  de  días,  be 
dejnandav,eomonBiiM,Be  le  despache  cédufai  nña  en  fer- 
ina al  dicho.  Ra£sieV  Gómez ,  para  que  en  dichas  dodadcs  ú 
•citra  cualesquier  pairte  que  corra  esta  costumbre,  se  le  den 
las  corambres  que  necesitare  at  mismo  precio  que  dkbot 
gremios  las- tuvieren  ajustadas,  sin  alteración  ni  repugnancis, 
y  que  el  dicho  Rafael  Gómez  prefiera  á  todos  en  cualquiera 
tiempo  que  las  pida  y  necesitare  de  filas ,  por  ser  d  didio 

género  de  corambre  fresca  et  que  se  tiene  experimeotado 
ser  la  mas  suficiente  para  dichos  desagües  y  limpias. 
'  Que,  respecta  de  ser  la  prevención  de  mas  consecuenda  j 
en  la  que  coniste  la  reedificación  fábricas,  y  seguridad  de 
dichas  minas  la  pronta  providencia  de  maderas,  y  que, 
aunque  muchas  veces  están  cortadas  en  tos  montes,  se  dede» 
nen  y  hacen  falta  por  defecto  de  carreterías ,  y  lo  mismo 
sucede  para  conducir  el  trigo,  y  cebada,  y  otros  víveres  á  Ésil- 
ta  de  bagages,  hede  mondar,  como  mando,  se  le  despache 
cédula  mía  en  toda  forma  al  dicho  Rafael  Gómez  para  que 
•por  sí  ó  por  medio  de  sus  factores  para  dicho  efecto  puedan 
embargar  las  carretas  y  bagages  que  neceñtaren  para  dicboi 
efisctos,  y  demás  avios  de  dichas  minas ,  adonde  los  fadlareo, 
y  obligarles  á  hacer  dichas  conducciones,  pagándoles  sus  por- 
pes  justos  y  razonables 

i    ;  Qué,  en  conódenacion  de  los  grandes  gastos  que  para  d 
*Tio  de  dichas  minas  y  su  continua^  prosecución  y  providen» 
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eb  se  requieren  cíe  medios  prontos ,  y  que  el  dicho  Rafael 
Gómez  para  asegurarlos  necesita  valerse  de  personas  de  foda 
wn  eatísíiiccion ,  para  que  le  ayuden  con  ellos  á  su  mayor  se- 
guritlad,  le  he  de  conceder^  como  le  concedo,  permiso  y  fa- 
cultad expresa  para  que  pueda  adinirir  y  recihlr  en  su  com- 
pañía ha«^ta  seissugetos,  los  que  Lien  visto  le  fueren,  parti- 
cipándolos en  los  intereses  de  dieíias  minas  en  la  porción, 
parte,  ó  partes  qtie  fuere  de  sn  conveniencia ,  con  las  cali- 
dades y  condiciones  que  para  la  segundad  y  mayor  resguar- 
do de  diclios  sus  compañeros  convenga  ,  los  cuales  que  asi 
admitiere,  eligiere  y  purticipare,  como  un  agente  que  ha  de 
Domlirar  y  tener  en  esta- Gorfe  para  correr  con  sus  negocios 
y  de[^>cndencias  tocantes  a  dichas  minas  persona  de  su  satis- 
facción y  inteligencia  ,  y  los  factores  que  para  la  solicitud  y 
prevención  de  dichas  providencias  y  avios  se  le  ofrecieren^ 
ha  de  ser  de  sn  obligación  declararlos  ante  el  dicho  mi  con- 
té jo  de  hacienda  ,  y  aju^oljar  y  ratificar  sus  admisiones  y 
Donihramlentos  coa  las  mi?mas  exencioies,  preeminencias) 
y  lihcrtades  que  le  tenia  concedidas  (y  de  nuevo  le  concedo, 
al  ílicho  Rafael  Gomef  sin  limitación  alguna;  y  en  esta 
conformidad,  admitidos  y  nomhradcs  que  sean,  se  lea  ha 
de  despachar  (como  mando  se  les  de?pa(he)  cédula  mía  de 
aprobación  y  facultad  de  dichas  preeminencias ,  respecto  que 
ademas  de  ^r  lo  diclio  llano,  regular  y  arreglado  á  mis 
ordenanzas  y  privilegios  generales  de  minas ,  y  que  por  elloe 
lio  se  limitan  personas  para  dichos  efectos,  no  obstante^  me- 
diante la  particular  concesión  mia,  y  especificrtcion  de  mi 
Real  facultad  se  asegurarán  y  esfoi*7arárt  kts  ánimos  de  mu- 
chas personas  de  caudal  y  consecuencia,  para  ayudar  con  su» 
MStenciad,  eríéditosy  medios  al  fomento  y  a^io  de  este  negocio. 

Que,  respecto  de  que  en  el  sitio  de  dichas  minas  de  Gua- 
daicanal  tiene  el  dicho  Rafael  Gómez  catatbs  dos  minas  de 
cobre,  que  están  enrayadas  por  mano  del  dicho  Fr.  Diegd  , 
de  Herrera ,  con  ley  de  plata ,  y  que  el  ánimo  del  dicho  Ba- 
fael  Goinez  es  seguirlas  y  beneficiarlas  para  el  efecto  que  mas 
conveniente  fr  4  mi  §er vicio;  y  considera udo  los  grandcfl 
"'liles  que  ifc  ""  bichos  metales  se  pnec?en  seguir  en  « 

71  reim  el  dicho  Rafael  Gómez,  como  leal  1 

*auOi  o  el  mayor  aumento  que  pueda;  tf 
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tmsuio,  á  mayor  abundamiento  y  servicio  mió,  hace  re^stro 
de  una  mina  de  dicho  metal  de  cobre  dHiy  fino  que  ha  des* 
cubierto  y  reconocido  en  término  de  la  Fuente  del  Maestre^ 
inmediato  al  de  Zafra,  cata  antigua  en  la  dehesa  de  la  Ala- 
meda, en  la  suerte  que  llaman  de  las  Minas,  respecto  de  ha- 
ber traido  sus  metales  á  esta  corte  y  haberlos  ensayado  el  di* 
cho  Fr.  Diego  de  Herrera ,  y  hallarlos  de  fineza  y  calidad 
muy  suficiente;  y  pCM*que  el  dicho  Rafael  Gomes  eslá  en  in- 
triigencia  de  que  de  la  dicha  mina  y  su  sitio  se  podrán  sa- 
car metales  de  dicho  género  en  abundancia ,  discurriendo  en 
su  cateo  ,  rompimiento  y  labores  con  toda  eficacia .  y  aplica- 
ción; y  para  que  esto  se  pueda  hacer  sin  controversus  ni 
embarazo  alguno ,  he  de  mandar  y  mando  se  despache  cédu« 
la  mia  en  forma  expresa  sobre  este  particular  en  favor  del  di- 
cho Rafael  Gómez ,  con  (acuitad  de  poder  beneficiar  dicha 
mina ,  y  las  que  en  un  cuarto  de  legua  en  su  contorno  se 
hallaren  suficientes  por  cateo  nuevo  que  hiciere,  ó  sobre  al- 
guno antiguo  que  bien  visto  le  fuere  en  diclio  término ,  man- 
dando, como  mando,  á  las  justicias  de  su  jurisdicción,  no 
se  lo  impidan  ni  embaracen ,  ni  consientan  que  otro  en  di- 
cho término  le  interrumpa  con  rompimiento  alguno  con  nin-> 
gun  pretesto,  y  en  el  beneficio  de  dicha  mina  que  en  dicho 
sitio  registra  y  va  mencionado  trabajare ,  y  que  se  le  guar- 
den para  en  cuanto  á  esto  todas  las  preeminencias  que  tiene 
capituladas  y  capitula ,  y  le  están  concedidas  y  concedieren 
sobre  dicha  mina  de  Guadalcanal. 

Todo  lo  cual  que  dicho  es ,  contenido  en  este  asiento ,  so 
concertó  y  capituló  con  el  dicho  Rafael  Gómez  oomo  aqui 
va  expresado;  y  asi  mando  se  guarde,  cumpla  y  ejecuie  ior* 
violablemente ,  sin  que  por  ninguna  causa  se  pueda  ir  ni  ve- 
nir contra  ello,  ni  pretender  cosa  en  contrario ,  sin  embargo 
de  cualesquier  leyes,  pragmática s«sanciones ,  de  cualquier 
calidad  que  sean,  que  haya  ó  pueda  haber  en-  contrario;  las 
cuales,  para  en  este  caso  y  por  esta  sola  vez ,  dispenso  y  1» 
abrogo  y  derogo ,  dejándolas  en  su  fuerza  y  vigor  para  en  lo 
de  mas  adelante ;  y  prometo  por  nü  fe  y  palabra  Real  que  se 
guardará  y  cumplirá  de  mi  parte  ,  ^■^/y^  m^  ni 

parte  de  ello  baya  innoyaóon,  htc  m 

lüdcl  dicho  RafiíelGomeií  lan 
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cual  mandé  dar  y  di  el  presente  asiento  firmado  de  mi  ma- 
o.  y  refrendado  de  mi  secretario  infrascrito,  de  que  «e  ha  de 
ornar  razón  en  los  libros  de  mi  contaduría  mayor  de  ciien-* 
tas  f>or  los  contadores  mayores  que  la  tienen  de  mi  Real  ha- 
cienda ,  y  los  de  rentas  y  quitaciones,  á   cuyos  librcís  están 
gregarios  los    de    minas  ,  despachándole    en    todos   los   di- 
chos libros  dentro  de  dos  meses  de  la  fecha  del ;  y  no  se  ha- 
ciendo y  cumpliendo  asi ,  se  cobrarán  del  dicho  Ratael  Go- 
|nez  y  í^us  lúenes  doscientos  ducados  de  pena.  Feclia  en  Buen- 
Retiro,  á  veinte  y  dos  de  noviembre  de  mil  seiscientos  ochen'* 

ta  y  ocho  años, Yo  el  Key.  — 1  Por  mandado  del  Rey 

nuestro  Señor Don  Ignacio  Bautista  de  Rivas. 

Tomaron  la  razón  del  aliento  Crinado  de  S.  M.  ^  escrito  en 
las  siete  hojas  antes  désta ,  los  contadores  de  rentas  y  c|uitacio^ 
ijes  á  cuyos  libros  ettnn  aprcpadoa  los  de  minas  del  reino,  co- 
mo ]x>r  él  se  manda.  En  Madrid  ,  á  primero  de  diciembre  de 
mil  seiscientos  ochenta  y  ocho.  •!>  .  4  !«iW> 

24  de  diciembre  de  1688.  En  Madrid,  á  veinte  y  cua- 
tro de  diciembre  de  mil  seiscientos  ochenta  y  ocho,  se  despa- 
cio una  Real  cédula  liaciendo  merceci  á  don  Rafael  Gómez  , 
de  las  minas  de  Guadalranal ,  con  las  facultades  y  preeminen- 
cias que  anteriormente  estaban  concedidas  á  la  compañía  que 
tenia  formada  para  el  beneficio  y  desagüe  de  aquellas,  res- 
pecto á  c[ue  se  obligaba  á  verificarlo  por  sí  solo;  pues  con 

^  motivo  de  algunas  controversias  de  cuentas  que  ocurrieron 
entre  los  intereeadoe.  qnedó  dcéamparatlo  el  mineral ;  á  cuyo 
efecto  presentó  un  asiento  con  varias  condiciones,  que  se  sir— 

\  vio  aprobar  S.  M.  eri  veinte  y  ctatro  de  octubre  del  mismo 
año;  y,  en  virtud  de  la  aprobación,  otorgó  h  competente  es- 
crimra  de  obligación  en  once  de  noviembre  siguiente,  de- 
biendo pagar  á  P.  M,  el  quinto  de  toda  la  plata  que  sacare 
de  las  dichas  minas;  y  de  los  demás  metales  que  en  ellas  des- 
cubriere^ y  hallare  y  beneficiare,  los  derechoe  que  ic  cor* 
r^ponden  según  Reales  ordenanzas.  iá 

Eüi   de  diciembre  de  1688.     En  Madrid,  á  treinta  y  ur 
diciembre  de  mil  seiscientos  ochenta  y  ocho,  se  despach; 
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aprobando  el  nombramiehto  hedió  por  ¿on  Rafad  Gomef ,  á 
cuyo  cargo  estaba  el  beaéñcío  y  desagüe  de  las  minas  de  Gua« 
dalcanal,  en  don  Marcos  González  de  Gamarra,  de  agente  ge* 
neral  de  dichas  minas  y  sus  dependientes  en  esta  corte;  y  man* 
daba  S.  M.  se  ^  guardasen  los  mismos  privilegios  y  exen« 
clones  que  estaban  oonoedidas  al. don  RábieL  Otra  aprobancki 
la  escritura  de  venta  y  traspaso  que  había  otorgada  éste  en  la 
ciudad  de  Cádiz  el  primero  de  mayo  del  susodicho  año,  en 
favor  de  don  Bernardo  Iríarte,  vecino  de  la  expresada  cindad, 
de  una  porción  y  .parte  véinteicuatrena  de  los  intereses  da 
dichas  minas;  y  otra  aplróbando  también  el  nombramiento  que 
el  dicho  don  Rafabl  habia^liecho  de  factor  ^neral  de  aquellas 
minas  en  Domingo  de  Usarte ,  -vecino  de  la  viUade  G^a. 

• .  17  de  enero  de  1:689.  '  En  Madrid  ^  á  diez  y  siete  de  ene- 
ro de  mU  seiscientos  ocheríta.y  ímieVe.»  se  despachó  una  Real 
cédula  ,  cometida  al  gobernador  del  consejo  de  hacienda,  pa« 
ra  que,  cohk)  juez  conservador  y  privativo  de  las  minas  de 
Guadalcanal  ,  diese  los  despáchob  necesarios  de  todas  las  gra« 
cias  concedidasen  favor  de  la.  compañía  formada  para  el. de* 
sagüe  y.  beneficio  de  aquelb  mina «  eh  .£iVor«  de  don  Rabd 
Gómez,  eb  virtud  del  nuevo  asiento  que  había  otorgado  con 
la  Real  hacienda,  para  seguir  él  údicamente  en  d  referido  be* 
neficio,  mediante  i  que  quedaron  exduidos,  por  un  Real  de« 
creto,  los  demás  interesados  de  dicha  cómpaaia,  derog^adose 
todos  los  privilegios  en  cuanto  á  dichos  participen  9  y^juepu* 
diese  dicho  don  Rafael  usar  de  todaslas  preeminencias,  tan- 
to en  cuanto  al  término  de>  sitoacioaidd  mineraU  .forma  de 
•eoalamiento  de  estacas  y*laboi*esv  privile^ot  de  juriscliecioQ^ 
como  facultad  dt  armas,  y  todab  las  demás  que  «UBriormenf 
4e  quedan  referidas. 

.    é^  de  febrero  dó  í6tig.    £n  Bueh-^RettOj^iá'VwhlíijyTid^ 

de  febrero  de  mil  seiscientos  ochenta  :ji  I 

Real  cédula,  por  la  cual  se  sirviió-SL^ 

de  venta  y  traspaso  de  una  veintei 

la  mina  dé  Guadalcanal,  qfae  d 

del  mismo  año,  en  fafvof'idiiidi 

fiíd  Gómez »  á  cuyai 
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referida  mina ,  y  mandaba  S,  M.  ec  le  guardasen  los  privile- 
gios  y    exenciones  que  estaban   coocedidai   al  dicho  don 
Bafael 

1 1  de  setiembre  de  i68g.  En  Madrid ,  á  once  de  setiem- 
bre de  mil  seiscientos  ochenta  y  nueve,  se  despachó  «una  Real 
eédüla  ,  á  petición  de  don  Rafael  Gómez,  encargado  del  be- 
neficio y  desagüe  de  la  referida  mina  de  Guadalcanal ,  para 
que  todas  las  carreterías,  bagajes  y  acémilas  que  se  ocuparen 
en  la  conducción  de  géneros  y  otras  cosas  necesarias  para  la 
labor  de  ókliü  mina  pudiesen  llevar  bandera  con  las  armai 
de  S.  ftL 


ao  de  setiembre  de  1689.  En  Madrid,  á  veinte  de  se- 
tiembre fie  mil  seiscientos  ochenta  y  nueve ,  se  despacharon, 
á  petición  de  don  ILifael  Gómez,  dos  Reales  cédulas  :  una 
para  que  ni  las  justicias  ordinarias  de  Guadal  canal,  ni  de  otras 
cualesquier  ciudades,  \nllas  y  lugares,  pusiesen  imjiediraento 
en  que  lodos  los  bueyes  y  ganados  que  se  ocuparen  cu  el  be- 
neficio de  las  minas  de  dicha  villa  pudiesen  pastar  é  mvcc*i 
nar  en  la  parte  ó  partes  que  mas  cómodo  les  fuere  ;  y  yen- 
do de  camino  hacer  el  tránsito  ó  tránsitos  donde  hallaren  su 
mejor  conveniencia  en  cualquiera  dehesa  y  jurifitliccion,  sin 
ponerles  embaraxo  alguno  ,  respecto  de  que  ,  según  las  orde- 
nanzas Reales,  donde  quiera  que  se  hallasen,  gozaban  el  fue* 
ro  y  libertad  de  vecinos :  y  la  otra  para  que  todos  los  bastía 
mentos  y  demás  cosas  que  se  compraren  en  cualquiera  parte 
para  el  avío  y  gasto  de  dichas  minas  se  pudiesen  -sacar  y  lle- 
var á  ellas ,  y  gastarse  en  su  asiento  libres  de  todos  derechos, 
portazgos  y  contribuciones. 

B>  19  de  octubre  de  1689,  En  Madrid,  i  dici  y  nueve 
Bde  octubre  de  mil  seiscientos  ochenta  y  nuete^  se  despacha- 
Vffon ,  á  petición  de  don  Rafael  Gómez,  las  tres  Reales  cédu- 
las siguientes:  uua  aprobando  la  escritura  de  vema,  donación 
traspaso  que  otorgó  en  la  ciudad  de  Se\illa  á  diez  y  siete 
Je  febrero  del  mi^ümo  año,  á  favor  de  don  Antonio  de  Almar^ 
y  Tejada,  de  la  dozava  parte  de  todo  el  fruto  é  interés  que 
tuviese  en  el  beneficio  y  desagüé  de  las  fivVv\?K'*  ^  CÍNaa^¿L- 
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lOQÍo  Nioolela,  vecioo  dd  Paerto  de  Santa  Marfa»  de  Ig  1 

nato  y  odiava  parte  de  dichos  interetes;  y  otra  aprobando 
atMWJhrámkintD  jqne  fcafiia  KfedKfdé  iimK^^fBmmAdi^^q^ 
latJliimaa  -  cb  ^  Femando  Büftttéé^iy-^^^áiwámlm 
mmidkhM'm  lea  goardanaí  >ka  miinioii jirrilifi^ry  p^tn^T 
■anñat  queieMbaii  cbncedidaaál  don  Bafiíd. 

iii  I»  4e  duiméreJk.  1689^  ^  En  Madrid^é  dn  7 


da  nül  aArieniBajodhenta  y  ini0ie».'!e&¡lab  da 
SL  M.  aprobando  la  escritora  que  don  Rafiíel  Goaici;  <*■§& 
en  veinte  y  dos  de  marzo  de  dicho  año,  en  &vor  de  don  Ba>- 
■afdotlriaite,  de  Ja'aéxttí  pule  dd  bencfido  ^w»  padicn  le- 
^rilaríe  ea  d  desagüe  da  k  BMiade  GnadaV^unlIu  • 

r..  17  de  marzo  de  i69ol>  En  Madrid»  á  dies  y  dele  ds 
inarso  de  mil  seiscientos  noventa ,  se  despacharon  dos  Bedes 
cédulas,  á  petición  de  don  Rafael  Gómez,  por  las  cniales  apRH 
baba  S.  M.  las  escritora!  otorgadas  en  £ivor  de  don  Ibdn» 
Dnldercq  de  una  parte  veinte  y  cuatrava  del  interés  qoe  re- 
soltase á  dicho  don  Ba&d  en  el  desagüe  y  beneficio  de  la 
nana  de  Guadalcanal;  y  la  otorgada  en  doce  de  febitro  del 
dicho  año  de  la  sexta  parte  del  todo  en  &vor  de  don  Cristo- 
bdide  Olivares  y  don  Francisco  Olivares  Barana,  sobijo^ 
véeiribs  ambos  de  Ifi  ciudad  de  Mérida>  y  mandaba  S.  IL 
ae  lep  guardasen  las  mismas  preenunencias  y  eicociopta  que 
estaban  concedidas  al  don  Ra&eL 


17  de  marzo  de  1690.  En  Madrid^  á  dies  y  siete  de 
marzo  de  mil  seiscientos  noventa ,  cédula  de  S.  M.  para  que 
ri  corregidor  del  Puerto  deSánta  Haría  recogiese  una  prori* 
aion  de  emplazaikiento,  despachada  por  d  consejo  de  hacieii- 
da,  para  traer  á  él  tinos  autos  de  una  demanda  de  manvedís 
que  Blas  de  Sagredo  puso  á  don  Antonio  Niooleta ,  eomptñe» 
so  de  don  Rafad  Gomes,  én  el  desagüe  y  benefioo  de  Js  auna 
de  Giiadalcanal ;  y  que  todo  se  renndese  d  anbdtkgsdo  dd 
tt  conservador  de  Aa,á  quien  pcivaávanfcntiaaátcspoD^ 
OOQOciimieatKi.  >  -     .  ú  ;»  1 
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^Ti^  de  mayo  de  1690.  En  Buen-Rctlro  ,  á  íYiez  y  nncve 
ele  mayo  de  mil  seiscientos  noventa ,  cétiub  de  S.  M*  concc-^ 
diendo  licencia  á  don  Rafael  Gómez  para  que  pudiese  intro- 
ducir por  cualesquiera  puertos  de  estos  reinos  (jue  confina- 
sen con  los  de  Portugal,  iijíres  de  derechos,  doscientos  escla- 
vos negros  que  había  comprado  para  que  trat>a jasen  en  lai 
minas  de  Guadalcaoat ,  en  cuyo  beneficio  9c  hallaba  enten- 
diendo. 


í 


4  de  marzo  de  169a,  En  Madrid,  á  cuatro  de  marzo  de 
mil  seiscientos  noventa  y  dos,  se  tomó  asiento  con  don  Fer- 
nando Calata  y  ud  ,  caballero  del  orden  de  Santiago,  sobre  en- 
cargarse de  proveer  para  el  sustento  de  la  gente  que  asistía 
al  beneficio  de  las  minas  de  Gnadalcanal ,  de  cien  mil  ra-* 
ciones  de  bastimentos^  dos  mil  fanegas  de  cebfida  ,  mil  car- 
gas ordinarias  de  paja,  quinientas  arrobas  de  aceite  y  siete 
niil  doscientos  reales  vellón  por  tiempo  de  un  ano,  que  ha- 
bla empezado  á  correr  en  el  dia  de  Ceniza  de  aquel  año ,  y 
cumplirla  la  víspera  de  otro  tal  dia  del  de  mil  seiscientos  no- 
venta y  tres,  abonándole  por  cada  ración  cincuenta  y  cinco 
mará veiUs,  seis  reales  j)or  cada  fanega  de  cebada,  por  cad^ 
carga  de  paja  ocho  reales;  y  por  cada  arroba  de  aceite  diez  y 
ticte  reales  ,  concediéndole  varias  exenciones  de  derechos  ,  y 
afianzando  por  su  parte  y  por  la  Real  hacienda  la  seguridad 
y  cumplimiento  del  contrato.  En  once  de  niarzo  del  mismo 
año  9C  tomó  la  razón  por  loe  contadores  de  rentas  y  reía- 
cionea. 

29  rfe  mayo  de  1692,  En  Madrid,  á  veinte  y  nueve 
de  mayo  de  mil  seiscientos  noventa  y  dos,  se  dio  comisión  & 
don  Alonso  del  Castillo  Rueda  para  que  fuese  juez  superin- 
tendente de  las  minas  antiguas  de  Gnadalcanal  ,  en  cuya  ree* 
dificacion,  desagüe  y  beneficio  se  hallaba  entendiendo  don 
Rafael  Gómez. 


6  de  junio  de  1693.  En  Madrid,  á  seis  de  junio  de 
HiU  seiscientos  noventa  y  dos ,  se  despachó  una  Real  cédula 
mandando  á  las  justicias  ordinarias  de  las  ciudades  de  Sevi- 
lla ,  Córdoba,  Ecija  y  Llerena  ,  y  las'  de  li  villa  de  G\iaáA- 
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canal  y  otras  cualésquier  de  eatoe  relnoe ,  que  tiempre  que 
(aeien  requerklaa  por  parte  de  don  Alonso  del  Castillo  en 
aolicitod  de  píeles  de  buey  para  los^  desagües  y  demás  cosas 
moesañas  en  las  aunas  de  Guadalcanal ,  hiciesen  que,  sin  re- 
ptiígoancia  alguna  ni  alteración  de  precios ,  se  las  vendiesen^ 
piSefinendo  las  personas  que  de  su  orden  fueren  á  comprar- 
las k  todas  las  demás ,  aimque  fiaesen  los  mismos  gremios  de 
curtidores ,  los  que ,  por  costumbre  antigua  ,  las  comprar 
ban  para  si,  sin  dejarlas  sacar  fuera  á  otras  personas. 

.  %  de  noviembre  de  1692^..  En  S.  Lorenzo,  á  dos  de  no- 
3FÍembre  de  mil  seiscientos  noventa  y  dos,  se  despachó  una 
]Real  cédula  apcobando  e).  nombramiento  que  había  becho  el 
gaberaadop  der  consejp  de  hacienda  en  don  Marcos  González 
de  Gamarra  para  que  conánuase  en  la  agencia  general  de 
las  minas  de  Guadalcanal  y  sus  dependientes  en  la  corte;  y 
mandó. S.  H.  se  le  guardasen  los  mismos  privilegios  y  exen- 
ciones qiie  le  estaban  concedidas. 

"  S  de  mayo  de  1693:  En  Madrid,  á  cinco  de  mayo  de 
Áil  seiscientos  noventa  y  tres,  se  dio  comisión  á  don  Baltasar 
dé  Monloya  para  que  fuese  juez  superintendente  de  las  mi->» 
nas  antiguas  de  Guadalcanal,  sn  desagüe  y  reedificación. 

:,  iS  de  mayo  de  1693.  ■  En  Madrid  ,  á  trece  de  mayo  de 
inil  seiscientos  noventa  y  tres ,  se  tomó  asiento  con  don  Fer- 
Dando  Calatayud  sobre  proveer  pra  sustento  de  la  gente  y 
caballerías  que  se  ocupaban  en  la  labor  de  las  minas  deGuar 
dalcanal  de  cincuenta  mil  raciones  de  bastimentos ,  á  sesenta 
.y.  tres  maravedís  cada; una;  mil  fanegas  de  cebada  á  ocho  rea- 
lces y  medio;  quinieqtas  cargas  de  paja  á  igual  precio;  dosr 
.cientas  cincuenta  arrobas  de  aceite  á  diez  y  siete  reales ;  y  seis 
.cuentos ,  ciento  veinte  mil  maravedís,  todo  por  áempo  de  seis 
,qoc^^  contados. desde  primero  de  abril  hasta  fin  de  sedembrc 
del  dicho  año ,  con  las  mismas  exenciones  y  seguridades  qcfe 
el  celebrado  en  cuatro  de  marzo  de  mil  seiscientos  noventa  y 
dos;  del  cual  se, tomó-  razón  por  los  contadores  de  rentas  en 
tres  de  julio  de  mil  seiscientos  noveota  y  tres. 

...  aS  de  abril  de  i695.[  &i  JIa<^^    *  Tfl^te  y  cinco  de 
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bril  de  mil  seiscientos  noventa  y  cinco  se  ajustó  un  anetito  con 
M  Alonso  Leal  de  Cáerres,  á  cuyo  cargo  estaban  los  miUoiiei 
Extremadura  y  las  alcabalas  y  cientos  de  yerbas  del  Campo 
[de  Calatrava»  Alcántara  y  k  Serena,  «obre  proveer  ciento 
iTeinte  mil  reales  vellón  para  las  asistencias  y  desaglie  de  U 
^mina  de  Guadalcanal;  del  cual  se  tomó  razón  jx)r  I03  conta- 
dores de  rentas  y  relaciones  en  primero  de  junio  del  mis* 
SDO  ana 


I 


t 
I 


3i  de  marzo  de  1696.  En  Madrid,  á  treinta  y  uno  de 
marzo  de  mil  seiscientos  noventa  y  seis,  se  dio  una  Real  cé- 
dula á  favor  de  don  Rafael  Gómez  para  que  prosiguiese  el 
CKirriente  desagüe  y  bene6cio  de  las  minas  de  Guadalcanal ,  en 
conformidad  del  asiento  ajustado  con  él  co  veinte  y  dos  de 
noviembre  de  mil  seiscientos  ochenta  y  ocho,  y  de  la  roer* 
ced  que  de  ellas  le  estaba  hecha,  la  cual  revalidaba  S.  liíL 
ateniliendo  á  que  se  encargaba  por  si  solo  del  referido  l)cne- 
ficio  5  por  cuauto  los  partícipes  que  con  él  tenían  forma- 
da compañía  se  babian  retirado  y  no  habían  cuidado  de 
la  manutención  de  las  minas;  y  respecto  á  que  el  dicho  don 
Rafael  fué  puesto  preso  de  orden  del  juez  de  minas  hasta 
que  hiciese  pago  de  lo  qne  estaba  debiendo  á  Lorenzo  Gon* 
2alez  ,  vecino  del  Barco  de  Avila  ,  de  lo  que  dio  fiacK 
zas  con  arreglo  á  ki  ley  de  Toledo,  mandaba  S,  M.  se  le  des- 
embargasen los  bienes  y  alhajas  que  se  le  embargaron  cuan^ 
do  fue  puesto  en  prisión ,  y  se  le  entregasen  las  dichas  mi- 
nas, sus  fábricas,  pertrechos,  avíos,  y  demás  gracias  que 
antes  le  estaban  concedidas  ,  para  que  contmuase  en  la  labcr 
y  beneficio  de  ellas^  ^  jj 

7  de  abril  de  1696.  En  Madrid  ,  á  siete  de  abril  de 
mil  seiscientos  novaita  y  seis,  se  dio  comisión  para  que  don 
Sebastian  de  Cotes  y  la  Cárcel  fuese  juez  conservador  de  las 
XDÍnas  de  Guadalcanal ,  ent  cuyo  beneficio  se  hallaba  enten* 
adiendo  de  nuevo  don  Rafael  Gómez* 

a5  de  agosto  de  1696,  En  Madrid  ,  á  veinte  y  fres  de 
agosto  de  mil  seiscientos  noventa  y  seis,  orden  del  gobernador 
del  consejo  de  hacienda  mandando  que,  del  diaeicsb  ¿siV^^ 
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ocf  tres  ifarfcs  ocld'^leiofarra  geiiAd ,'  y  «íbob:  luter  vcucioii 
doJo0X3OiicadoreB  lk4aTanxi ,  'ee  entregasen •á4PikiicÍ9co  Xi- 
a^o  y  JPnncísoo'MaiMcA  Carrasco  vm^te'y  -seié'mit  odiCH 
cáentos  noventa  y  cuatto  maravedís  que  se  Íes  restaban  de 
jdrnales  qpe  devengaron  en  el  tiempo  que  halnan  estado  tra- 
hi^n^ío^éii'  las  miñaste  la  Vftk-  de  Güadálcanal,  'Segun  dos 
eerñficaÍQiiones'dadas  en  doce  de  maio  de  láil'seiscientofir  no- 
venta y  cinco,  y  diez  y  nueve  de  julio  de  mil  seiscienfeoe  no- 
venta y  seis,  por  don  Pedro  Navarro,  contador  de  dichas  Rea* 
les  fiibncas. 
f      : 

1%  de  abril  de  1698.  En  Madñd.,  á  doce  de  abril  de 
ttiil  smscientos' noventa  y  ocho^  ee  despadbó  una  Real  cMti- 
k  para  que  4  don  Diego  de  la  Frontera  y  Mesa ,  arquero  de 
Rencas  Reales  y  millones  de  Badajoz,  se  le  hiciesen  buenos 
ñn  cuento ,  setecientos  cincuenta  y  tres  mil  doscientos  vein-* 
te  y  cinco'  maravedís  /  qué  koíbla  entregado  |^ra  asistencia 
de  la  mii^a  de  Guadalcanal ,  por  orden  de  don  Bartolomé  de 
Espejo  y  Gisneros ,  gobernador  del  consejo  de  hacienda. 

6  de  junio  de  1699.  En  Madrid,  á  seis  de  junio  de  mil 
'Seiscientos  fiovenla  y  nueve ,  «e  dio.  comisión  á  don  Manuel 
tile  Arce  y  Astete  para  cpie  Tuese  juez  conslervador  de  la  mi- 
na de  Guadalcanaí  i^^eñ  cuyo  desagüe  y  beftefieío  se  hallaba 
entendiendo  don  Raíael  Gomes. 


Cbrtifigaciox.  ' 

Don  Tomás  González,  presbítero,  del  gremio  y  claustro 
át  k^  Real. Universidad  de  Salamanca,  Individuo  cMrespon- 
diente  de  la  Real  Academia  de  la  Historu,  Dignidad  de  Maes- 
trescuelas de  la  santa  iglesia  de*Plasénda,  Caballero  de  núme- 
ro pensionado  de  la  Real  y  distinguida  orden  Española  de 
Garlos  Tercero.  Juez  Auditor  aapenMiiuerario  del  nibunal  de 
la  Rota  de  la  Nunciator»  ^•á^*^**»'«sios  reinoe,  del  con- 
aojo  de  S.  M.  6ic.^:X  üniot  oooietudoa 
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tú  H^  itffxtíñó  Tolumen  de  ia  noticur  luistórica  docmnen 
tada  de  las  minas  de  Guadakranal,  impresos  desde  el  folio  3 
hasta  el  702 ,  cencueréan  á  h  letra ,  y  los  extractos  resu! 
tan  fielmente  de  lo»  registros,  cartas  y  demás  papeles  qv 
sé  citan  encada  nuQ  de  cUps.  Madyid^  i^^dc  jBOcro  de  x  83  ir» 
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ABüNDAirCIlL   T  RIQUEZAl  DEL  METAL  EH  LAS  HtlAS 

DB  GUADALCAHAL  T  AGREGADAS.  AvUm  del  MUd«  4t 

ellai  ctt  principiof  J«4gqi,|fl,  f?  ^ft  40    20.  2i  j  22..  — &f 

hcion  dd  prodaclo  de  fuodicionef  tf  nedUdos  da  1S8S  ,  AL  9I 

Decadencia,  fol.  94,  164, 192  y  254. 

Kelacion  del  total  producto  hasta  9  de  noTienibre  de  15SJ, 
fol.  109. 

Ídem  desde  24  de  octubre  liasta  7  de  novienibre  de  1565 ,  fo- 
lio 109.  Id.  en  principios  de  1564  ,  foL  120  y  121.  Id.  ,  foL  ifi5  jr 
sig.  167  y  sig. 

Información  sobre  los  metales  que  babia  en  los  pozos  y  cor* 
rales  de  las  minas  en  mayo  de  1565 ,  fol.  169  y  sig. 
Producto  desde  4  de  febrero  basta  30  de  abril  de  1565 ,  fol.  172» 
Id.  basta  30  de  junio,  fol.  173.  Id.  hasta  primero  de  setiembre,  íh. 
ítem  hasta  20  de  octubre  ,  fol.  174.  Id.  hasta  22  de  diciemlrre, 
fol.  175, 

Que  se  había  adelgazado  el  metal  en  la  mineta  de  la  Gran 
Compaña  ,  fol.  225  ;  pero  se  continuaban  las  labores  coa  feria 
por  Francisco  Blanco ,  ib. 

Estado  de  la  mina  Rica  de  Guadalcanal  en  fin  del  ano  de  1568, 
fol.  230  al  246. 

Que  seguía  la  disminución  de  la  vena  ;  pero  qne  se  baeian  di- 
ligencias en  un  cerrillo  que  estaba  i  aquel  cabo  del  Talle,  fo* 
lio  254.  Se  propone  que  los  terreros  y  desechos  se  den  á  benefi* 
ciar  á  particulares  ,  fol.  254. 

Que  se  babia  abierto  uo  pozo  nucTO,  y  que  el  del  cerríDo  prt- 
sentaba  muestras  de  metal ,  fol  264. 
Producto  de  metales  en  setiembre  de  1569 ,  fol.  264. 
Que  se  habia  mudado  la  dirección  del  arroyo  que  pasaba  por 
la  ftbrica»  fol.   276;  y  pareciao  nuestras  excelentes  de  ae- 
tal,  ib. 
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'se  podU  arentiirar  un  juicio  tcritiltiftQte  soLrc  si  con- 
f  Tendría  abaodoaar  \is  míojs  de  Guadatcaual,  íol.  277.  Que  da- 
ban mu  es  tras  muy  prúsperus  los  pozos  ,  ib.  j 

Kolícía  del  híillazgo  dñ  la  vcua  Rica,  íoL  278  y  5)g. 

Que  te  tba  QumetiUQda  el  meUl  p  foL  280;  y  Un  rico  <¡u«  ni- 
dié  se  acord.)ba  hüborlc(¡TÍ»lo  Ul ,  ÍqL  2SL 

Que  se  liabían  sacado  899  arrobas  de  metal  rico ,  fol.  2S6. 

Que  el  puevamente  descubierto  reta,  áe  ley  de  cienti»  sesentü 
tre^  marcos  por  quiuLal  j  foL  287* 

Que  la  caja  llevaba  citalro  palmos  de  ancho  ,  y  de  li«rgo  cuatro 
y  ciuco  estados,  siendo  el  mas  rico  que  se  babíii  sacado,  foL  291 
y  síg. 

Se  dispuso  jbacer  una  ImnbrerA  ó  respiradero  ,  por4juc  el  mis 
mo  va\m  ahogaba  ú  Lo»  tiiihajad(H'e&  y  les  mataba  los  candileSi  le«^ 
Hiendo  que  ti' ahajar  en  camisa  ,  y  los  flamencos  encuerofi ,  fo- 
lio  291  y  sig.  ,  cavando  Iqú  de  aUajo  para  arriba  ^  y  los  de  arriba 
para   ab;ijo  j    foL  292» 

Gr^iudes  e^pcran^as  de  riqueza»  y  como  debij^a  canltauariO 
las  labores  .  íol  293  ,  295  y  sig. 

£1  contador  Zarate  recibe  informaciones^  de  las  cuales  resul- 
ta que  se  habla  puerto  todo  el  cuidado  y  diligencia  necesaria 
pira  sacar  el  metal;  pero  que  auu  se  podría  haber  hecho  mas» 
fol.  291  y  sig. 

Que  era  preciso  proveer  de  mas  guardas  ;  pero  que  trabaja- 
dores y  plomeros  hibiü  suíloíentes  ,  foL  295  y  fttg* 

El  metal  ntieyaroente  düscubíeito  era  de  la  calidad  del  del 
pozo  Eico ,  foL  293. 

Que   debía  continuara  la  Tena  de  la  Gran  Compaña»  fa 
lio  2Í>9. 

Que   debía  seguirse  1n  vena  balluida  nuevamente  ,  porque  di 
,ba  grande*  especau^as  ;  y  que  eia  el  ducado  de  Lorcoa  con  se 
lo  hallar  un  hilo  ahondaban  y  proseguíajti  todo  lo  necesario,  r< 
lio  312.  . 

Relacton  circunstattciacla  del  estado  de  lai  minas  tjne  dió  A  gui- 
lla de  Zarate  al  señor  Bey  don  Felipe  11  ^  ful.   548.    Avisa  Us 
grandes  muestras  de  riqueza,   y  que  hi¿o  entrar   en  el  pozo  á 
•Coroelio  Sconpp,  ík  Ley  que  tuvo  el  quintal  de  metal,  fol.  ^49. 

Que  \u  plfita  aBuada  en  enero  de  lS7i  ascendían  9'¿>  ducadol, 
foh  559  ;  yrun  restoha  que  «piuar «  ib.  t 

Estado  de  Ja  mina  ,   y  eiecsiva  dureza  del  melal ,  fol.  565  y 
366.    8e   encarga  á    los  oBciales    la  vigÜancia  y  cuidado,    fe 
.lio  366. 

Granífes  esperanzas  de  encontrar  metal  segua  dicho  de  loi 
capataces,   foL  569* 

Que  se  abrió  el  poso  respiradero  en  la  mtoeta  Rica  ,  foh  569; 
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j  ^oe  bfcicroa  enlrar  á  Bboco  y  i  'otros,  calata  ees,  fol.  370. 

DedAracioa  curiosa  j  circoiislaaciadoiqu*  bisa  Fraocisco 
Blanco  de  la  graariqnexa  f{ae  presentaba  la. nue?a  mioeta,  fo« 
lio  371  á  375. 

ExistencJa  de  plata  de  las  mioas  es-  setCembre  ¿fe  1571 ,  fo* 
lio  379 ;  j  raion  de  U  ennada  ¿  SerüláW'octttbre  del  mismo 
año,  ibi  '.■..•••  .'I'  .    •  ' 

Qu*  se  babi»  becba  oiro  ommIO' y  se  did'  con  metal  rico, 
foL  5^0  :  r  que  en  la  mineta  baja  se  deseiibrfan  diet  y  ocbo 
pies  de  aietal ,  ib.  Rasen  del  que  se  sacó  en  marzo  y  mayo 
de  1571 .  foL  5dL  Plata  remitid  ¿Setilla  ,  ib.£3tado  del  pozo 
BUCTO  que  se  abrió,  ib- 

IJeta  de  las  wnetas  r  poaor  eá  setiembre  de  1572',  plata 
renilida  á6eTÍNa«>  fÍMadieioncoexisteritet^,  fot.  389. 

Qae  no*  se  babia  vislo»  aietal  lao  rico  eit^lOTená  ,  fol.  397. 

RelaeíoB  del  capatas  Francisca.  Blanco  sobre  el  metal  áe%^ 
t'ibierto  en  1573  ,  foL  399 ,  400  y  40L  Conformidad,  de  los  ofi« 
otiles  4le  las  ninas  coa  esla  relación  ,  Ibl.  40L  "Que  tenian  reco- 
jJ^í  403  ducados»  ib.;  j  que  el  poio-sé^uía^  al  pai^cer ,  de 
mavor  nqueja «  fol.  402.  '  '      '  .. 

PUia  lina  procedula  de  las-  minas  dedo  5  de'barso-  tf  iO  de 
abril  de  1573  .  fol.  405^ 

PonJeran   la  riqucia  j  abundancia  de   la  nuoTa  mina ,  fo* 

lLo4»>k  '.■'■'.*'. 

A«  ¡sos  de  qne  el  metal  se  apnraba ,  Ibf.  4á5.  * 

Rjion  de  plata  remitida  á  Serilla  «  fol.  420. 

Nuevo  aríso  de  que  el  metal  seguía  apocitndosev  fol.  421. 

-  ítem  ^  que  el'  metal  se  acabd  del  todo  «  pero-que  se  ségu/a  Ja 
labor  ,  fol.  451 ;  y  que  eo  10  de  setiembre  de  1573  se  dio  en  un 
poco  de  metal  bueno  ,  ib. 

Que  én  übril  de  1574  se  eamroñ  á  Serilía  2130 mareos  de  plá» 
ta  ,  fol.  456^  '  » 

Que  seguía  la  Tena  sin  dar  meta?,  pero  debía  continuarse  la  la* 

~bor  ,  fol.  456."Qae  se  babía  bailado  ¿n'utiá  mliieia  un  poco  de 

metal  ;  ib.  ;  pero  qtie  en  otras  se  iba  sacando  metal  bueno  ,  ib. 

Escasea  de  metal  en  las  minas»  fol.  461. 

Qne  debía  continuarse  la*  labor,  pero  con  mus  largueza  qne 
-basta  entonces,  fol:  46Í  y  467i '  : 

Aviso  de  no  haber  novedad  algnnalde  métsT,  foL.  466. 

Hundimiento  del' poso  taneTO,  'fol.  474  ;'y  que  se  enviaba  i 
Francisco  Blanco  i  dar  cuenta  á  $.  M. ,  id. ,  aumentándose  con 
esto  el  coste  del  desagfle ,  ib. ;  y  que  se  continuaba  lo  que  se|>o« 
día  la  labor  de  1m  nmietas  ,  ib.     ' 

Que  ninguna  mina  del  Potosí  lení*  "'''''  entftaécia  comí)  la  de 
Gaadilcanai;  fol;«16.      '  1 1  ...i 
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ACÉHILA9.  Cimitsíott  i  CraaciBcoL  Blanco  pam  la  con^a  de  8 

acémilas ,  fol.  280,  /   ' 

Que  las  acémilas. estaban  tan  zaejas  que  no  podían  servirse  de 
ellas ,  fol.  >402  ,  461  y  463;.  y  que  se  iban' mu  riendo  •  fol.  466. 

Habiéndolas  llevado  á  la  feria  de  Zafra ,  no  se -vendió  .ningu- 
na ,  fol."  484."  ¡  .  .!    •       ••:••/  I.-      '» . 

Orden  para  ^ué  se  iréndíesen,  fol.  490. 
.     ■  .;  •.  :J   .^?-  .     ■!.       ■     • 
ADEMAS.  Se  compraé:toadei*aB^or. mayor rpara  -ellali  2  raion  de 
•u-coste,  fol.  9S..  i  .'  ": 

Se  prefieren  Jas idciencina  ^porque^no  se 'pttdr/én,:taB  pronto, 

fpi.  108.   ■  ■     .  • .      / .      ..  í-  ■.•■.;:."'.••.   r : /u 

Se    disculpan    los  oficiales  :die  'Iferi:  niales  .a demationoS;^  {»• 

]ió'2io.'  I.  ...-../  '.,■:.  i'ítT -..t  •      : -1  I  :■      .  •    •    ' 

Qnt'eran-mejor  ^ara  ias^entfaciones  laS:maderaa*conxorteza, 
fol.  214.  / 

JkFlIlAÜIOT^ES.  nUlae^fon  de  laa  del  anoide  1560,^1  fol  4S  á  B& 

Cómo  las  bacian  los  indios,  fol.  409.  j  -. j   -.  ': 

*hitÉ^^úi>'^'pmit^eanrbn  {lór  Aglíslia  detSotomtayor  y  losoficia- 
les  délas  minas  p^Va  ivíeriguar.  si -era  tnas  útil  la  afinación  del 
/Cebo^-al^olvillo  ,*ó  la  fundición  por  carbonilla  ^  fol.  433  á  436. 

Afirma  Sotomayor'la  mejoría  y  ventaja  deia.afibacidnpor  el 
"w^tébó  V  •foi:'442;-  • 

■  "  QWe  0va#éo8Íi  vtefá  y  salida  en  las  hiioas  ^  foL  |44S  y  452.1    .U 
Que  tean¡an'Yariaa.lierra8.patálundirleay-foli.'48S/     •         ;. 

AHONDAR  UAS  MINAS  TQuei^n  Alemania  abondan  laft  minas 
á  cieniONcineuenta^estados.y  aunque  b/iya  pocas  mu esft raí  de  ule* 
tal,  basU  encontrarlo  .^fob  3i8«.  52 1^333  >y?36'..;'  '.!  '  :  '. 
'  *Qt»e  ed  l^diaa  y.AlémaatA^gtestaria^AiUiaet&ofvtpdaiS^baoienda, 
y  aun  buscaria  prestado  por  abond«x>,iuia4nÍM«d^»CHbiiMa/^fo- 
lio  351. 
Que  ;8e' iban  «bondando  las  venas  /fob  460.      ' 

ALLOSNO.   (  Mina  ^e  )  Yide  ProduístQ  deUs  minasM  GutUÍ^U 

canal  jr  ^gff'g^^'  '*•    •:  1.»  »»•  . 

ALMADÉN  DE  LA  PLATA.  r(  MioAdff}  ,  ib.  ;  • 

ALMOOOVAR.  (  Minas  de  )  y  otras  del  Campo  de  Calatrava» 
.Relación  -de  su  estado «  foL^454íl55. 

ABACfiNA.  Uná^  poreiofi;de.vws||i(  4^1:  quf  -pa^eeid  pp  algujfoa 
.^.láa pocos  de4qohllei(:JníaaK:j4Maba(esv4ie|to.;40B)«nai«ajiia  J 
era  •depMIocho;,  U.  Sk.  .;r">:  ..! 
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aqaeUas  miiuif  ,  fol.  ÍOi  j  B¡g. 
Ordéa  sobre  1«  labor  dC» ofiioll» <iÉio».,:  ftL  i28. 
ídem  de  b  de  Pedro.  Candil  v  ^«a  üfimino  de  la 

''M;-*129.-    >'"ií"...  i',iij".:i;  ■•.•..; 

Disposiciones  para*  sn  labor  j  beneficio ,  foL  144  ^  14& 

ítem:  k  descabidria  por^1ieibai)ri»¿ Bfnital  y 
nneYamente  ,  Uamada  de  la  CasilTa  ,  Ibt  177  y  aig. 
*   8e  mandW^tf  R»drÍB<o.l.«caa yé^LdpeÑDias  ds M oréado^iefli» 
•en  á  reconocerla  »  foL  179.  Relación  que  envinrm  ,  ib.  j  sSf • 
<'i  'Ocdett' #»Lo¡pe-J>ias>de  ■yiendoi^ipwínfiMia»  de  nnoTO  sobra 
dicba  mina  ,  fol.  185.  Relación  qne  envió »  ib.  Se  flMuidé  ensajar, 
-IbL'iMffiMÉjres.iJbbilWyiVl^     :•-  :>ol    ::  . ' 

Relación  del  estado  de  las  minas  de  Ara  cena  ,  IbL  220  y  új^ 
'^  QneM  y^dvlbseá.^alar/aehre' él  Diado  de  beneficiarias^  fa- 
lio  228. 

Informan  los  oficiales  qne  se  podrían  dar  á  particnlares,  ía- 
IfO  2481;  f'Aéáüú  ifaar  pasaban  (alB  lante  :uaiba|jo- '^on  de  »cyw 
gana  servirían  en  Oran,  ibi     !      , 

Parecer  de  Lope  Diax  de  Mercad^  sobre  el  m»d»  de  bencícíar 
! .  los  metales  dé  Araeena  »  foL  250  ,  ZSi  y  252.         - 

Que  j  habiendo  hecho  ensayes,  correspondía  á  seis  mareos  por 
quintal ,  fol.  254. 

Se  mandó  cesar  en  la  labor  ,  y  se  formó  inventario  y  relacíoa 
de  lis  cosas  que  en  elfai  habia  por  Lope  Díaa  de  Mercado  ¿  coa 
el  parecer  del  mismo^  sobre  lo^  quo  debío.bacerfte  de-  ellas »  ío* 
lio  235  á  263. 

Asiento  tomado  con  Alonso  Criado  y  Gregorio  Rarragaa  sobra 
la  labor  de  los  posos  y  minas  viejas  de  Aracena ,  llamadas  de  los 
Azores  y  la  Naya^  fol.  S934  396.  Aprobación  de  S.  IL.id. 

Cobijado  de*  dichas  minas  (Véase  (Pro^octo^le  hs  mtuude 
Cuadálcéínai  y  mgreg^das,  };  < 

ARTÍFICES  ALEMANES.  Determina  la  serenfstma  Princesa  go- 
bernadora que  respecto  á  que  Juan  de  Slhemberg  hacía  poca 
/rato  en  las  minas «  se  le  liquidase  sn  haber  y  se  le  despachase, 
fol.  37.  No  supo  distinguir  eLmetal  que  tenia  marcajita ,  foL  39. 
Lista  de  operarios  alemanes,  y  sus  salarios  ,  fol.  45. 
Comelío  Sconop  celebra  asiento  para  beneficiar  los  desceba' 
de  las  tierras  y  metales ,  fol.  40.  Cuenta  de  gasto^  fol  75  y  fíf- 
Se  le  mandan  dar  quinientos  ducados  de  ayoda  de  coaU,  Ul  96, 
134  y  sig.  No  sabia  beneficiar  con  azogue,  foL  136.  Se  le  ceacede 
'    licencia  temporal,  foL  18S.  l>e^  en  su  lagar  tf  Pedro  Planes,  peiw 
"*  sena  hábil ,  ib.  Trata  de  sednc irlo» oficiales  iamencoa  ,  foL  223« 
Declara  sobre  el  esUdo  de  U  vena  rién ,  Ibl.  .S3i  tf  534^,  ^     • 
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-1  '  Maestre  ÜBiitz  ApU  lentr»  ú  servir  de  carpintero ,  fol  ái.  Que 
era  buen  arlífícé'^pem  de  genio  muj  fiero  ,•  fol.  i95  ';  y  que  no 
convenía  para  la  fábrica,  fol.  207.  Se  le  envió  á  llamar  expresa- 
mente ,  fol.  21o.  Vuelve  d  las  minas  mas  moderado  ,  fol.  214  ;  y 

-  que- era  precisopara  dirigir  el  ingenio. de  desaguar  las  minas,  fo- 

■■  lio  357  y  358. 

Que  Rodrigo  Luoas.no  entraba  en  los  posos  con  la  frecuencia 
conveniente  ,  fol.  110.  Que  los  alemanes  tenían  perdidas  las  mi- 

•>?sias  ,  ib.  Que  el  mismo  Lucas  roropióona  pared  en  el  Pozo  Rico 
que  babia  hecho  construir  Agustín  de  Zarate,  y  se  habían. inun- 

•   dado  los  pozos  ,  fol.. 120.  Que  cumpla  con  su  ofíciode  visitar  los 

^  pozos  ,  ademarlos  ,  ttc.  fol.  129. 

Excesiva  confianza  de  don. Francisco"  de  Mendoza  en  los  artí- 
fices alemanes ,  fol.  83. 

M£'  Claudio  Mayré  ,  imo  délos  capataces  ,  se  luga  rf  Portugal,  y 
babiéndole  apresado  ,  se  le  pregunta  en  el  tribunal  de  la  lnqni« 

*.  atcion  de  Llerena  por  el  estado  de  las  minos ,  fol.  78  y  •  79. 

ARTÍFICES DSPAÍ^OLES.  Obras  que  hicieron  en  las  casas  Rea- 
les de  Gnadaloanal ,  fol.  82  ,  83  y  84. 

Mosen  Antonio  Boteller  (  Véase  Azogue,  }  ítem  el  asiento 
que  hizo  pora  beneficiar  por  nuevo  método  los  desechos  délos 
terreros  de  Comelio  Sconop  ,  fol.  93  y  sig.  ,  103  y  sig.  lli  y 
sig.  Aviso  de  cómo  iba  en  sus  operaciones,  fol.  121  y  131. 
'  Hasta  qne  él*fue  á  Guadalcanal  no  se  sabia  alli  el  método  de 
sacar  la  plata  con  azogue  ,  foL  136l;  ni  en  estos  reinos  ,  fo- 
lio 139. 

Francisco  Blaneo.  Proponen  los  oficiales  qne  se  lé  llame,  por 
•n  gran  perici»y-  experiencia  ,  fol;  110  «  120 ,  132  y  192.  Decla- 
:  ración  que  biso,  ib  192;  Que  no  se  quedaría  en  la  fábrica  por  na- 
da de  este  mundo  ;  pero  se  le  pudo  reducir-,  fol.  206  y  207.  Que 
se  babia  vuelto  á  presentar  en  las  minas  ,  fol.  210.  Su  parecer 
sobre  ló  que  convendría  hacer  en  las  noioas  ,  fol.  212  ^213  y  214. 
Se  negó  i  servir,  y  se  marchó  i  su  casa,  foI.  '¡Ai,  Vuelve  de  nue- 
vo, y  cay¿  enfermo»  id.  Se  restableció,  y  habiendo  vuelto,  pon^ 
deran  los  oficiales  su  ventura  en  hallar  metal,  fol.  215.  • 

Relación  que  hizo  del  estado  de  las  miñas ,  fol.  215  y  sig.  De- 
claración que  hizo  manifestando  convenia  seguir  la  labor  de  Ja 
snina  de  Guadalcanal  por  las  buenas  señales  que  presentaba, 
fol.  247  f  248. 

Le  recomiendan  particularmente  los  oficiales  ,  fol.  280. 

Es  de  dictamen  ,  y  lo  mismo  los  demás  capataces  ,  de  que  de* 
kia  continuarse  la  labor  ,  fol.  164.  {  ■ 

Alonso  y  Hernán  Muffos  ,  y  Marcos  Domingues ,  afinadores. 
'Xosrocottieadaálosqfickles»  fol,  175.  '« 


^  lares  j  mMd^s  pabrcs .  i  dL 


EMPLEADOS.    Hcbdm  a«  lodos  fes 
qae  kabb  M  las  mims  n  fiBi^  AL  5S^3& . 
So  «a«adMM.M.98L 
Ordoo  sibni«l.MO«o  do^svoH 
boM.  i^ 

R«Mi  4o  los  oapUoSos  «oi«ÍM»pioo  ao  iSM  ,  AL  ilS  7  i«. 
.LosqooboVa«do^pod«for  k  ordeodoSdsoWfl  do  iSHi» 
ALI30ysif.l35j4S8: 


EHSATE8.    IMoSolSao,  AL  AtfSSr  dolosa 

o»  prwcipios  de  i565  ,  AL  itt.  Uoai  o»  i567  .  AL  108  7  ■«. 
He  los  terreros  do  las  odoas  do  Casalla  «tM.  226  j  IZt^ 
1>e  las  lasas  do  Fnodseo  Peros  de  Caules  ,  loL  5IÜ  j  S6L 
De  laaueuríca  eo  o»  jo  de  1571,  Al  575  ,  y  ^«o  1m^  ca- 

■aje  ^oe  eorrsipoodM^d  92  ■■rcoi  do  piala  loa  |ior  ^ñaial  A 

metal-piedra  .  foL  37f ,  576  j578. 

De  los  terreros ,  lamas  ,  escorias  ,  eobnzos  j  drirckoi  de  hs 

Bioas  de  GQadaJcaaal  hedios  por  David  Loeas  mm  prcscada  A 

los  oficiales  de  S.  M. .  foL  492  á  499. 

ESCLAVOS.  (  Yéaso  Negn^.  ) 

FUEXTESCA5T0S.   Miaadeeobre,  Al.  i». 

FVENTEOYEJÜNA  (Miaa  de  ).  Atíso  de  lo  ^m  WUacsnes- 
poodido  tfS.ll.,  Al  408  w  45S. 
Beneficio  de  U  plata  «¡ue  proec£ó  de  ello ,  lU.  i75. 
EsUdo  déla  aaioa  en  fio  de  tSfiS,  Al.  474. 
Cobrado  del  derecho  qne  cotí  espóndil  ¿  $•  IL.  (  Tóase  Fr^* 
dmcio  ék  Us  mumms  ág  Gmmdmiemmdx  ^grrpuims.  J 

FUNDICIONES.     Estado    en  qne  se  iMÜabasa  en  príocipios  dd 
aio  de  4561 ,  j prodoeto  de alÍM«  Al.  84. 

Ett  principios  dd  do  4565  ,  AL  468L  Eo  Aws  del  ousbm  aAb 
foL  471  T  475. 

Qoo  las  Andicionos  «o  principios  de  1571  exeediao  á  bs  pe» 
aadas    ALS52;  jr^neelLaaio  nutdá  Ga^ar  Loreuo,  bees 
afinador,  id. 
Qoo  no  se  podían  baeer  Andidonos  en  el  estfo  basU  d  «ss  dt 
uAL3^7j578:  jqne  sol 
i4e  «time,  AL  sai 
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ItéUcUii  de  loi  riindíeioQes  que  se  lifcteron  efi  \ñs  mínis  de 
S*  M.,  lénnino  de  Guadaicaiial  desde  el  ano  de  15G5  ha&U  ñatf 
de  i576  ;  y  p tomo-piala  que  procedió  de  elUS|  foL  581  á  592. 

OALAIIOZA.    Orden  sobréis  hbor  de  aquelU  mina  ,  foL  12$, 

GASTOS  DE  LAS  MINA^.  Razón  muy  especificada*  M.  109» 
Desde  1567  á  1S70  ,  fol.  195  ú  198. 

Ítem,  rol.  462, 

Ciirgo  de  msrnvedrs  á  Fríin  cisco  Rui 4  de  Anuncíbay »  deposi- 
tario de  ks  de  Gu;ida1canal  ,  para  los  gastos  de  élUs  y  las  de  6il 
comarca  ,  desde  25  de  diciembre  de  1559  á  15  de  igual  mes  de 
1552,  foL  503  ú  505. 

Cargo  y  dala  de  los  maravedís  que  recibid  y  se  Itbraron  ca 
dicbo  tesorero  pira  ifunl  eíecLo  de^^de  primero  de  julio  de  1563 
m  postrero  de  abrí!  de  1565  ,  tol.  505  á  508. 

ítem,  de  los  maravedís  recibidos  y  librados  en  el  tesorero  Ge* 
rdnimo  de  Annndbay  desde  28  de  junio  de  1S65  á  3i  de  agosto 
de  1576.  fol  509  á  522. 

Relación  de  los  maravedís  que  por  cédulii  de  S.  M  »c  libraroa 
en  Sevilla  al  mismo  Gerduimo  de  Antiucibay  para  los  gaalos  de 
Ja  fabrica  de  Us   minas  de  Gnadalcanal ,  foL  522  á  524. 

Cargo  al  mismo  tesorero  desde  áS  de  jiinío  de  1565  hasta  29 
de  enero  de  1576  ,  M.  521  á  530» 

Relación  que -enviií  Andrés  de  Tolosa  ,  mayordomo  de  las  mi- 
nas de  Guadulcanijl  ^  de  los  míiravcdís  que  dejaron  en  su  poder 
los  oficiales  de  ellas  ,  y  de  lo  que  procedió  de  la  d  es  fu  ii  dación 
de  los  bornos  y  otros  efectos  ;  y  los  gastos  hasta  ün  de  |uiíiy 
de  1578.  foL  ^^3  a  600. 

Gastos  de  tas  diclias  mínás  desde  17  de  agosto  de  1585  á  27  de 
octubre  de  1535  »  fol.  612  áSlh 

HERRAMIENTAS  Y  OTROS  ÜTENSIUOS,  Entrega  ^e  todoi 

Jui  efectos  á  Pedro  x^Iartin  del  Freyle  ,  foL  6ü7. 

HONDURA  DE  LOS  POZOS.  Don  Francisco  de  Mendoza  avísa 
que,  aunque  et  Po¿o  Rico  de  Guadalcatial  había  cffatfdo  de  dar 
metal  .  él  iusistíé  en  ahondarlo  y  volvió  á  darlo  ,  pK>r  lo  que  era 
de  opinión  que  se  siguiese  siempre  el  método  de  aUop^litr  loi 
|»o£OS  »    folio   59. 

ReUciou  del  espade  y  hondura  de  los  pozos  eo  abril  del  ano 
de  1560.  fol.  55. 

Relación  circun<itancí.ida  de  la  hondura  de  la  vena  rica  que  se 
descubrid  en  el  auo  de  1570.  fol  289.  2ííO »  296 »  300»  3q6,  309^ 
512.  313,  3i7.  3¿0,  522,  325,  327,  ll?,  331.  334  y  539. 
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BOENACHOS.    Mina  de  Bucar  en  aqael  lérmino  ,  foL  ÍML 
Su  prodacto  en  fin  de  1565  ,  foL  174. 
Colurado  del  derecho  que  correspondió  á  S.  IL,  foL  578  á  581. 

HORNOS  DE  FUNDICIÓN.  Relación  de  lof  qae  habla  en  Gsa- 
dalcanal ,   foL  45  j.  fig. 

Los  que  usaban  los  indios ,  foL  409» 

Que,  después  de  hechas  todas  las  fundiciones »  sería  precise 
desfundar  los  hornos ,  foL  489.  Que  los  desfundaron ,  foL  501. 

INGENIOS»  MÁQUINAS  T  OTROS  ARTEFACTOS.  Asiento 
con  Francisco  do  Ocampo »  reciño  Ubeda ,  para  hacer  dertos 
iDgeníos  en  las  bocas  de  los  posos  j  en  los  hornos  de  las  minas. 
foL58y59L 

Baltasar  Jimenei  se  obligó  á  hacer  un  ingenio  de  bierro  parí 
desaguar  los  pozos  9  foL  82. 

£n  la  declaración  del  plomero  Leonardo  Brun  es  de  notar  el 
uso  de  las  varillas  de  avellano  para  encontrar  el  metal  ^  fo- 
lio 319. 

Ingenio  de  triángulo  propuesto  por  Sotomayor,  foL  408.  Su  fi- 
gura »  fol.  411. 

Que  era  cosa  de  bárbaros  los  ingenios  j  labores  de  las  minas 
de  Indias  »  foL  450  ;  j  el  que  usaban  en  Guadalcanal  mas  ven- 
tajoso  que  el  de  triángulo ,  fol.  452. 

Que  se  quebró  la  cadena  del  ingenio  del  agnn  «  y  hubo  que  re- 
mediarla con  mucha  prisa  ,  foL  463. 

JABUGO  (  Mina  de  ).  Diligencias  practicadas  para  BÚ^er  de  qui 
clase  de  metal  era  ,  fol.  616  y  617« 

LABOR  T  BENEFICIO  DE  LAS  MINAS.  Mátodo  que  debía 
seguirse  en  la  labor  de  la  mina  de  Guadalcanal  después  que  se 
descubrió  la  Tena  rica  en  el  año  de  1570 ,  y  minetas  y  contra- 
minas que  podrían  abrirse,  por  las  grandes  esperansas  que 
aquella  presentaba  ,  foL  291  y  sig. 

LAMAS.  Asiento  tomado  con  Francisco  Perer  de  Canales  sobre 
el  aprovechamiento  de  las  de  Guadalcanal ,  fol.  342  á  347.  Apro- 
bación de  S.  M.  ,  foL  360  y  361. 

Que  eran  de  poco  provecho  las  que  quedaban  ,  fol.  462  ;  y 
que  podian  dárseles  á  los  fundidores  y  afinadores  que  las  solici- 
taban para  entretenerlos  ,  pues  si  se  marchaban  sería  dificil  re- 
«mirlos  ,  foL  463. ' 

MADRIDEJOS.    Miña  flíe  plomo  ím,  fol.  162. 
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MERCEDES  DE  MINAS.  Se  revocan  por  la  ordenanza  general, 
fol.  4  y  sig. 

BIETAL  GUIJEÑO  <}  DE  MARCAJITA.  El  que  pareció  en 
Aracena  no  lo  conoció  el  mismo  Sthemberg  ;  sin  embargo  era  dt 
provecho  y  fol.  39. 

METAL    SORDO  que  no  tenia  ley  alguna ,  fol.  222. 

METALES.  (  Géneros  de  )  fol.  409.  C^mo  deben  beneficiarse,  fo- 
lio 410,  411  y  412. 

Que  los  de  Guadalcanal  eran  muy  ricos  y  parificados,  fol.  413, 

MINAS  NUEVAS.  Asiento  tomado  con  Garci-Lopes  y  Anto* 
nio  Flores  ,  vecinos  de  Guadalcanal »  sobre  la  labor  de  una 
mina  nueva  de  plata  que  bailaron  en  término  da  aquella  vilUj 
y  dentro  de  la  legua  exceptuada  ,  fol.  397  á  399. 

Que  esta  mina  fue  cosa  de  aire  ,  y  ni  era  vena  ni  memoria  de 
ella  ,   fol.  404. 

Que,  para  animar  á  los  desctrbridores  de  minas  nuevas  ,  de- 
beria  S.  M.  dar  una  ley  y  pragmática  nias  larga  en  los  partido^, 
y  mas  breve  en  las  condiciones  ,  fol.  486* 

Asiento  que  se  tomó  con  Juan  Canales  de  Córdoba  sobre  la 
labor  y  beneficio  de  nueve  minas  de  plata,  situadas  en  varios 
puntos ,  foL  642  á  648. 

MINA  VIEJA  DE  GUADALCANAL.  Asiento  tomado  con  el 
doctor  Juanes  Jullius  sobre  el  beneficio  y  labor  de  las  minas  vie- 
jas de  Guadalcanal ,  foL  600  y  sig. 

Cédula  para  que  el  doctor  Simón  de  Meneses  y  consortes  pu- 
diesen beneficiar  la  mina  vieja  de  Guadalcanal ,  llamada  del  Mo- 
linillo ,  y  la  del  Cotorrillo  ,  fol.  648  tf  650. 

Asiento  con  Francisco  de  Silva  y  Acuña  parael  desagife  de 
la  mina  rica  de  Guadalcanal^  foL  652  á  656. 

Asiento  tomado  con  Juan  Jécome  Holzapffel  y  7uan  Cristóbal 
de  Heberlin  en  nombre  de  los  herederos  de  Marcos  y  Cristo- 
bal  Fúcar  ,  sobre  el  beneficio  ,  luboír ,  desagüe  .y  administra* 
cion    de  la  referida  mina  ,  foL  656  á  667. 

Permiso  á  Juan  Vázquez  Tamayo  y  consortiis  para  beneficiar 
una  mina  desierta  en  la  dehesa  del  Donad/o  ,  ¡léraaino  de  Gna- 
dalcanal,  foL  678; 

Real  cédula  mandando  á  las  justicias  ordinarias  de  la  dieba 
villa  practicasen  información  sobre  la  petición  de-  don  Rpdrigo 
Carreña  y  consorNs  para  benefitíar  una  mina:  en  k  cuesU  de 
la  Rinconada ,  foL  ib.  Se  le  concedió  permito*^ llu  ..  \         :  -^v, 
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Oira  Red  eitfdaU  para  qiM  U»  refimdM  ja<ticiM  na  ispidie- 
aea  á  Joan  ile  Losa  Baraona  y  dom  Joaéode  Saak  rpcMPCcr  k 
BDina  riea  aallgua  ám  Guadalcanal  coa  ol  bfcto  do  dcaagow 
la;ib¡d. 

Olra.  á.  favor  de  don  Juaa  IiOia  Ladrón  do  Gnerora  para  ai 
propio  efecto»  ib. 

Aliento  con  Rafael  Gomes  sobre  oí  desagOo  y  beneficie  dt 
la  mina  rica  anlSsna  ds  Gnadalcaaal ,  foL  685  469S. 

MONTE-RUBIO  (  Mina  de  ).  Eri^  dnpoee  pro9r«cbo  ,  IbL  í?5. 

IIEGR08  X  ESGLAYOS  PARA  LA  LABOR  DE  LAS  MIHIS. 
Se  mandan  comprar  en  la  feria  de  Zafra  diex  escloTOS  negros  «la- 
nados »  bnenos  nraxos  y  reetós »  loL  3&  ibesuhn  ol  bnen  trate 
^no  00  los  daba  al  foL  75. 

.    So  nónibró  para  cuidar  de  ellos  j  asistírloa  á  Gordnisao  Geo* 
saleí  de  la  Eipada  »  foL  82. 

Hago  Friaio  •  oriado  de  don  Franciseo  de  Mendosa»  Tce¿c 
dos  para  el  servicio  de  las   minas  ,    fol.   93. 

Relación  de*  los  que  había  en  principios  de.l56á  »  íeL  ii& 
Qae  se  les^cníde  ,  foL  14L 

Atiso  de  haber  parido  algunas  de  las  esdaTas  ,  fol  173. 
-    Venden  los  oficiales  dos  niñas  y  un  niño  ,  fol.  175. 

Arisan  que  estaban  muy  trabafados  y  cansados  ,  foL  465. 

Envían  nueva  relación  de  los  que  habia*,  y  sn  ocupación ,  ib* 
lio  484. 

Orden  para  que  se  Tendiesen  ,  fol.  490. 

Donación  de  cuatro  de   ellos,    dos  farones  y  des  hea^rai, 
fol.  500. 

OBRAS  T  EDIFICIOS.  Se  manda  construir  casa  para  la  vtcda- 
ría  .  foL  57,  58 ,  44,  82,  83  y  84. 

Se  compra  un  edificio  para  bodega  ,  fol.  9S. 

OPERACIONES  PARA  FUIfDlR  Y  AFINAR.  (  Véase  Fam^ 
dkumes  jr  afinmcioncs.  ) 

OPERARIOS  T  JORNALES.  Dictamen  de  don  Franciseo  de 
Mendosa  de  lo  que  debería  enmendarse  en  Gnadalcanal  rela- 
tivamente tf  ambos  puntos  ,  fol.  45  y  sig. 

Se  envía  nn  herrero  Titcaino  á  la  filbríca  .  fol.  3a 
Lista  de  operarios  y  jornales  en  el  año  de  1559,  foL  45, 
Se  modera  el  número  de  empleados  y  operarios  ,  v  sas  ior- 
Mldb  »  fol.  96  y  Mg.  ^ 

^"í"  í  ^^  •^  operarios  y  ens  jornales  en  prineipiea 
<^  »  M»  UR  f  eii|^ 
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Onlen  pjira  que  Se  despidiesen  lodos  loi  operarlos  .  foK  490. 
ReUclon  de  toilaf  las  personas  »  jornaleros  y  afinadores  que 
induvierou    en  las  mínns  de  GiiadalcnnA]    desde  17   de  agosto 
de  1585  basta  27  de  octubre  de  1585  ,  foL  608  á  612. 

ORDENANZAS  DE  LAS  MINAS.  Generales  para  tod^  la  Co- 
ronn  de  Casüiia,  rev^ocando  Ufi  mercedes  que  estaban  hechas^ 
é  incorporándolas  ea  el  Eeal  patrimonio  ,  con  factihad  de  des* 
cubrir  y  lí^biar  á  lodos  los  subditos  ,  eiíceplo  en  Guadatcaoa], 
Aracenn  ,   Cazatb  y  Gülarozo  ,  según  se  expresa  ,  íol.  4  al  11. 

Particulares  para  Giiadalcatial «  presentadas  por  el  veedor 
Pablo  de  Melgosa  ,   foL   21. 

Ítem  ,  por  don  Francisco  de  Mendoza  ,  foh  29  ,  31  y  síg« ,  fo- 
lio 81  y  »ig, 

OHO.  Ddcde  £ue]e  hallarse,  y  método  para  su  beneficio,  fo* 
lio  414. 

Autos  que  se  bicleron  en  avcriguacioa  de  uaa  mina  de  oro, 
foL  617  y  6iB. 

FLANOS  DE  LAS  MINAS.  Jmn  de  Oribuela  ,  pintor,  vecino 
de  Granada  ,  bÍ20  un  plano  de  ellas  en  un  lienzo  de  seis  varaSi 
5  se  colgó  ea  la  iglesia  para  el  uso  común  de  todos  los  opera- 
rlos ,  fol.  BL 

PLOMO.  (  Mioa  de  )  en  término  de  Berlan^a  ,  foL  i6i  j  i64. 
Í<L  en  Botija,  Tol.  161  Id.    en  Afadrídi:¡os  ,  fob  162. 

POZOS  D£  GUADALCANAL.  Belaciones  del  estado  de  ellos, 
(Véase   JIondurm  ^€  ios  Poxom*  ) 

PRODUCTO  DE  LAS  MINAS  DE  GUADALCANAL  Y  AGRE- 
GADAS. Plata  finn  que  procedió  de  las  de  Guadaicanaj  y  sf 
remilié  á  Sevilla  ,  desde  20  de  noviembre  de  1555  basta  20  de 
diciembre  de  i577  ,  fol.  531  hasta  559.  Total  producto  ,  foL  582. 

Cobrado  del  asiento  con  Francisco  Perex  de  Canales  »  fo- 
lio 559  á  568, 

Cobrado  del  derecho  que  correspondió  á  S.  M.  de  las  iti>* 
Has  de  Aztiaga  ,  La  Morera,  Alloino  .  Constantina,  Fuente* 
Ovejuna  ,  Monestcrio  ,  Araeena  ,  Zalamea  «  Almadén  de  Ja  PU« 
U  ,  y  CotorrilJo  ,  foL  568  á  578. 

Cobrado  del  derecho  que  perteneció  á  S.  M.  de  la  mina  tb 
mada  de  Alvaro  Ducar  ,  eu  el  término  de  Iltrnacbos ,  íoL  5' 
á  581. 

Kesumcn  general ,  fol.  583* 
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Produelo  dotdo  iS  do  Mliombr*  do  iSBS  á  V  im  octako 
dol575.fol.614y6i5. 

PROYIDEUGUS  PAEA  iOXVTAM:  Y  FÁTORBCER  U 
FÁBRICA  DE  LAS  MINAS  (  VéafO  Ord^mmmuu.  )  Qqo  ki 
pleiiot  «obro  U  portenenoío  do  miooi  eotro  loo  deoctthridorot  j 
}oi  tfmñ  toniaii  norcodot  no  oo  •Adloooii  mu  .«binuí  íboUbm  cm 
lot  ckanoilieríat  y  oiao  «a  ol  cobs^o^  do  oonUdarlo  ouyor,  b- 
lío-n-y-SIb.^      -.  V 

3é  Mofidoo  hooor  oeopioo  de  laitioniiloi  for  «My or .»  üoL  SflL 

So  BolÉbni  jilos -do  loo  minas  -olliooiicUdo  Alfbro  ,  fol.  ML 
•    Idom  ,  mayordoBM  á  Joas  Lopos  Ordofiot ,  foL  iS. 

.Dton  FroacMOO  ilo  BfendoaomoiubMi  ^ál  capito»  ingltff  Ai* 
oharCo  Gudal  para  «ervír  eu  latmíoat  do  Gnodaiconoi,  €iL  41. 

So  nombra  contador  á  Hmrtm  Lopes  de  Yeribar ,  fol.  57. 

So  forÍBBaluMi  4  por  parto  do  Juan  do  Xédlor  y  oltros  aloaa- 
noo  renuncia  en  favor  do  la  Real  hacienda  ,  do  cnalqniera 
derecho  que  pudíeton  tenor  ^  -  las  «oat  do  GandoIosBal,  fe* 
lio  59  y  s\g  ,  92  y  sig. 

Se  acopian  ademas  :  razan  de  su  'COSte,    fol.  95. 

Se  moderan  los  salarios  y  el  número  do  empleados  y  opera* 
ríos  ,  foL  96  y  97. 

Orden  general  sobre  él  modo  con  que  habían  do  usar  %n$  ofi« 
cios  los  empleados  ,  106  y  sig.  :   ítem  121. 

Que  en  Guadalcanal  no  se  exigiesen  derechos  no  acostumbra- 
dos de  los  géneros  necesarios  para  las  minas  ,  fol.  108. 

Se  nombra  tesorero  de  las  minas  i  Gerdnimo  de  Anuncibay 
por  fallecimienta  de  su  padre ,  fol   169. 

Ídem  ,  de  visíudor  de  las  minas  do  Guadalcanul  ,  Cazalla, 
Aracena  y  Galaroza  ,  rf  Sancho  de  Paz  ,  fol.  173.  Por  lo  que  re- 
sultó de  la  TÍsita  se  mandó  al  licenciado  Pedro  de  LlodÚo  ,  al- 
calde del  crimen  de  Granada,  que  fuese  á  Guadolcanal  á  hacer 
justicia  en  los  culpantes  ,  ibl.  176. 

Aviso  do  haber  fallecido  el  escribano '  de  las  minos  Pedro  de 
Paez  ,  ib. 

Se  compran  750  encinas  para  los  ingenios  y  ademaeiones ,  fo- 
lio 184. 

Real  cédula  para  poder  descubrir  minas  en  los  tdminos  do 
Guadalcanal,  Cazalla ,  Galaroza  y  Aracena  ,  fol.  265  á  268. 

Asiento  que  se  tomó  con  Alonso  Criado  sobro  descubrimíentf 
de  minas  en  virtud  de  dicha  cédula  ,  foK  269  é  275. 

Nombramiento  de  Capellán  á  Juan  Carrasco  ,  íbL  276. 

Orden  para  que  no  se  embargasen  las  recuas  quo  Utraboa 
provisiones  a'  la  fabrica  de  Guadalcanal  ,  fol.  276  y  277. 

NombcooiloiLto  do  Afustin  do  Zároto  para  quo  posóse  ol  ro- 


^l^onocicnteiito  de  U  vena  rica  que  ñueramente  se  bal>ia  descu- 
bierto en  Guadakanal  ,  ft»!«  2Si  á  285.  luterrogaloriof  é  infor- 
macioDCS  que  recibió  sobre  este  purliciilar  ,  fol.  285. 

Diligencias  que  practico  Agustin  de  Zarate  ,  en  las  cualeí 
convienen  todos  los  testigos  que  decUran  que  debe  continuar- 
se Ja  líibor  de  las  mitias  ,  foL  289  y  sig. 

Se  queffiQ  los  operarios  de  la  escasez  de  pan  ,  fo1«  503  «  505» 

508,  511  y  316. 

Dice  Hermán  Juan  ,  plomero  ¿n  las  minas,  que  debía  Tañarse 
*^1  método  que  tenían  para  trabajar  en  ellas ,  toh  528. 
^'     Manifiesta  Gerónimo  de  Aounclbay  cu  su  declaración  las  pro* 
'  \idcncias  que  deberían  tomarse  para  que  la  labor  le  hiciese  á 
•  toda  furia  ,  foK  536,  357  y  358. 

Que  debiii  providenciarse  que  Maestre  Hantz  residiese  en  las 
tniuas  de  Guadalcana]  ,  fol.  519  ;  y  traer  de  Yiscaya  las  cadenas 
para  el  ingenio  ,  foL  551. 

Que  era  preciso  aumentar  el  salarlo  al  médico  »  porque  babia 
muchos  eníeroios,  foL  551  y  552  ;  j  nombrar  otro  capellán,  fo- 
lio 552 

Que  bubo  necesidad  de  aumentar  los  guardas  para  las  fundi- 
ciones j  afinaciones  «  fol.  351  ;  y  nombraron  médico  al  licencia- 
*éo  Pai,fob  355  y  556, 

Piden  loa  ofídales  provisión  particular  para  buscar  pan  dondf 
lo  hubiese  ,  pues  de  lo  contrarío  se  despoblarían  las  minas,  fo- 
lio 563.  Se  les  remitió  ,  foL  3til, 

Que  despidieron  los  guardas  as!  que  se  acabd  la  fnndicioD,  fo- 
lio 368. 

£1  contador  Zarate  partid  de  las  rotnas  á  dar  cuenta  personal* 
mente  á  S.  M,  el  día  8  de  jubo  de  1571 »  fol.  579. 

Que  por  el  mal  eslado   de  las  acémilas  de  la    fiíbrica  litibo  qut 
%iilquilar  cuatro  cuballerías  para  las  fundiciones,  foL  581. 

Orden  para  que  no  cobrasen  los  oficiales  maravedís  algunos 
del  azogue  dado  á  Francisco  Perc4.de  Canales  para  beneficiar 
la  plata  ,  fol.  582. 

Se  determina  la  ordenanza  que  debían  observar  los  oficiales 
de  las  min*i«  de  Guadaleaoal  para  la  labor,  fábrica  y  admípisCra- 
cion  de  ellas ,  en  virtud  de  la  visita  que  bUo  ¿ancho  de  Pal,  fo« 
Uo5S2á588.      ' 

Avisan  el  fallecímtento  de  Juan   López  Odones  ,  mayordomo 
ée  las  mioíis  ,  fot.  589,  Que  el  ensayador  BobadíHa  se  hnbia  ir 
cbado  á  las  Indias,  ibid.;  y  tomaron  á  Cristóbal  Gulíerrea,  ^ 
oficial  ,   ib.  Que  Francisco  Pérez  de  Canales  se  fue   al  Rio 
Plata.  dej;)iido  en  su  lugar  para  seguir  el  asiento  il  Juan  at 
JO  ,  fol  390, 

£a  enero  de  1575  te  quejan  los  oficíales  qu^i  por  falta  de  di 
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neros,  no  se  habían  hecho  acoplos  de  lo  necesario  para  las  fundi- 
ciones ,  foL  597. 

Carta  ilc  Agustín  de  Sotomayor  sobre  el  orden  en  descubrir 
minas  ,  y  modo  de  beneficiarlas  ,  fol.  405  á  415. 

Noinbrainiculo  de  nia^'ordomo  de  las  minas  á  Andrés  de  Tolo- 
sa  ,  ful.  415.  Su  llegada  á  ellas  ,  fol.  420. 

Ídem  de  ensayador  de  las  minas  á  Cristob»!  Gutiérrez  «  fo- 
lio 431. 

Diligencias  practicadas  con  Sotomayor  sobre  el  modo  de  bene- 
ficiar las  minas,  y  parecer  de  los  oficiales  de  las  de  Guadalca- 
nal  para  averiguar  si  sería  de  masprovecho  la  afinación  del  cebo 
al  polvillo  f  como  je  usaba  en  Nueva-España  ,  ú  la  fundición  de 
carbonilla  ,  según  se  acostumbraba  en  aquelU  ^hacienda,  fe- 
lio  431  y  sig. 

Hequerimiento  hecho  por  dichos  oficiales  al  referido  Soto- 
mayor  para  que  no  se  ausentase  de  las  minas  hasta  hacer  nuevo 
ensaye  sobre  el  mismo  objeto,  fol   436  y  457. 

£scrito  que  presentó  Sotomayor,  fol.  438  Que  sacó  por  su  mé- 
todo de  30  arrobas  de  metal  i60  marcos  de  plata,  y  los  oficíales 
de  cuarenta  y  cinco,  209  ;  y  que ,  para  emparejar  con  él ,  debi^ 
run  sacar  210  marcos,  ful.  439  ,  40  y  42. 

Respuesta  de  los  oficiales  al  escrito  de  Soto  mayor,  fol.  445.  Pa 
recer  de  los  mismos  manifestando  que,  para  satisfacción  de  Soto- 
mayor  debia  hacerse  otiio  ensaye  ,  fol   451. 

Aviso  de  que  se  marchó  sin  verificarlo  ,  fol.  455. 
Que  sería  conveniente  dar  facultad  á  personas  particulares  pa- 
ra descubrir  y  beneficiar  minas  ,  aún  en  lo  exceptuado  j  fol.  455 
áiGO. 

Que  se  hizo   segundo   ensaye  con  Sotomayor  ,  y  salieron  24 
marcos  mas  por  el  método  qne  se  usaba  en  las  minas,  fol.  456. 
Que  se  mandase  ul  gobernador  del  priorato  de  san  Marcos  de 
León  destinase  á  las  minas  50'raoriscos,  poique  escaseaba  la  gen- 
te con  motivo  de  la  siega  y«,vendim¡a  ,  fol.  456. 

Real  cédula  para  que  en  los  oficios   de  rentas  hubiese  libros 
duplicados  para  sentar  los  registros  de  minas,  fol.  457. 

Aviso  de  que  la  fabrica  se  liailaba  desprovista  de  todos  los  ar- 
tículos necesarios  ,  fol.  460  y  46i. 

Se  nombra  médico  de  las  minas  al  licenciado  Andrada,  M,  if^L 

r^rta  de  los  oficiales  de  las  minas  noticiando  el  estado  en  que 

<»  tal  ...^v  M   461  á  465.  Muerte  del  contador  Yeribar,  fol   406. 

"av-g-gi  itf  Ve  libros  y  demás  de  su  oficio  á  su  hijo   Martin  de 

t -^«r     «      ^  <n«  se  necesitaba  nombrar  juez  de  las  minas, 

«inv  1  i«iiit  ««r^Ya  este  oficio  .  ib. 

.j     X     *«     iir.ii^  ai  couse¡r  de  S.  tf .  consuN 

iwtf  «k»  <4iift  -.vímc^amBmamm  «Cés  de  las  mi" 
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ñas  ,  en  atención  tf  la  poca  utilidad  que  ya  producían  ,  y  no  te- 
ner maravedís  algunos  para  soportar  los  gastos  iodispensableí 
tratando  de  continuarse  la  labor  ,  con  otras  particularidades  no- 
tables que  en  ella  se  refieren  ,  fol.  466  á  473. 

Nombramiento  de  contador  á  favor  de  Martin  de  Teribar ,  fo- 
lio 473. 

Traslado  de  la  carta  original  que  escribieron  los  oficiales  aTÍ- 
sando  que  se  babia  quebrado  el  ingenio  del  agua,  y  faundido  el 
pozo  de  la  Mínela  ,  imposibilitando  continuar  la  labor,  y  pidien- 
do á  S.  M.  determinase  con  brevedad  lo  que  debia  hacerse  de  to- 
dos los  efectos  de  aquella  fábrica  ,  cuyo  pormenor  se  manifiesta 
en  dicha  carta ,  fol.  475  i  479. 

Relaciona  inventorío  úe  todas  las  cosas  que  exUtian  en  las  mi- 
nas ,  y  su  valor  ,  fol.  479  á  485. 

Respuesta  dada  por  los  oficiales  délas  minase  una  carta  ¿e 
S.  M.  manifestando  cuanto  habian  practicado  para  la  venta  de  los 
efectos  que  existían -en  ellas  ^  otros  particulares,  fol.  484  á.488. 

Carta -orden  de  S.  M.  para  que«  después  de  acabado,  fundido  y 
afinado  cnanto  tenían  recogido,  hiciesen  los  oficiales  entrega  de 
todas  las  herramientas  y  pertrechos  á  Andrés  de  Tolosa ,  fol.  4^9 
y  490;  remitiendo  la  plata  á  la  casa  de  la  Contratación  de  las  In- 
dias en  Sevilla,  fol.  490;  y  S€  Yioiesen  á  dar  cuenta  á  la  corle, 
foL  491 

Avisan  la  muerte  de  Gerdnimo  de  Anuncibny  ,  tesorero  de 
las  minas,  fol.  502  ;  habiendo  declarado  en  su  testamento  que 
nada  debia  ¿  la  Real  hacienda  ,  ib.    - 

Que  al  mayordomo  Andrés  de  Tolosa  le  quedaba  beclio  cargo 
de  todo  lo  perteneciente  á  la  Real  hacienda,  fol.  502;  y  que  se  lo 
enviase  provisión  de  juez  de  las  minas  ,  id. 

Entrega  por  inventario  de  todas  las  cosas  y  efectos  que  había 
en  las  minas  de  Guadalcanaktf  Pedro  Alartin  del  Freyle,  fot.  6o7. 

Nombramiento  de  escribano  de  las  minas  4.  Juan  de  la  Colera^ 
fol.  619. 

Cédula  de  S.  M.  mandando  desacotar  y  desvedar  la  Ipgiia  qire 
estaba  vedada  en  las  minas  de  Guadalcanal ,  Caz^Iia^  Araccna 
y  Galaroza  ,  fol.  619  á  621. 

Se  nombra  visitador  de  las  mtiias  de  Guadalcanal  y  sus  rontor- 
nos  al  capitán  Diego  Gavilán  ,  fol.  622  ;  y  que  prurticnse  infur- 
macion  particular  y  exacta  de  lo  que  había  en  ellas ,  y  otros  por- 
menores, ib. 

Comisión  al  líceDciado  Coronel  para  que  informase  si  era  cier- 
ta la  malaversacion  que  había  hecho  de  In  hacienda  deS-  Al.  al 
administrador  Hernando  Dclgadülo.  fol.  622  y  61\ 

.Carta  á  Diego  Yañex »  veciao  de  .Guadalcanal .  4fiak4t  i^a»V^ 
11.  ^^ 
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viese  preTcaí<io  lo<2o  I^  acc«ari»  paca  nundo  se  presenUse  do& 
Gcróoiao  ¿€  Aw»mz  á  C9nt'jk'.i^r  el  beaeficio  r  U^r  de  Ut  mi- 
■as  de  aquella  villa  .  lá»L  623  j  621.  Q^e  da  asase  sas  de  dicLa 
comíiían  ,  re^pect»  i  qae  luisia  Uceada  ja  á  las  mous  dicho  don 
Cerón  lote  ,  foL  <:o4  r  Ó65. 

Refpijcsu  de  dsc  Geroc-mo  de  Ajanz  i  lo  qiie  el  reino  le  pre« 
gontó  acerca  de  las  aúas  de  estos  reiaoo  j  del  laelal  Degrülo  del 
Potosí  ,  fol.  626  a  636. 

Parecer  que  sobre  ello  dieroo  los  doctores  Fcrrnfino  j  Arias 
de  LoTola  ,  foL  636  a  612. 

Cooaisioa  i  doo  Laís  Chinno  de  Sala  zar  para  qoo  pasase  á  la 
▼illa  de  Guadalcanal  i  recoDOCcr  d  tcstaaMOto  y  demás  papeles 
que  dejo  cuando  íaUecíó  el  adelantado  Oñate  »  fol.  650  á  652. 

nombramiento  de  esenbano  de  la  ProTincia  de  León  j  olúspt- 
do  de  Córdoba ,  estencüendo  coa  loo  asuntos  de  minas,  á  Juan 
Taiqoez  Tamayo,  foL  652. 

Ídem  .  de  visitador  de  las  minas  de  Gnadalcanal  j  sos  contor- 
B05  á  Andrés  de  OlÍTcra  Salgido ,  ibid. 

Q  le  las  justicias  de  Gnadalcanal  6  Caialla  asislíeseii  al  bene- 
ficio ,  cuenta  y  raaon  de  las  minas  de  Pedro  Candil »  ib. 

Comisión  á  don  Joan  Agustia  de  Godoy  para  que  diese  pose- 
aion  de  las  minas  de  Gnadalcanal  á  los  berederos  de  Marcos  y 
Cristóbal  Fúcar  ,  y  en  su  nombre  á  sos  factores,  fol.  667.  Que 
pudiesen  tener  cerca  de  las  minas  los  mantenimientos  necesarios 
para  la  gente  que  tribajare  en  ellas ,  ib. 

Comisión  al  licenciado  don  Francisco  Gutierres  de  Moya  pa- 
ra entender  en  las  causas  ,  pleitos  y  negocios  de  los  ofíciales  y 
personas  que  serrian  en  las  minas  de  Guadalcanal ,  ibid. 

Que  se  guardase  la  ordenanza  49  de  minas  y  las  demás  con- 
tenidas en  el  asiento  de  los  Fúcares  ,  fol.  667  y  668. 

Cédala  y  comisión  á  Martin  de  Soto  ,  ensayador  de  minas,  pa- 
ra que  pasase  á  las  de  Gnadalcanal  y  reconociese  el  estado  de 
ellas  ,  con  otros  particulares,  fol.  66S  á  670.  Diligencias  practica- 
lias  ,  ib.  y  67L 

Comisión  al  licenciado  don  Francisco  de  Alarcon  para  que 
averiguase  si  los  factores  de  los  Fúcares  habían  cumplido  con  el 
asiento  tomado  con  ellos  sobre  el  desagüe ,  beneficio  y  labor  de 
la  mina  T¡e)a  de  Guadalcanal,  foL  672  á  674.  Instrucción  que  Ue- 
m  ol  efecto  ,  fol.  674  á  678. 

Comisión  a  don  Pedro  de  Velasco  para  que  pasase  á  la  villa  de 
Gnadalcanal  á  reconocer  el  estado  que  tenia  el  desagüe  de  la  mi- 
»«  Rica  antigua,  en  el  cual  estaba  trabajando  don  Juan  Luis  La- 
wi^a  ie  Giaetaro  »  feL  680. 

r  jotí  coasciTodor  k  compasio 
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ítormada  para  el  referido  desagüe  y  beneficio  por  don  Juan  Luía 
Ladrón  de  Guevara  y  consortes  ,  hecho  en  don  Gines  Pérez  de 
Meca,  Ponce  de  León ,  fol.  680. 

Se  nombra  á  Fray  Diego  de  Herrera  ,  religioso  mercenario, 
minero  mayor  y  ensayador  general  de  metales  ,  fol.  681  á  683. 

Concesión  de  varios  privilegios  á  la  compañía  formada  por  don 
Juan  Luis  Ladrón  de  Guevara ,  fol.  683  i  685. 

N  ombramiento  de  escribano  perpetuo  de  las  minas  de  Guadal- 
canal^  á  don  Pedro  Mariano  Gastón  ,  ib. 

Se  conceden  á  don  Rafael  Goroez\  que  se  hallaba  trabajan* 
do  en  el  desagQe  y  beneficio  de  la  mina  Rica  antigua  de  Guadal- 
canal,  las  exenciones  y  facultades  que  disfrutaba  la  compañía  qvtm 
habia  entendido  en  ello  anteriormente  ;  y  se  aprueban  las  escri- 
turas de  donación  y  traspaso  que  hizo  á  favor  de  varios  sugetos 
por  algunas  partes  del  interés  que  pudiera  resultarle  /  folio  695 
á  698,  699  y  701. 

Asientos  con  don  Fernando  de  Calatayud^  caballero  del  htf- 
bito  de  Santiago  ,  sobre  encargarse  de  la  provbión  de  los  basti- 
mentos necesarios  para  el  sustento  de  la  gente  que  trabajaba  en 
el  desagüe  y  beneficio  de  la  mina  Rica  antigua  de  Guadalcanal, 
fol  699  y  700. 

Se  nombra  á  don  Alonso  del  Castillo  Rueda  juez  superinten- 
dente de  las  minas  antiguas  de  Guadalcanal,  Ibl.  699. 

Real  cédula  para  que  las  justicias  ordinarias  de  Sevilla^  Córdo- 
hsL,  Écija,  Llerena,  Guadalcanal  y  otras  prefiriesen  para  la  venta 
de  pieles  de  buey  á  las  personas  que  se  presentasen  á  comprar- 
las para  el  desagüe  de  la  mina  de  Guadalcanal,  fol.  699  y  700. 

Se  aprueba  el  nombramiento  de  agente  general  de  las  minas  de 
Guadalcanal  y  sus  dependieutes  en  la  corte  hecho  en  don  Mar- 
eos González  de  Gamarra,  ib. 

Comisión  i  don  Baltasar  de  Montoya  para  que  fuese  juez  super- 
intendente de  las  minas  antiguas  de  Guadalcanal ,  ib. 

Asiento  con  don  Alonso  Leal  de  Ca'ceres  sobre  proveer  1203) 
reales  para  las  asistencias  y  desagüe  de  la  mina  Rica  antigua  d€ 
Guadalcanal  ,  fol.  701. 

Real  cédula  para  que  don  Rafael  Gómez  continuase  por  sí  solo 
el  referido  desagüe  ,  respecto  á  que  sus  consortes  se  habian  reti- 
rado de  la  compañía  que  tenían  formada,  fol.  ib. 

Comisión  á  don  Sebastian  de  Cortes  y  Lacarcel  para  que  fuest 
juez  conservador  de  las  minas  de  Guadalcanal,  ib. 

Real  cédula  para  que  se  abonasen  á  Francisco  Ximio  y  Fran* 
cisco  Manuel  Carrasco  los  maravedís  que  se  les  debian  por  al 
tiempo  que  trabajaron  en  las  minas  de  Guadalcanal,  fol.  702.  Qut 
á  don  Diego  de  la  Frontera  se  abonase  la  cantidad  q¡[i«  i«ml^»!» 
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